最新 パー ツ な ら 、 こ ん な PC を 作れ る ! 


2017 年 4 月 号 (毎月 29 日 発売 ) ・2 月 28 日 発売 ・ 第 27 巻 筑 4 号 ・ 通 巻 272 号 


ドス ブイ パワ ー レ ポー ト 


PAWER REYORT 


丈 外 付け eR a | 


WN 
i ライ a 


竹内 亮介 の オレ に 
PC ケー ス を 使わ せろ ! 


| 高 性 能 ・ 低 消費 電力 の 両立 は ここ まで 来 た ! 
CPU、GPU 両 方 重視 が 2017 年 の 必須 要素 


低 価格 コス パ 超 アッ プ の Pentium は こう 使え 


OC 常用 | 堅 補 パー ツ と プロ の 設定 テク で 安定 駆動 () J 
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つい に リリ ー ス され た 、Ka 
by Lake 世 代 の Intel Cor 
e シ リー ズ と 、 こ れ に 対応 
し た Intel 200 シ リー ズ チ 
ッ プ セッ ト 搭 載 マ ザー ボー 
ド の 登場 に より 、 自 作 PC 
の 根幹 が 年 明け 早々 か ら 一 
気 に 更新 され た 。 製 品 が 置 
き 換 わる CPU と マザー ボー 
ド は も ちろ ん 、 対 応 規格 が 
より 高速 な も の に な っ た メ 
モリ に つい て も 価格 や 性 能 
を 正しく 理解 し 、 新 し い 基 
準 で 製品 選び を する 必要 が 
ある 。 一 方 、2016 年 か ら 
の トレ ンド と 製品 が その ま 
ま 継 続 中 の SSD や ビデ オカ 
ー ド だ が 、 最 近 に な っ て 価 
格 が 上 昇 傾向 に ある た め 、 
必要 スペ ッ ク と 予算 の 見 き 
わ め が あら た め て 重要 に な 
っ て き て いる 。 こ の よう な 
昨今 の 市 場 の 状況 や トレ ンド を 踏ま えて 、 今 回 の 総力 特集 で は 「 予 算 ]、「 ト レン ド ]、 
「 用 途 」、「 サ イズ 感 」 な ど 複 数 の 視点 ・ キ ー ワ ー ド か ら 、2017 年 型 の 自作 PC の プ 
ラン を 検討 。「 こ ん な PC が 欲し い ! 」 が 見 付か る 自作 の お 手 本 を 一 挙 に 掲載 する 。 
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Special Report 
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512Gbit の 3D NAND や Zen の 実装 な ど 、 
ISSCC の トピ ッ ク を 振り 返る 


速報 


Ryzen 用 ? 
AMD 新 マザー ボー ド 
情報 入手 ! 
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自作 初心 者 の た め の 【 よ く あ る 質問 と 回 答 】 104 
激安 バー ツ 万 才 ! 118 
高橋 敏也 の 改造 パカ ー 台 120 “ケー ブル レス " で PC の VR は 想像 以上 に 快適 に 、 

最高 の VR 体験 が で きる 「VR GO] を テス ト 14 
PC バー ツ スペ ッ ク & プ ライ ス 128 導き ブ レ ゼン ト 8 
全国 Shop ガ イド 135 わが まま DIY 174 
DOS/V DataFile 140 パッ ク ナ ン パ バー・ 定 期 購読 の ご 案内 4 


※ 最 新 自作 計画 、 不 定期 連載 の CPU ク ター ラー マニ アッ クス 、 
FrontLine は 休載 し ます 。 
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電子 版 
無料 タウ ン ロ ー ド の 
お 知ら せ 


大 変 ご 好評 よい た だ いて お り ま す 電 子 版 の 無料 ダウ ン ロ ー ド サー 
ビス は 、 本 誌 を ご 購入 いた だ いた 方 な らち どなた で も 利用 で きま す 。 
ぜひ 、 お 手元 の スマ ー ト フォ ン や タブ レッ ト 、 ノー トバ パソ コン で 
DOS/V POWER REPORT の 誌面 を お 楽し みく だ さい 。 また 、 
電子 版 の 単体 に つい て も 、 絶賛 発売 中 で す 。 イン プレ ス の 公式 サ 
イト は も ちろ ん 、 各 有 名 書店 に て お 買い 求め いた だ け ま す 。 
※ 本 誌 購 入 特典 の 電子 版 は 印刷 で きま せん 。 
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パソ コン 、 スマ ホ 、 タブ レッ ト 、 好み の デバ イス で 読め る ! 


大 ボリ ュー ム で も か さば ら ず 、 蔵書 管理 も カン タン 


画面 や 文字 の 拡大 も 可能 ! 
バー ツ 等 の 見 開き 写真 も 一 面 で 閲覧 で きる 


特別 定価 : (本体 1.000 円 + 税 ) 
商品 番号 : 11 


定価 : (本体.093 円 + 税 ) 
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つい に ペー ル を 脱い だ 最新 Intel CPU の すべ て を お 届け 
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. / 宮 の 杜 連 重 名 パー ツ カ レ ンダ ー 
A 人 気 オン ライ ン ソ フト 2017&PC 自 作 
に 攻 100+ スタ ー ト ブッ ク 2017 


\ イン プレ フス を た 補 叶 と 関連 Web サ ービス 
i dd ん 4 に に た os 半 | 7 位 ! 剛 し < は ] サイ ト 右 上 の 検索 窟 か ら 商品 番号 で 検索 し て くだ さい 。 
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e 送料 無料 で ポス ト に 届く | EL 表 過 
@ 毎号 、 特別 定価 1,080 円 IMFrESS 
@ 継続 更新 で 10%OFF 更新 時 の クー ポン 特典 が 増量 !! 


庄 二 19 
0 も ちろ ん 無料 電子 版 (を 文 PDF) 付 き KR 


2017 年 3 月 29 日 発売 の 5 月 号 か ら お 申し 込み 受付 中 !! 


6 1 征 700 円 で 月 々 課金 

® めん どう な 更新 手続 き 不 要 

e 発売 日 に 毎月 メー ル で お 知ら せ 

e 月 額 プ ラン PDF は 印刷 可能 
2017 年 3 月 29 日 発売 の 5 月 号 


画 お 申し 込み 月 に 発売 する 号 が 初回 の 購読 号 と な り ま す 。 画 購 読 停止 の お 申し 込み は 前 月 末 ま で に 手続 き を 完了 くだ さい 。 
画 購 読 期間 中 の 中 途 解約 は 承り か ね ます 。 購読 の 停止 は 「 自 動 更新 停止 ] の 手続 き を お 願い し ます 。 
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自 作 1.500 ア イ テ ム 
の 大 ボリ ュー ム 
0 年 の PC 自作 に 備え よう " 


PC Parts Perfect OR P017 
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PC 自作 ファ ン の た め の PC パ ー ツ “専門 ” 
の 超 特 大 カタ ログ を 、 今 年 も PC 自作 専門 誌 


【 第 1 部 】 
TDOS/V POWER REPORT」 が お 届け 最新 7 パー ツ 
し ます ! 現在 市 場 に 流通 する 20 ジ ャ ン ル 吉 
の PC パー ツ の 製品 情報 を 約 300 ペ ー ジ に カ タタ 口 ク グ 
漆 縮 。 今 年 は 1。500 ア イ テ ム 以上 を 一 挙 収 A 
マザー ボー ド 
録 し ます 。 本 誌 執 筆 陣 に よる トレ ンド や 製品 Ey 
の 分 析 と 解説 、 市 場 を リー ド す る 注目 製品 ビデ オカ ー ド 


の 詳細 レビ ュー や ベン チマ ー ク テス ト な ど 
も 幅広 く 掲 載 。 PC パー ツ 購 入 時 に 役立つ 
情報 が 満載 で す ! 


好評 発売 中 ! 


CPU ク ニラ 
ーー ほか 


最新 自作 
ノウ ハウ 集 


PC 組み 立て マニ ュ ア ル 
全国 SHOP ガ イド 


Amazon、 楽 天 ブ ックス な ど 主 要 電 子 書籍 スト ア で も 発売 ! 


本 書 の ご 有 購入 に つい て 、 詳 し く は こち ら 


http://book.impress.co.jp/books/1116102054 [お 問い 合わ せ ] info@impress.co.jp | 株 式 会 社 イ ンプ レス 
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ーー イン プレ ス 


刊行 11 周 年 記念 特典 


過去 3 年 分 (2014~2016) の 
電子 版 ダ ウン ロー ド 権 付き ! 
これ だ け で 


1,500 ペ ー ジ 超 


DOS/V POWER REPORT の 1 年 分 
の 人 気 記事 を も と に 、 最 新 自作 シー ン を 1 冊 
に まとめ た 「PC 自 作 ・ チ ュー ン ナ ッ プ 虎 の 
巻 」 が 今年 も 登場 し ます 。 まとめ た と 言っ て 
も 薄い 内 容 じ ゃ あり ませ ん 。 パワ レボ 編集 
部 らし く 、 まとめ だ っ て 徹底 的 に や り ま す 。 
500 ペ ー ジ 超 の ウル トラ ボリ ュー ム に オイ 
シイ と ころ を 全部 詰め 込み まし た 。 

成熟 し た 定番 CPU の Skylake と 対応 マ 
ザー、 飛躍 的 に 性 能 を 伸ばし た GeForce 
10 シ リー ズ GPU 搭 載 ビ デオ カー ド 、 続々 
登場 する 超 高速 NVMe 対 応 SSD と いっ た 
パー ツ 情 報 は も ちろ ん 、 静 音 化 、 冷 却 、 オ ー 
バー クロ ッ ク 、 メン テ ナ ン ス 、 旧式 PC の ア 
ッ プ グレ ー ド と いっ た ノウ ハウ に つい て も 大 
量 に 収録 し て いま す 。 自作 入門 記事 や 最新 
UEFI 設 定 の 解説 、 詳 細 な パー ツ や チッ プ 
類 の デー タ 集 な ども あり ます か ら 、 自 作 初 
心 者 か ら マ ニア まで 役立つ こと 確実 で す 。 


好評 発売 中 ! 
定価 : 本 体 1.680 円 + 税 
528 ペ ー ジ / A4 変 型 判 


DOS/V POWER REPORT 編 集 部 編 
ISBN : 978-4-295-00027-3 


Amazon、 楽 天 ブ ックス な ど 主 要 電 子 書籍 スト ア で も 発売 ! 


ー- 血 潤 四 一 さ IRt す っ すく と みな 信和 。 提 亜 | 二 ペ S98Rt 済 9 寺 皿 


本 書 の ご 購入 に つい て 、 詳 し く は こち ら 
http://book.impress.co.jp/books/1116102053 
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PC で 最 先端 VR を 
120% 楽 し むための 憶 報 誌 


DOSV POWER REPORT [ブイ 7- ル フィ アー 
tr Vol.1 


へ ーー \ 
VR コン テン ツ 最 前 線 
VR ZONE Project i Can in お 台場 ダイ バー シテ ィ 
東京 ジョ ポリス 
ZEROATENCY VR/VR 生 き 人 形 の 間 
DMMMR 
KISS カ 補色 ム メイ ド 3D2 
イリ ュ 甘 区 コジ 稚 、 ニ ー セ レク ト 
アタ J 以 RMR ギ スポ 2016 
続々 登場 ずる PC 向け VR タイ トル 2 づ を 


PC で VR 環境 を 構築 する 


主要 VR グラ 司 〇 製品 一 斉 比 較 
最新 静 才 力 ー ド で あぁ な た の PC が VR 対応 に 
すぐ 買 姓 る VR 専用 PC は こん な に スゴ イ 
自分 だ け の VR 向け 最強 PC を 自作 し よう 


N 


GeForce&Radeon 最新 ビデ オカ ー ド カタ ログ 


コン シュ ー マ の 本 命 FPfayStation-VR」 は どう な る !? mn)/ 
PC て 最 寺 宮 VR を 120 末 し した め の 情報 反 ネ A 


テレ ビ や 新聞 、 雑 誌 、Web な ど 各 所 で 取り 自活 ら れ ぞ きど が 多く な ラ で きた VR (VirtualReal- 

ity) 技 術 。2,000 円 前 後 か ら 10 万 円 前 後 ま で 凡 訟 い 価 格 帯 で VR グラ 炎 (HMD) が 発売 され る p CC 
な か 、 最 新 PC の マシ ン パ ワー を ヲ ル に 使う HTCTVive 間 Qculus MC WS 

チ な VR 体験 を 実現 で きる た め 、 先 進 的 な 層 か ら 高 い 注目 を 集 大 で いる 。 本 理 で は 現在 体験 NN 
きる 各種 VR コン テン ツ を 紹介 する と と も に き roe 


: 112 る 本 2 多加 攻 騰 明 、 川 流 買 生 天 記 国 鈴 、# 当 正芳 、 石 川 ひ きび し 、 久 保田 量 着 
定価 : 本 体 1 ,780 由 + 税 ISBN978:4=8443-8157-0 A 


[で 個 1.574 円 + 税 * Amazon、 Rh Td ED 


※ イ ンプ ブレ ス 直 販 参 考 価格 で す 。 


Ne jp 上 析 


電子 版 PDF が 
無料 タウ ン ロ ー ド 


で きま す 


手のひら サイ ズ の ミニ PC 

Raspberry Pi を トコ トン 楽し む 

・ 書 いて ある と お り に 組み 立て れ ば 完 』 
「 ラ ズ / バイ PC | 

. 人 っ て 


ーー…__ 
208 ペ ー ジ B58 変 判 太田 昌 史 、 高橋 正和 、 海 上 妨 ~~ 
定価 : 本 体 用 400 幅 + 税 半 Ns7 庄 旨 鐘 


[で 枯 2,200 円 + 税 * Amazon、 楽天 琴 六 次 肛 が な ど 宇 要 電 幸 書 籍 2 也 で も 発売 ! 


※ イ ンプ レス 直販 参考 価格 で す 。 
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メー カー 製 や ショ ッ プ ブラ ンド の 完成 品 で は も の 足 
りな いな ら 、 一 ワー つの バーツ に 細か な こだわ り 


DVD で 分 か る ! 
【 】 
\) 

初め て の / ソソ > を 反映 させ て 、 自分 だ け の 1 台 が 手 に 入る 「 パ ソコ 
ン 自 作 」 に 挑戦 し て こみ ませ ん か 。 本 書 は 初め て の 
柚 ス バ ソ コン 自作 に 挑む 人 の た め に 、 本 体 の 組み 立て 
A か ら Windows の イン スト ー ル まで を じっくり 解説 
t し た 、40 分 の DVD を 付録 と し て 用 意 し まし た 。 記 
8 電子 版 PDF が a 事 で は パー ツ の 買い 方 や トラ ブル の 対処 法 、 最 新 


無料 ダ タウン ロー ド で きま す バー ツ の カタ ログ も 掲載 し て いま す 。 


定休 (まな 1,480r+#) ovoesstis 
80 ペ ー ジ ノン A4 変 型 判 / 導 澤 正芳 、 竹内 亮介 著 
ISBN978-4-8443-8038-2 


Me ((( 好 評 発 売 中 !))) 


※ イ ンプ レス 直販 参考 価格 で す 。 


Ei http://book.impress.co.jp/books/1115102059 
[ お 問い 合わ せ ] info@impress.co.jp | 株 式 会 社 イ ンプ レス 


2016 年 9 月 に 新 CPU ア ー キ テク チャ 「Zen」 
を 発表 、2016 年 12 月 に は Zen ア ー キ テク チ 
ャ の CPU が 「Ryzen]」 と いう 新 ブ ラン ド 、A 
M4 と いう 新 プ ラッ ト フ ォ ー ム で 2017 年 に 登 
場 す る こと が 明か され る な ど 、 少 し ずつ 輪郭 
が 見 えて きた AMD の 次 世代 CPU。2017 年 1 
月 の CES で は 対応 マザー ボー ド が お 披露 目 
され た が 、 今 回 本 誌 で は 、 マ ザー ボー ド メ ー 
カー 各社 か ら 近 々 発売 され る と 見 られ る 製品 


Ryzen 用 ? 
AMD 新 マザー ボー 3 
情報 入手 | 0 


資料 を 入手 。 編 集 部 の 推測 も 交え つつ 、Ryz 
en 用 と 思わ れる これ ら マ ザー ボー ド の ポイ 
ント を 解説 する 。 

記事 執筆 時 点 で は 対応 CPU や チッ プ セ ッ 
ト の 仕様 は 不明 だ が 、 マ ザー ボー ド の 仕様 や 
機能 を 通じ て 対応 CPU の 姿 が 垣間見 える 。 
久々 に 登場 する AMD の メイ ンス トリ ー ム 向 
け 新 プラ ッ ト フ ォ ー ム の 実力 は いか ほど か 、 
AMD フ ァ ン な ら ず と も 注目 だ 。 


ディ スプ レイ 出力 端子 が な い 
Socket AM3 対 応 マ ザー ボー ド 同 様 、 
バッ ク パ ネル に は ディ スプ レイ 出力 端 
子 が な い 。 Ryzen は 最大 8 コア と 言わ 
れる が 、GPU は 非 搭載 の よう だ 


Socket AM4 

CPU ソ ケッ ト に 「Socket AM4」 の 文字 が 確 
認 で きる 。 リ テン ショ ン キ ッ ト も 新 形 状 で 、 
その 右 に は 「Socket 1331」 の 文字 が 。Sock 
etAM3 の ピン 数 は 938 本 、 大 幅 な 増加 だ 


DDR4-2666 を サポ ー ト 

マザー ボー ドレ ベル で DDR42666 (PC4- 
21300) に 対応 。 Intel よ り 高速 な メモ リ 規 格 
を サポ ー ト する こと が 多い AMD の こと 、Ryz 
en 自体 が DDR4-2666 に 対応 の 可能 性 が 高い 


ASUSTeK Computer 


O 主 な スペ ッ ク 
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ROG CROSSHAIR VW HERO 


メモ リス ロッ ト : PC4-21300 DDR4 SDRANX4 (最大 646B)@ 拡 張 ス ロッ ト : PCI Express 3.0 x16X2 (x16/ 一 、x8/x8 で 動作 ) 、PCI Ex 
press 2.0 x4 (x16 形 状 ) xX1。 PCI Express 2.0 x1X3、L.2 (Socket 1) 
Express 3.0 x4 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) X1、Serial ATA 3.0x8@ バ ッ ク バ ネル イン ター フェ 
(Type-C) x1、USB 3.0 (Type-A) X8、USB 2.0 (Type-A) X4、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) X1、1000BA 


1@ 内 部 スト レー ジ - 


ター フェ ー ス : ML.2 (Socket 3、PCI 
: USB 3.1(Type-A) X1、 USB 3.1 
TX1 


M.2 ス ロッ ト は 1 基 に と ど ま る 
Intel の 200 シ リー ズ チ ッ プ セッ ト 搭 載 マ ザー 
で は M.2 を 2 基 以 上 搭載 する も の が 多い が 、 本 
機 は 1 基 の み 。 拡張 スロ ッ ト も 一 部 は PCIExp 
ress 2.0 対 応 で あり 、 拡 張 性 は や や 低め か ? 


ASRock 


判明 し て いる ライ ン ナ ッ プ は 5 製品 。「X370 Professional Gaming」 
な ど ゲ ー ミ ング マザー 「Fatal1ty」 シ リー ズ が 3 製品 、 ス タン ダー ド シ リ 
ー ズ の 「AB350 Pro4」、 そ し て AMD 向 け と し て は 初め て 「Taichi」 が 
登場 する 。 


ASUSTeK Computer 


現在 判明 し て いる ASUSTeK の 新 CPU 向 け ラ イン ナッ プ は 4 製品 だ 。 RO 
G シ リー ズ は 現在 の と ころ 左 ペ ー ジ で 紹介 し た 「ROG CROSSHAIR VW 
HERO」 の み 。 スタ ンダ ー ド な 「PRIME」 シリ ー ズ が 3 製品 で 、 型 番 か ら 
「X370」 と 「B350」 と いう 2 種類 の チッ プ セ ッ ト が 存在 する よう だ 。 


X370 Taichi 


M.2 ス ロッ ト を 2 基 搭 載 す る 。 一 方 は 
32Gbps 対 応 だ が 、 も う 一 方 は 20 
Gbps 対 応 だ 。 CPUVRM は 12+4 
フェ ー ズ と 大 出力 対応 で 、0C も 意 
識 し て いる よう だ 


Fatality X370 
Professional Gaming 
ゲー ミン グマ ザー の 最上 位 モ デル は 
5GBASE-T の 有線 LAN を サポ ー ト 。 
最新 の ALC1220 を 採用 し た サウ ン 
ド 回 路 も 備え て いる 。 ロ ゴ な ど 各 部 
が 光る LED エ フェ クト に も 対応 


PRIME X370-PRO 


基板 手前 端 の 中 央 部 に フロ ント ポー 
ト 用 の USB 3.1 コ ネ ク タ を 備え る な 
ど 、Kaby Lake 向 け マ ザー ボー ド シ 
リー ズ と 似 た イン ター フェ ー ス 構成 
と 言え る 


PRIME B350-PLUS 


赤 と 黒 の デザ イン は Intel 向 け で は 見 
られ な いも の 。CPU VRM な ど を 見 
て も 明らか に 廉価 版 で あり 、「B350] 
と いう 名 の 下位 チッ プ セ ッ ト を 搭載 
し て いる よう だ 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


現在 判明 し て いる の は 2 モデ ル だ 。GIGA-BYTE の ハイ エン ド ゲ ー ミ ング 
マザー の AORUS シ リー ズ に 属す る 1 製品 と 。、 メ イン スト リー ム 向 け の Ga 
ming シ リー ズ 1 製品 。 ど ちら も LGA1151 の 200 シ リー ズ チ ッ プ セッ ト 


Micro-Star International 


MSI の 新 CPU 向 け マ ザー ボー ド は や は り ゲ ー ミ ング マザー が 中 心 。Intel 
向け 同様 、TITANIUM や GAMING PRO CARBON と いっ た モデ ル が 用 
意 さ れる 。 詳 細 は 不明 だ が 、LED エ フェ クト や OC 向け の 機能 で 差別 化 さ 


搭載 マザー と 同等 の ユー ティ リティ が 用 意 さ れ て いる よう だ 。 


AORUS AX370-GAMING 5 


ど ハ デ な LED エ フェ クト 機能 が 特徴 
の AORUS シ リー ズ ら し く 、 基 板 上 
の 各部 が 鮮やか に 光る 。 LAN チ ッ プ 
は Intel と Killer の 両方 を 搭載 し て い 
る よう だ 


AB350-GAMING 3 


廉価 版 ゲ ー ミ ング マザー と 思わ れる 
が 基板 端 が ハデ に 光っ て いる の が 印 
人 象 的 。 ト レン ド の USB 3.1 Type-C 
も サポ ー ト する な ど 、 最 新 マ ザー ら 
し い 機 能 が 称 力 


れ て いる と 思わ れる 。 


xT IPOWEX SNNG TAM 


BULLETPROOF 
GAMING 


は 


X370 XPOWER 
GAMING TITANIUM 


0C と ゲー ミン グ 、 両 方 を タ 
ー ゲ ッ ト と し た ハイ エン ドモ 
デル 。 M.2 ス ロッ ト を 2 基 、 
U.2 ポ ー ト を 1 基 備 える な ど 、 
拡張 性 の 高 さも 目 を 引く 。 NV 
Me SSD の 冷却 を 目的 と し た 
「M.2 Shield] が 付属 する の も 
うれ し い 


CPU ク ー ラ ー の 対応 状況 は ? 


Ryzen が 対応 する Socket AM4 (AM4 
ブ プラットフォーム ) は 、 実 は メー カー 製 P 
C 向 け と し て 第 7 世代 シリ ー ズ APU ( コ 
ー ド ネー ム 「Bristol Ridge]」) で すでに 
利用 され て いる 。 し か し 、 自 作 向 け に 単 
体 販 売 さ れる CPU や マザー ボー ド は な 
く 、 そ の た め AM4 対 応 の 市 販 C じ PU クー ラ 
ー も ほとん ど 存 在 し な い 。 し か し 、 そ の 


状況 も 変わ りつ つ あ る 。 


MSiI 

CORE FROZR L 
AM4 対 応 を うた う C 
PU ター テー と し で 
現在 唯一 の 存在 で あ 


無料 配布 

R1 や H5 シ リー ズ で 
お な じみ の CRYORI 
G で は 、 同 社 製品 ユ 


る COREFROZRL。 ーー ザー 向け に AM4 
高 負 荷 時 の 冷却 性 能 用 リテンション キッ 
に 光る も の が ある ト を 無料 で 配布 する 


こと を アナ ウン ス 
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AM4 リ テン ショ ン . 


を 


ZOTAC の バッ ク パ バ パック PC で VR 空間 と プレ イヤ ー が ひと つ に 


TEXT: 加藤 勝 明 


2016 年 は VR が よう や く 歩 き 出 し た 年 と な っ た が 、 ル ー ム スケ ー ル VR を 売り 
に し た 人 気 の HTC「Vive」 の 場合 、 PC と の ケー ブル 接続 が 需 雑 な の が 難点 。 
この 問題 を 解決 する 今 一 番 現実 的 な 方 法 は 、PC 自 体 を 背負 っ て し まう こと 。 
この アブ ロー チ 方 法 で VR の 問題 を 解決 し た 製品 が 、 今 回 レビ ュー を 行う ZOT 
AC の 「VR GO」 だ 。 単 に VR で 遊ぶ だ け で な く 、"“VR で 誰か を 接待 する " と 
いっ た 視点 か ら も レビ ュー し て みた い 。 


= 
ケー ブル に 縛ら れず に VR を 存 分 に 楽し め る ZOTAC 製 バッ ク パ ッ ク 型 
PC 「VR GOJ。 実 売価 格 は 税込 35 万 円 前 後 (Vive は 別売 り ) 


|HTC Vive」 
ウエ スト ベル ト に ケ 


* コ れ (! お よ - 体 感 豆 は より 向 上 


まず は 「VR GO」 の 機能 的 な 特徴 か ら 紹 | れ 2 系 統 備え る 。 こ 般 的 な を HDMI 無線 | マッ チ し た 設計 と いえ る 。 


介し よう 。 VR GO は 省 ス ペース & ス リム な 
本 体 に デス クト ッ プ 用 の 「Core i7-6700T」 
に モバ イル 向け の 「GeForce GTX 1070]」 を 
組み 合わ せ て いる 。 こ れ を 2 基 の バッ テリ で 
駆動 で きる よう に し た の が VR GO だ 。 基 本 
スペ ッ ク や 搭載 イン ター フェ ー ス は 、 同 社 の 
省 ス ペー ス PC 「ZBOX MAGNUS EN1070」 
と ほぼ 同じ 。 サ イド パネ ル 側 の 端子 は 省 ス ペ 
ー ス PC と し て 使用 する こと を 想定 し た 構成 
に な っ て お り 、DisplayPort や HDMI を それ ぞ 


化 ア ダ プ タ を 接続 する こと で VR プレ イ 中 の 
映像 を 外部 ディ スプ レイ に も 出力 で きる 。V 
R GO の 上 部 に は VR ゴー グル 用 に HDMI 出 力 
と USB ポ ー ト が 用 意 さ れ て いる ほか 、DC12 
V 出 力 端 子 も ある 。Vive の ゴー グル を 直接 こ 
こ に 接続 する こと で 、 リ ンク ボッ クス が 不要 
に な る の は 非常 に 大 きい 。Oculus Rift や OS 
VR も 接続 可能 だ が 、 カ メラ ユニ ッ ト を 本 体 
に USB ケ ー ブ ル で 接続 する 必要 が ある た 
め 、 現 状 の VR シス テム の 中 で は Vive に 最も 


付属 の ハー ネス と 本 体 を 合体 させ る と 約 
5kg の VR バッ ク パ ッ ク ユ ニッ ト と な る 。5kg 
と いう と 結構 な 重 さ だ が 、 背 中 へ の フィ ッ ト 
感 が よく 、 ベ ルト も し っ か り 作 っ て ある た 
め 、 ウ エス ト ベ ルト を 締め れ ば 少々 激しく 動 
いて も VR GO が 暴れ る 心配 は な い 。Vive の 
ゴー グル に 繋 が る ケー ブル 類 を ハー ネス に し 
っ か り と 固定 すれ ば 、Vive の 特徴 で ある 「 後 
頭 部 を ケー ブル に 引っ 張ら れ て いる 感 」 も ほ 
と ん ど 感 じ な く な る 。 


サイ ド パ ネ ル 側 に は 、DisplayPort・HDMI・ ギ ガ 
ビッ ト LAN を それ ぞ れ 2 系 統 ず つ 。 左 端 に は AC 
アダ プ タ で VR GO を 直接 駆動 する た め の DC 入 力 、 
右端 に は DC12V 用 出力 を 備え る 


ハー ネス の 右側 に は ゴム の ルー プ が あり 、Vive の ケー ブル 類 を 
まとめ る こと が で きる 。 た だ ケー ブル の 重 さ に こだわ る な ら 、 Vi 
ve と VRGO を 最短 距離 で 結ぶ 専用 ケー ブル を 作る べき だ ろう 


VR GO の 表側 。 両 サイ ド の 通気 孔 と 
下 側 の バッ テリ 残 量 イ ンジ ケー タ 程 度 
の シン プル な イン 。 本体 は この よ 
うに 自立 する よう 設計 され て いる 


VRGO 上 部 の 端子 は Vive の ゴー グル を リン クボ 
ックス を 使わ ず に 接続 で きる よう れ て い 
る 。USB 端 子 が 1 つ 空く こと に な る が 、USB 接 続 
の ヘッ ド セ ッ ト 等 を 接続 する 等 の 工夫 が で きる 


[VR GO の 主 な スペ ッ ク 】CPU : Core i7-6700T (4C8T、2.8GHz、 最 大 3.6GHz) 多 メモ リ : DDR4-2133 16GB (最大 32GB ま で 対応 )@GPU 
GeForce GTX 1070$ ス トレ ー ジ : SSD 240GB (M.2 SATA)@ 無 線 機能 : IEEE 802.11ac (Intel Dual Band Wireless-AC 3165) + Bluetooth 
4.2@ イ ンタ ー フ ェ ー ス : DisplayPort 1.3X2、HDMI 2.0x3、 ギ ガ ビ ッ トイ ー サ ネッ ト x2@ サ イズ : 270(W) x76(D) x410(H) mm@ 重 量 : 
約 4.9kg (ハー ネス お よび バッ テリ 含む )$ バ ッ テ リ ー 持 続 時 間 : 約 2 時 間 @ OS : Windows 10 Home 64bit 


飛ん で 回 っ て 動 きた い 放 題 


ケー フル に 


実際 に VR GO は 快適 な の か 、VR を より 楽 
し くし て くれ る も の な の か 、 使 用 感 を 紹介 し 
よう 。VR GO の 稀 力 が 最も 輝く の は 全 方 向 
か ら 的 が 押し 寄せ て くる 「Raw Data」 の よ 
うな ゲー ム だ 。 普 通 の PC で や る と 足 に ケー 
ブル が 絡ま な いか 気 を 揉む 必要 が ある た め 、 
いま ひと つ 攻 め た プレ イ は で き な い 。 だ が 、 
VR GO な ら そ ん な 心配 は 皆無 。 し ゃ が ん で 
敵 の ビー ム を 避け 、 そ の まま 振り 向い て 背面 


の 敵 を 斬る 、 と いっ た アク ショ ン も 自由 自在 
だ 。 パ フォ ー マ ン ス 面 は 後ほど 詳し く 語 る と 
し て 、 プ レイ し た 感じ は これ まで で 最高 の 
VR 体験 だ っ た 。 身体 に し っ か り フ ィ ッ ト す 
る の で ジャ ンプ も 安定 感 が ある 。 将 来 VR ゲ 
ー ム に プレ イヤ ー の 跳躍 が 取り 込ま れる の で 
あれ ば 、VR GO は 最高 の 自由 度 を 与え て く 
れる は ず だ 。 


引っ か か る こと が な い 安 心 感 は 何より も 快適 


その 気 に な れ ば ジャ ンプ し て 一 賠 ! も 可能 。 
シス テム と し て 実際 の ジャ ンプ を 採り 入れ た 
ム は (筆者 の 知る 限り ) な い の が 残念 だ が …… 


90fps 張 り 付 き で 遊び た い 


「VRMark」 を 使っ て VR GO の パフ ォ ー マ 
ンス を チェ ッ ク し よう 。 今回 は 本 体 に 直接 A 
C ア ダ プ タ を 装着 し た 状態 と 、 バ ッ テ リ 1 基 
お よび 2 基 で 駆動 し た 状態 で それ ぞ れ テス ト 
する 。 バ ッ テ リ 動作 モー ド に な る と や や パワ 
ー が 落ち る 設計 に な っ て いる こと が スコ ア 差 
か ら 読 み 取 れる が 、 バ ッ テ リ は 1 基 だ け で も 
十分 な パワ ー が 出る こと が わか る 。 ちなみに 
この VRMark だ が 、Orange Room は Vive や Ri 


代 と いっ た 現行 VR ゴー グル 環境 向け の テス 
ト 、Blue Room は も っ と 重い 将来 の シス テム 


な ら 中 画質 


向け の テス ト だ 。 ス コア 6300 ポ イン ト 台 だ 
と ほぼ 常時 90fps を 維持 で きる パフ ォ ー マ ン 
ス (バッ テリ 2 基 時 で 平均 137.57fps) が 出せ 
る 。 

今度 は 実際 の VR ゲー ム 「Raw Data] で テ 
スト し た 。 自動 選 択 の 中 画質 な ら ほ ぼ 90fps 
出 て お り 、GeForce GTX 1070 を 搭載 し て も 
画質 最大 で 遊べ る と いう 訳 で は な い が 、 や や 
低め ~ 中 程度 の 画質 で プレ イヤ ー に 不快 感 を 
与え な い VR ゲ ー ム 環境 が 提供 で きる 。 


択 (中 程度 ) の まま だ 


© 2016. Raw Data is a trademark of Survios Inc. 


設定 が お 勧め 


VMaskvt.1272(A27) 


VRMark の スコ ア 


Raw Data の テス ト は 最初 の 「Hard Point| の Phase1 プ レイ 時 に 計測 し た 。 画 質 は 自動 選 


> Raw Data の フレ ー ム タ 


イム 。 ほ ん の 一 瞬 10ms 
前 後に ハネ 上 が る こと が 
ある が 、 ほ ぼ 8~9ms で 
終了 。 つ まり ほとん どの 
シー ン に お いて 9Ofps に 
張り 付く こと を 示す 


VR 向け PC と し て は 現状 の 最適 解 、 
最高 の VR 体験 を し た に い ユ ー ザ ボ ザー に 


以上 VR GO を あれ これ 試し て みた が 、 現 
行 VRN プ ラッ ト フ ォ ー ム と し て は 非常 に 優れ 
た 形態 で ある こと が 実感 で きた 。 ケ ー ブ ル を 
ユー ザー に 感じ させ な いこ と は 、 最 高 の VR 
体験 を する た め の 要 素 と し て 必須 で ある こと 
を 思い 知ら され た 。 こ れ ま で VR に 抱い て い 


た そこ は か と な い 人 違和感 の 一 部 は 、“VR ゴ ー 
グル か ら 伸 びる ケー ブル が も た らし て いた も 
の で ある " と 強く 実感 で きる 。 ケ ー ブ ル 問題 
は 将来 的 VR ゴー グル が 無線 化す れ ば 全て 解 
決する 問題 だ が 、 映 像 伝送 の 遅延 問題 も 言わ 
れ て お り 、 現 状 で は この 形 が ベス ト プ ラ ク テ 


イス 。 足 に 絡ん で 転倒 する 心配 の な い ル ー ム 
スケ ー ル VR は 本 当 に 自由 だ 。 無 線 LAN 機 能 
が 若干 憎 か っ た り 、 次 世代 VR ゴー グル が US 
B Type-C に 移行 し た ら …… と いっ た 不安 要 
素 は ある に せよ 、VR GO 導入 する こと で 得 
られ る メリ ッ ト は か な り 大 きい 。 


Micro-Star International 


提供 : エム エス アイ コン ピュ ー タ ー ジ ャ パン 
株 式 会 社 


Galaxy Microsystems 


GALAX GF PGTX960- 
OC/2GD5 MINI V2 


http://www.galaxytech.jp/ 


提供 : 編集 部 


Thermaltake Technology 


提供 : 編集 部 


Creative Technology 
Sound Blaster JAM 


http://jp.creative.com/ 


提供 : クリ エイ ティ ブ メ ディ ア 株 式 会 社 


フォ ー ス メデ ィ ア 
J-Force 寝る まで スマ ホ 
JF-USSW 


htti 


tfmgcrenhttp://Www.dosvy, jp/ 


プレ ゼン ト の 応 貴 な ら び に アン 
2 問 な ら び に アン ケー ト の 回 答 | 5 
ハガキ に よる 率 思 は で さま せん の で 2 


提供 : 株 式 会 社 フ ォ ー ス メデ ィ ア 


Web ア ン ケ ー ト に 回 答 す る た め に 
: ト I に cE た め に は 、「CLUB IM| 
CyberLink 加 四 ) な 行なう 必要 が あり ます 、 が PRESS] へ の ユー ザー 各 録 ( 急 和 


ト フ キー ム の ブー 会 費 は 無料 。 未 成年 で 
Power2Go 11 Platinum イー ム へ の アク セス に は 、 会 員 全 録 時 の ID ・ バ パスワード が 
http://jp.cyberlink.com/ 


応募 の 縮め 切 b : 201 7 年 3 月 825 日 ( 土 ) 


提供 : サイ バー リン ク 株 式 会 社 a 


※ す べ て の プレ ゼン ト は 、 メ ー カ ー 保 証 ・ サ ポー ト を 受け る こと が で きま せん 。 
一 部 の 製品 は 記事 作成 時 の テス ト な ど で 試 用 済み で す 。 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 
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最新 ・ 定 番 


パー ツ & ト レン ド は 


こう 活か せ !! 


本 特集 で は 本 誌 執筆 陣 が 考え た 自作 PC 作例 を 一 挙 12 例 紹介 する 。 性 能 
や 機能 が 強化 され 、 製 品 ご と に 独自 の 付加 価値 を 持つ 最新 パー ツ を 使え ば 
どん な PC が で きる の か 。 進 化す る 自作 PC の お も し ろ さ を 感じ て ほし い 。 


TEXT : 鈴木 雅 給 


2017 年 早々 に 登場 し た Intel の 新 世代 CPU 
「Kaby Lake]」 こと 第 7 世代 Core プ ロ セ ッ サ 
は 、 先 代 の Skylake を ベー ス に 最適 化 を 進め 
る こと で 、 電 力 効 率 が 大 きく 改善 され た 。 目 
新 し さ より も 実用 面 、 実 際 の 運用 時 に よさ が 
実感 で きる 洗練 され た CPU だ 。 同 時 に 登場 
し た Intel 200 シ リー ズ チ ッ プ セッ ト 搭 載 マ ザ 
ー ボ ー ド も 魅力 的 な 製品 が 多く 、 自 作 PC を 
作る に は と て も よい タイ ミン グ だ ろう 。 

た だ し 、 満 足 感 ある PC を 作る た め に は 、 
PC パー ツ の 最新 事情 の 把握 が 必要 だ 。 ビ デ 
オカ ー ド の 性 能 は 2016 年 に 飛躍 的 に 向上 。 
電力 効率 の 進歩 も 頭 著 で 、 ハ イエ ンド CPU 
と GPU の 組み 合わ せ で も 電源 出力 は 650W 程 
度 だ 。 ス トレ ー ジ は ここ 1 年 で M.2 SSD が 一 
気 に 台 頭 し 、 ト ッ プ の リー ド 性 能 は 3GB/s 超 
に 達し 、 容 量 も 1TB ク ラス は 普通 に な りつ つ 
ある 。 ま た 、5 イ ンチ ベイ が な い タ イプ の PC 
ケー ス が 増え た の も 最近 の 傾向 だ 。 

こう し た 事情 を 知ら な いま まだ と 、 今 な ら 
で は の メリ ッ ト を 活か せ ず 、 ム ダ に コス ト が 
か さん だ PC に な っ て し まう か も し れ な い 。 
そこ で 本 特集 で は 、 最 新 の パー ツ 事 情 、 自 作 
事情 を 反映 し た 12 の 作例 を 一 挙 紹介 する 。 
これ ら の 構成 や ポイ ント を 見 て いけ ば 、 ゲ ー 
ム マ シン に 必要 な スペ ッ ク が どの くら いか 、 
極小 サイ ズ の PC で どこ まで で きる の か 、 デ 
ザイ ン や LED 演 出 の 進化 な ど 、 今 の リア ル な 
事情 が 把握 で きる よう に な っ て いる 。 自 作 P 
C の 構成 を 考え る 際 の 参考 に な れ ば 幸い だ 。 
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き 
5 


2016 年 に NVIDIA、 AMD と も 
に 新 世 代 GPU を 投入 し 、 パ フ 
ォ ー マ ンス 、 電 力 効率 と も に 昌 
世代 を 圧倒 


「 高 変換 効率 」 が 一 般 的 に な っ た 
こと で 、 デ ジタル 化 に よる 監視 
機能 や 準 フ ァ ン レス な どの 付加 
価値 の ある 製品 が 増加 


超 高 速 な PCIExpress 接 続 の M. 
2 モデ ル の 増加 や 大 容量 化 が 著 
し い 。 ケ ー ブ ル 不要 で PC の 内 
部 の 景色 は スッ キリ と 変化 


Mini-ITX ケ ー ス な ど 、 サ イズ の 
制限 の ある 中 で 性 能 を 追求 し た 
製品 も 増え た 。 簡 易 水 冷 含め 、 
デザ イン の レベ ル も 向上 


Intel の 新 世 代 CPU は 高 性 能 な の 
に 低 発熱 と さら に 魅力 が アッ プ 。 
最新 マザー は 独自 機能 が グッ と 強 
化 。 RGB LED な ど 演 出 面 も 注目 


5 イン チ ベ イ を 省き 、 コ ン パ ク 
ト 化す る 流れ が 進行 中 。 デ ザイ 
ン の 自由 度 が 上 が っ て 、 ビ ジュ 
アル の 彼 力 も 増し た 


今回 は 採用 例 が な い が 、 必 
要 な 場合 は 追加 し よう 。 ペ 
イ が な い 場 合 も ある の で 外 
付け と いう 選択 肢 も アリ 


自作 PC で は 、 構 成 パ ー ツ を すべ て 自分 で 
決め られ る 。 性 能 、 機 能 は も ちろ ん 、 信 頼 性 
や 品質 、 サ イズ 、 デ ザイ ン 、 色 に いた る ま 
で 、 す べ て 自分 の 選択 し だ い 。 右 に 挙げ た よ 


イン ター ネッ ト や メー ル 、 ビ ジネス アプ リケーション の 利用 が 快適 


= i = 高 走 ( wy Mi 
を 用 夫人 が の 胡 時 人 月間 の も まで フォ トレ タッ チ コア た は マル チン レッ CP SSD 搭 載 な ど 
ザイ ン な どの 趣味 的 要素 に こだわ る の も 楽し 


い 。 ま た 、 特 定 メ ー カ ー に 縛ら れる こと も 少 
ツ 単 位 で 追加 や 交換 も し や す 


高 解像度 ・ 高 画質 化 が 進む 最近 の 動画 を 快適 な 処理 速度 で 編集 


動画 編集 マル チコ ア & 高 クロ ッ ク の CPU や 、 高 速 & 大 容量 スト レー ジ が 必須 


ー ツ を 流用 すれ ば 低 コ スト で 最 
新 マ シン を 作れ る し 、 作 っ た 後 も パー ツ 単 位 
で アッ プ グ レー ド し て 、 一 流 の 性 能 、 機 能 を 


邪魔 に な ら な い サ イズ 感 、 美 し く 光 る 筐 体 や バー ツ な ど 、 
「 見 て 楽し む お 」 こ と が で きる ルッ クス を 持っ て いる 
名 種 イ ルミ ネー ショ ン 機 能 や 小型 ケー ス で 実現 


で 
ll 
ご 
| 


キー プ す る と いっ た こと が 可能 だ 。 ア ッ プ グ オー バー クロ ッ ク オー バー クロ ッ ク そ の も の を 楽し め る 構成 
レー ド 前 提 で 構成 し て みる の も よい だ ろう 。 


倍率 アン ロッ ク CPU と 、Z270 搭 載 マ ザー が 必須 


「 ウ ォ ッ チ ド ッ グ ス 2」 や 「Fallout 4」 な ど 、GPU だ け で な く CPU 
ゲー ム (重量 級 ) 負荷 も 高い 最新 の 大 作 ゲ ー ム が 快適 に 遊べ る 
マル チコ ア CPU と 高 性 能 ビ デオ カー ド が 欠か せな い 


や や 重 め の 大 作 ゲ ー ム が フル HD& 高 画質 で 楽し め 、 ア クシ ョ ン 系 
ゲー ム (中 量 級 ) 対戦 ゲー ム を 高速 液晶 で 遊べ る フレ ー ム レー ト が 出る 
ミド ルレ ンジ 以上 の GPU 搭 載 の ビデ オカ ー ド は 必須 


基本 プレ イ 無 料 ゲ ー ム や MMORPG な ど が フル HD で 快適 に 遊べ る 
ゲー ム (軽量 級 ) NVIDIA GeForce GTX 1050 や AMD Radeon RX 460 以 上 搭載 の 
ビデ オカ ー ド が 欲し い 


ゲー ム マ シン な ら ビ デオ カー ド の 強化 が 有効 、 ス Virtual Reality (VR) VR グラ ス を 利用 し て VR タイ トル が 快適 に プレ イ で きる 環境 
トレ ー ジ 容量 が 足り な く な っ た らい つ で も 追加 可 Y マル チコ ア CPU と 「VR Ready」 の ビデ オカ ー ド の 搭載 が 条件 
能 。 こ うし た 自由 度 が 自作 PC の 魅力 だ 


PP 


自作 PC の へ ヘ ビー ゲー マー か ら 
息抜き 派 ま で 
楽し む ! 
・2017 年 トレ ンド 満載 の コン セプト モデ ル ーー p.20 。 ・ 最 新 重量 級 ゲ ー ム に 挑 お メニ イコ ア CPU マ シン — p.34 
・ 倍 率 ア ン ロ ッ ク i3 で 安く 挑戦 する OC 入門 マシ ン ーー p.66 。 ・ フ ル HD~WQHD で 快適 プレ イ の アッ パー ミド ル 構 成 = p.40 
・Kaby Lake 最 上 位 モ デル で 作る 常用 OC 環境 ーー p.70 。 ・ 中 軽量 ゲー ム が サク サク 動く 予算 控え め プ ラン — p.44 


・ VR を 満 喫 する た め の ス ペッ ク ・ 工 夫 が 楽し い マ シン ーー p.48 


が あっ て も 
絶妙 チョ イス の 


を 
重視 する PC は こう 作る 


戸 > 
最新 世代 ハイ コス パプ ラン 

・ 予算 10 万 円 で ダ な く 作る ! ー p.26  ・ATX 並 み の 使い 勝手 を 実現 する 小型 PC = p52 

・ し っ か り 最 新 自作 が 場 能 で さる 格安 構成 ー p30 “・ も っ と 小さ く ! で も 性 能 は 妥協 せ す ずり = p56 


・ イ ルミ ネー ショ ン 機 能 プ ノバ パーツ で 魅せ る PC — p.60 
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n に 


(9 デュ アル M.2 ス トレ ー ジ 


0 ター ク 配 色 +RGB LED 


TEXT : 鈴木 雅 幅 


この 作例 の 用 途 & 
楽し み 方 


ネス 


本 機 の テー マ は 「 新 世代 感 あ る スタ ンダ ー 
ド マ シ ン 」 だ 。USB Type-C、M.2 な どの ト 
レン ド を 積極 的 に 取り 込み つつ 、 汎 用 性 の 高 
さも 重視 。 と くに 目的 や 用 途 を 絞ら ず 、 幅 広 
く 対応 で きる 構成 を 目指 し た 。 

加え て 、 意 識 し た の は ダー ク 系 の 配色 だ 。 
2016 年 か ら RGB LED 演 出 が 導入 され 、2017 
年 は それ が より 本 格 的 な トレ ンド と な っ て い 
る が 、 そ れ を 受け て ケー ス な どの PC パー ツ 
も 、RGB LED が 映え る ブラ ッ ク や グレ ー を 
中 心 と し た ダー ク カ ラー の 製品 が 増え て い 
る 。 こ うし た ダー ク カ ラー の パー ツ を 優先 的 
に 選ん で 構成 し つつ 、 中 を 見 せる こと が で き 
る PC ケー ス に 収め 、LED 演 出 も 加え て 最新 
の Kaby Lake 世 代 ら し い 雰 囲 気 を 1 台 の マシ 
ン と し て 体現 し た 。 も ちろ ん 、 色 だ け に こ だ 
わっ て 奇 を て ら っ た パー ツ は 利用 し て いな 
い 。 ハ イエ ンド 寄り の 構成 の た め 高 価 に は な 
っ た が 、 ベ ンチ マー ク テ ス ト 結 果 か ら も 性 能 
面 は 文句 な い だ ろ う 。 見た目 も 含め 、 価 格 に 

合う だ け の 満足 感 が 得 ら れる 仕上 が り で は 
な い だ ろ うか 。 
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45,000 円 前 後 


CPU Intel Core i7-7700K (4.2GHz) 

マザー ボー ド |MSI Z270 GAMING M7 (Intel Z270) 33,000 円 前 後 
メモ リ CFD 販 売 Crucial Ballistix Elite W4U2666BME-8G (PC4-21300 DDR4 SDRAM 8GBX2) | 16.000 円 前 後 | 
ビデ オカ ー ド |MSI GEFORCE GTX 1070 QUICK SILVER 8G OC (NVIDIA GeForce GTX 1070) 60,000 円 前 後 
SSD Samsung SSD 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT a 
(起動 ドラ イブ ) | TM.2 (PEI Express 3.0 x4) 、3D TLC、500GBI 30.000 円 前 後 
SSD Western Digital WD Blue PC SSD WDS100T1BOB [M.2 (Serial ATA 3.0) 、TLC、1TB] | 37,000 円 前 後 
ケー ス In Win IW-CF05B 805C-Black (ATX) 20,000 円 前 後 
電源 ユニ ッ ト |Corsair RM650x CP-9020091-JP (650W、ATX、80PLUS Gold) 14,000 円 前 後 

_=_ |Corsair Hydro H100i V2 Extreme Performance Liquid CPU Cooler (簡易 水冷 、 
(CPU クー ラー |24cm ラ ジ エ ー タ ) | 16.000RWi 衝 


基本 ベン チマ ー ク スコ ア 
PCMark 8 v2.7.613 
Home Accelerated : 


5,797 


CrystalDiskMark 5.2.1 (1GiB、5 回 ) 


| CPU 温 度 


Sequential Read Sequential Write 
(Q32T1) : (Q32T1) : 
3,092MB/s 1,650MB/s Te 
Random Read 4KiB (Q1T1) |Random Write 4KiB (Q1T1) : アイ ド , : 高 負 荷 時 : 
47.94MB/s 192.1MB/s a 


カカ 


アイ ドル 時 : 51.4W 高 負荷 時 : 292W 


[検証 環境 】 OS : Windows 10 Pro 64bit 版 、 室 温 : 22 で 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 仙 荷 時 : 3DMark Fire Strike を 10 分 ルー プ さ せ 
た と き の 最 大 値 、 剖 部 の 温度 : 使用 し た ソフ ト は HWMonitor 1.31 で 、 CPU は CPU Temperatures の Package の 値 、 GPU は GPU Temperatures 
の 値 、 電力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


背面 に は Type-C と 
Type-A 両 方 の USB 
3.1 ポ ー ト を 装備 。 オ 
ー デ ィ オ 端子 に も 金 
メッ キ を 施す な ど 、 
ハイ エン ド ら し く 細 
か い 部 分 まで こだわ 
っ た 仕様 だ 


ル は 両面 


簡易 水冷 クー ラー を 
_ と も 強化 ガラ ス で 、 採用 し て いる た め 
裏面 も 透け て 見 えて CPU 周 辺 は すっ きり 
し まう 悩ま し い 仕 eS. と し て いる 。 PC ケ 
様 。 ケ ー ブ ル マネ ジ y 5 ー ス の 仕様 上 、 ラ ジ 
メン ト の 腕 が 問わ れ 2 エー タ の 設置 位置 は 
る フロ ント に 限ら れる 


マ ザ ド が MSI な ら ば 、 ビ 
ジュ アル 的 な 調和 や ユー ティ リ 


0 
Z270 GAMING M7 GEFORCE GTX 1070 や 
り MSI ブ ラン ド で 揃え る と スマ 
RGBLED を 活か す ダ ー ク な 配色 、 エ ュ QUICK SILVER 8G OC ー ト だ 
た アー マー デザ イン が 特徴 の ハイ エン ド : 
グマ ザー。 フ ロン トゲ グリ ア の ダブ ルオ ー デ ィ オ コ 
ッ ク や USB リ ピー ター で 強化 し た USB 3.0 ポ に 
ー ト な どこ だ わり の 装備 も オー ル ブ ラ ッ ク で 両 サ イド パネ 
な 時 借 お 款 力 ル が 強化 ガラ ス 仕様 と な っ て お 
り 、 内 部 の パー ツ を 美しく 見 せ 
IW-CFO5B 805C-Black 者 パー を 痢 いく 
実装 し た ダー ク カ ラー の 新 世 代 
パー ツ と の 相性 は 披 才 
内 部 が 見 える ケー ス を 使う な ら 、 
CPU ク ー ラ ー は 内 部 を すっ きり 
H させ られ る 簡易 水冷 が スマ ー ト 
Hydro H100i V2 Extreme だ 。 選定 の 決め 手 は や は り ビ ジ 
Performance Liquid ュ ア ル 。 精 人 杏 な デザ イン の CPU 
CPU Cooler ヘッ ド や 網 組 ホ ー ス が よい 
【 問 い 合わ せ 先 】Intel: 0120-868686 (イン テル ) / http://www.inteLco.jp/、Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コ 
ン ビ ュー ター ジャ バン ) / http://jp.! /、CFD 販 売 : 一 / http:/ ハ .cfd.co.jp/、 §: Electr id.sjc@: (日 
FA スン ) hitp:/AWy Samsung com globalbusiness/semiconductor/minse/sSD/jp/、Western Dilal + 0120.994.120 ウエ スタ DOS/V POWER REPORT 2017 April 21 


ン デ ジタル ジャ バン ) プ http://www.wdc.com/jp/、In Win Development : info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) ご http://www.inwin-style.com/ 
jp/、Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) ご http://www.corsair,com/ 
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CPU の Core i7-7700K は Kaby Lake 世 代 の 
最上 位 で あり 、14nm+ プ ロ セ スル ー ル の 採 
用 に よっ て 先代 か ら 消 費 電 力 を 増やさ ず 着 実 
に 性 能 を 上 げ て いる 。OC 制 限 の な い ア ン ロ 
ッ ク モ デル で も あり 、 プ ロ セ スル ー ル の 進化 
で 先代 より チュ ー ニ ング の 余地 は 大 きい 。 

簡易 水冷 クー ラー の H100i V2 を 選ん だ 最 
大 の 理由 は ビジ ュ ア ル 面 だ が 、0OC を 楽し む 
こと を 起 定 し て 高い レベ ル の 冷却 能力 を 確保 
し て お きた いと いう 意図 も あっ た 。 回 転 速度 
調整 設定 が 3 種類 用 意 さ くれ て いる た め 、 そ れ 
ぞ れ の 設定 を 試し て みた が 、 動 作 音 の 上 昇 と 
冷却 効果 を 天 衝 に か ける と 、 デ フォ ルト の 
Balance の まま 使う の が よさ そう だ 。 

MSI の マザー ド ノ / ビ デオ カー ド に は 使 
い 勝 手 の よ い ユ ー テ ィ リ ティ 「Gaming AP 
P」 が 付属 し て お り 、 簡 単に 0C チ ュー ニン 
グ が 楽し め る 。 両 パー ツ を MSI ブ ラン ド で 統 
ー し て いる 場合 に は CPU と GPU を 同時 に チ 
ニン グ す る こと が 可能 で 、 こ れ が ビデ オ 
カー ド を 選ん だ 理由 の 一 つ だ 。 下 の テス ト 結 
果 で 示し て いる よう に OC モー ド で も か な り 
セー フ テ ィ な 設定 と いう 印象 だ が 、 気 軽 に パ 
フォ ー マ ン ス ア ッ プ で きる 点 は 便利 だ 。 


i 


共 議 CPU と ビデ オカ ー ド の 簡単 OC も 楽し め る 


CPU は 当然 Kaby Lake だ 。 最 上位 モ デル 
の Core i7-7700K を チョ イス 。 ア ン ロ ッ 
ク 仕 様 の た め 、OC も 楽し め る 。 


017#O ト Dk 


通常 の 赤黒 で は な い 銀 黒 カ ラー が 新鮮 。 バ 
ッ ク ブ レー ト の 塗装 、 エ ン ブ レ ム の 質感 も 
高く 、 所 有 欲 を ビシ ピ シ 刺 激 す る 。 


Corsair の 簡易 水冷 クー ラー H100i v2 を 選ん だ 最 
大 の 決め 手 は ビジ ュ ア ル だ が 、 冷 却 性 能 も 優秀 だ 


MSI の ハー ドウ 
ェ ア チ ュー ニシ 
グッ ー ル 「Gamin 
gAPP]J。 マ ザー 
を 紀 売 葉 一 世 
を MSI で 揃え た 
た め CPU/GPU 
園 を 一 緒 に 設定 ( 個 

別 も 可能 ) で き 
る 


Corsair が Web 
で 配布 し て いる 
 「CorsairLink] 
誤 は 、 フ ァ ン の 回 
転 速 度 や CPU 
温度 な ど を モニ 
タ で きる 。 ファ 
ン 制 御 モ ー ド は 


Gaming と Silent の 差 は 


3DMark v2.2.3509 CINEBENCH R15 ね すか OCR tming 
OFire Strike Fire Strike Extreme 単位 : Score 画 CPU CPU (シン グル コア ) 単位 : cb 
Gaming APP:OC 8 E 3 
caning APP:Ganing EE 6 | a EEE 
caning APP: stent E5570 6 
Fast— 0 5,000 20,000 0 200 400 600 800 1,000 1,200 
I た - 
CPU 温 度 動作 音 
画 ア イド ル 時 画 高 負荷 時 単位 : で 画 ア イド ル 時 還 高 負荷 時 単位 : dB 
corsair Link: 本 天 天天 画 画 画 画 間 28 N60 
Performance 3 : 
Corsair Link: 証 証 天天 天天 画 29 5 
Balance 62 3 . 
Corsair Link: ENE 3Op ==35 1 
Quick 63 ] 
~Better 0 20 40 60 80 0 20 40 60 
【 検 証 環 境 】 室 温 : 18 で 、 暗 台 音 : 31.2dB、 動 作 音 測定 距離 : ケー ス 正 面 中 央 部 か ら 10cm、 騒 音 計 : FUSO SD-2200、 そ の ほか は p.20 と 同じ 
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SSD は 高速 化 と と も に 大 容量 化 も 顕著 。 こ 
の WD Blue PC SSD の よう に Serial AT 
A モデ ル な ら は ば 比較 的 リー ズ ナ ブル に 1TB 
クラ ス の 大 容量 が 手 に 入る 。 


デュ アル M.2 ス トレ ー ジ 構成 を 採用 


2017#O ト LYE 


メイ ンス トレ ー ジ に は Samsung の SSD 
960 EVO を 搭載 。 PCI Express 3.0 x 
4/NVMe に 対応 し 、 シ ー ケ ン シ ャ ルリ ー ド 
3GB/s を 超え る 爆速 の SSD だ 。 


新 世 代 Z270 マ ザー の トレ ンド と 言え る の 
が 、 マ ル チ M.2 ス ロッ ト 。M.2 SSD も 2016 
年 後半 か ら 本 格 普 及 の 気配 を 見 せ て お り 、 新 
世代 を うた う PC と し て は これ を 使わ な い 手 
は な い 。 今 回 は 、 シ ステ ム に NVMe SSD、 
デー タ 用 に Serial ATA の 大 容量 SSD と いう 
デュ アル M.2 構 成 を 採用 し た 。 マ ザー ボー ド 
の Z270 GAMING M7 は 、M.2 SSD 放 熱 板 
「M.2 Shield」 を 搭載 し て いる た め 、 高 速 SS 
D も 安心 し て 使う こと が で きる 。 そ の 効果 を 
テス ト し た の が 下 の グ ラフ だ 。M.2 Shield の 
有無 に 加え て 、 ソ ケッ ト 位 置 別 で も 温度 を 計 
測 し て みた 。M.2 Shield 利 用 時 は 高 負 荷 時 で 
3 で 低下 と 案外 小さ い 気 も する が 、960 EVO 
は 発熱 対策 と し て 銅 和 層 入り の ラベ ル を 張っ 
た モデ ル で も あり 、 も と も と 放熱 効率 が よい 
と いう こと も ある か も し れ な い 。 ソ ケッ ト 位 
置 は 三 つ 目 が 一 番 放熱 効率 が 悪い よう だ 。 
M.2 SSD の 温度 


画 ATTO Disk Benchmark (Total Length 512MB) 実 行 時 の 最大 温度 


Samsung SSD 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/ 
IT:M.2_1 ス ロッ ト 装 着 

Samsung SSD 960 EVO M.2 MZ-V6E5008/ 
IT:M.2 2 スロ ッ ト 装 着 (M.2 Shield あ り ) 
Samsung SSD 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/ 
IT:M.2_2 ス ロッ ト 装 着 (M.2 Shield な し ) 
Samsung SSD 960 EVO M.2 MZ-V6E5008/ 
IT:M.2_3 ス ロッ ト 装 着 


高速 な NVMe SSD は 発 熱 が 大 きい こと で 
も 知ら れる 。MSI は 独自 に サー マル パ バッド 
付き の 放熱 板 「M.2 Shield」 を 用 意 。 サ 
ー マ ル スロ ッ ト リ ング 対策 も 万 全 だ 。 


Z270 GAMING M7 は 、 

3 基 の M.2 ス ロッ ト の 

うち の 1 基 に M.2SSD 

を 効果 的 に 放熱 する 放 

放熱 板 「M.2 Shield] を 
搭載 する 


今回 は シス テム 
に NVMeSSD、 
デー タ 用 に Seri 
al ATA の 大 容量 
SSD と いう 構成 
を 採用 し た 


= 
ss 
NS tal ND Bue WDS100T1B0: mS 
M.2 3 スロ ッ ト 装 着 


Better 0 20 40 60 80 


EE CostaiOakMark 321x64 - x 
TAMD FYD AM ELanguage) 


標準 構成 で は コス ト も 考慮 し て 高速 な 
960 EVO+ 大 容量 の WD Blue と いう 組み 
合わ せ を 採用 し た が 、960 EVO の RAID 0 
構成 も 気 に な る と ころ 。 実際 に 試し て みた 結 
果 が 右 の 画面 だ 。 リ ー ド 性 能 は 単体 と ほとん 
ど 変 わっ て いな い が 、 こ れ は M.2 ス ロッ ト が 
チッ プ セ ッ ト 経 由 で 配線 され て いる 以上 、 シ 
ステ ム バ ス で ある DMI の 帯域 ( 約 4GB/s) 


ファ イル の コピ ー 時 間 


還 20.3GB の ファ イル を コピ ー 


を 超え る こと が で き な い た め 。 単体 で も リー 
ド 3GB/s を 超え る 960 EVO よ り 、 も う 少 
し 遅い SSD を 使っ た ほう が 効率 は よさ そう 
だ が 、 ラ イト 性 能 ま で 考え る と そう と も 言い 
切れ な い 。 960 EVO で も ライ ト で は RAID 
0 の 効果 が 十分 あり 、RAID 構 成 時 の ファ イ 
ルコ ピー 時 間 は 圧倒 的 に 高速 。 予算 に 余裕 が 
ある な ら こ うし た 構成 も 悪く な い だ ろ う 。 


Samsung SSD 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT か ら 
MWestern Digital WD Blue WDS100T1B808B に コピ ー 


Western Digital WD Blue WDS100T180B か ら 
Samsung SSD 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT に コピ - 


V| [C6% (55/931GB) >] 


ea Write [MB/s] 
3125 3053 
i 805.9 685.3 
a 2630 2699 
a5l0o8 66.4 


RAID 0 の パフ ォ ー マ ンス 
リー ド は シス テム バス (DMI) が ボトル ネッ ク 
に な っ て いる た め 、 単 体 と 変わ ら な い が 、 シ ー 


RAID 0(Samsung SSD 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT 952 ケン シャ ル ラ イト 性 能 は 単体 の スコ ア の 1,650 
tdl MB/s の 2 倍 近 くに 向上 し て いる 
Fast 0 20 40 60 


【 検 証 奏 境 室温 : 16C、 そ の ほか は p.20 と 同じ 
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に 位 見 せる こと を 意識 し た Type-C 搭 載 の 先進 PC ケー ス を 採用 


2017#O ト LYE 


パー ツ の 性 能 や 機能 だ け で な く 、 見 た 目 、 
雰囲気 で も 新 世代 感 を 表現 する コン セプト だ 
け に PC ケー ス の 重要 度 は 高い 。、 こ の コン セ 
プ ト に ぴっ た り の モデ ル と し て 、In Win の 
805C-Black を 選ん だ 。 天 板 や 前 面 端 子 部 の 
アル ミニ ウム 、 両 サイ ド パ ネ ル と フロ ント マ 
スク の 強化 ガラ ス と いう 素材 の 美 し さ は 一 般 
的 な PC ケー ス と は 一 線 を 画す 。 ハ ニカ ム 状 
の 吸気 口 、 ラ イト アッ プ す る ロゴ デザ イン 、 
両 サ イド の 強化 ガサ ラス 、 ガ ラス を する 手 
回 し ネジ な ど 、 細 部 に いた る まで デザ イン が 
徹底 され て いる 。 薄く 黒 が 入っ た ガラ ス な の 
で 内 部 は 引き 締まっ て 見 え 、 搭 載 パ ー ツ も ビ 
ジュ アル も 2、3 割 「 盛 られ て 見 える 」] 印 象 だ 。 

先進 性 と いう 点 で は 、USB 3.0 な が ら Typ 
e-C コ ネ ク タ を フロ ント に 装備 し て いる 点 も 
見 逃 せ な い 。 持 ち 上 げた り 移 動 さ せ た り する 
こと が めん どう な ATX ケ ー ス だ け に フロ ント 
に ある か な いか は 重要 だ 。 ス マー ト ホ ン 、 タ 
ブレ ッ ト 、 ノ ー ト PC と 、Type-C コ ネ ク タ を 
備え た 製品 は 増え て いる 。 形 状 変換 の 手間 が 
な い だ け で も 利便 性 に 差 が 付く は ず だ 。 


パ バーツ の デザ イン や RGB LED 演 出 を 見 せ 
る こと を 意識 し た ケー ス の 進化 が 顕著 。 な 
か で も In Win の 805C-Black は その 最 先 
端 を いく 製品 だ 


いよ いよ 普及 が 本 格 化 し つつ ある USB Type-C だ 
が 、 フ ロン ト に 装備 する 製品 は まだ 少な い だ け に 
貴重 な 存在 。 仕 様 的 に は USB 3.0 で あぁ る が 、 形 状 
変換 の 手間 が な い だ け で も 全然 違う だ ろう 


サイ ド パ ネ ル は 、 両 面 と も に 一 般 ガ ラス の 2 倍 の 強 
度 を 持つ と いう 3mm 厚 強化 ガラ ス 仕 様 。 薄 い 黒 が 
入っ て お り 、 内 部 の ビジ ュ ア ル も 引き 締まっ て 見 
える 


細部 まで デザ イン 的 に こだわ っ た 作り が 印象 的 。 
サイ ド に ある TIN WIN] の ロゴ は 白色 LED で 光 
ら せ る こと が で きる が 、 光 ら な い 状 態 で も 抜群 の 
存在 感 が ある 


2017FO ト LE 


メモ リヒ ー ト シン ク の デザ イン の 進化 も 著 
し い 。 重厚 感 が ある アー ミー テイ スト で 、 
天 板 部 の ロゴ は ガラ ス 越 し の 見 栄え も よい 。 


ポイ ント 


『 財 電源 、 メ モリ も ビジ ュ ア ル 的 な 調和 を 重視 


裏面 も 透け て 見 えて し まう ケー ス を 利用 す 
る だ け に 、 電 源 は ケー ブル が 最小 限 で すむ フ 
ルプ ラグ イン 仕様 は 絶対 条件 。 そ の 上 で スタ 
ンダ ー ド と し て 無難 な 選択 を 心掛け つつ 、 ダ 
ー ク カラ ー の 製品 を 意識 し て 選ん で いる 。 
Corsair の RM650x は 、 電 源 ト レン ド の 一 つ で 
ある セミ ファ ン レ ス 仕 様 で も あり 、 今 回 の テ 
ー マ に は ピッ タリ の 製品 だ ろう 。 メ モリ は 完 
全 に デザ イン の み で 選ん で いる 。Crucial の 
ゲー ミン グ ブ ラン ド 「Ballistix] は 、 デ ザイ 
ン に も こだわ っ た モデ ル を 豊富 に 揃え て いる 
が 、「Ballistix Elite] が 目 に と まっ た 。 マ ザ 
ー ボ ー ド 、 ケ ー ス と の ビジ ュ ア ル 的 な 相性 は 
抜群 だ ろう 。 


ブラ ッ ク と グレ ー の 配色 で 違和感 な く 周囲 
に 溶け 込む 。 低 負荷 時 は ファ ン が 止ま る 準 
ファ ン レ ス 仕 様 で 静音 性 に も 優れ る 。 


Extreme Memory Profile(X.M.P) 


[Enabled} 


DRAM Frequency [Auto] 


使用 し た メモ リ 「Ballistix Elite W4U2666BME-8G] は 、 
XMP で DDR4-2666 に 対応 し て いる 、 本 来 の パフ ォ ー マ 
ンス を 引き 出す た め に は 、UEFI セ ッ ト ア ッ プ で XMP プ 
ロフ ァイル を ロー ド す る 
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2017 年 の 大 き な ト レン ド の 一 つ に RGB LE 
D エ フェ クト が ある 。 ミ ドル レン ジ 以 上 の マ 
ザー ボー ド や ビデ オカ ー ド な ど は 、RGB LE 
D で 光ら な い 製 品 の ほう が 少な い ほ ど だ 。 

本 作例 で も 、 ダ ー ク カラ ー の 配色 と と も 
に 、 マ ザー ボー ド や ビデ オカ ー ド の RGB LE 
D エ フェ クト を 活か すこ と を 起 定 し て 構成 を 
考え て いる 。 こ こ で も 活躍 する の は 、MSI の 
独自 ユー ティ リティ 「Gaming APP」 だ 。 マ 
ザー ボー ド と ビデ オカ ー ド 両方 の RGB LED 
の カラ ー や アニ メー ショ ン 効 果 を それ ぞ れ 指 
定 す る こと が で きる 。 ビ デオ カー ド は サイ ド 
の ロゴ 部 分 と 背面 の エン ブレ ム の ほか 、 フ ァ 
ン の 周囲 に も LED が あり 、 そ れ ぞ れ 個 別に 指 
定 で きる 。CPU 温 度 に よっ て 色 を 変化 させ 
る 、 音 楽に 合わ せ て 点灯 ( 点 減 ) させ る と い 
っ た 拡張 エフ ェクト も 用 意 さ れ て いる 。 

今回 は あま り ハ デ に 多 色 で ピカ ピカ と 光ら 
せる の で は な く 、 統 一 感 を 重視 する 方 向 で 光 
ら せ て みた 。 な お 、PC ケ ー ス と 簡易 水冷 ク 
ー ラ ー は RGB LED で は な く 白 色 LED の 固定 
仕様 。 カ スタ マイ ズ が で き な い の は 惜しい と 
ころ だ が 、 ど ちら も スッ キリ し た 白色 な の で 
合わ せる こと は 難し く な い 。 


MSI の Z270 GAMING M7 に は 、「Ga 
ming APP」 の ほか に も 「OC Boost」 と 
いう 簡易 OC 機能 を 搭載 し て いる 。 前 者 は 
実用 性 重視 で か な り セ ー フ ティ な 設定 だ っ 
た が 、 こ ちら は より 攻め た 設定 も 用 意 さ れ 
て いる 。 やり方 は 簡単 で 、 マ ザー ボー ド の 
下部 に ある ダイ ヤル を 回 し て 設定 を 合わ せ 
て か ら 電 源 を 入れ る だ け で ある 。 設定 に よ 
る 動作 クロ ッ ク は CPU に よっ て あら か じ め 
決ま っ て お り 、Core i7-77O0O0K で あれ ば 


OC Boost の テス ト 結 果 


動作 クロ ッ ク 


ライ ト ア ッ プ を 楽し め る 


PC 


2016 年 か ら 始ま っ た RGB LED ト レン ド 
は 2017 年 に な っ て ます ます 勢い を 増し て 
いる 。 こ の 作例 で は ハデ さよ り 統 一 感 を 意 
識 し た 。 


H100i V2 は 白色 LED 単 色 で 光る 。 マ ザー ボー ド の 
RGBLED も ホワ イト に 設定 し た の だ が 、 や や 青 
味 が か っ て いる の は ご 愛 敬 か 


限定 仕様 の ビデ オカ ー ド も 存在 感 抜群 。 エ ン ブ レ 
ム と サイ ド の ロゴ は それ ぞ れ 個別 に カラ ー と アニ 
メー ショ ン を 指定 で きる 


MSI の Gaming APP は ここ で も 活躍 。 音 楽に 合わ 
せ て 変化 させ た り 、CPU 温 度 に 応じ て 変化 させ た 
りす る 拡張 エフ ェクト も 用 意 さ れ て いる 


設定 11 で 5.2GHz、 設 定 10 で 5.1GHz、 
設定 8 で 5GHz 動 作 と な る 。 実際 に 本 作例 
の 環境 で 試し て みた と ころ 、 設 定 8 の 5 
GHz ま で は CINEBENCH R15 の 完走 が 確 
認 で きた 。 た だ 、 電 力 や CPU 温 度 を 見 る と 
ギリ ギリ で あり 、 常 用 する な ら 設 定 6 の 
4.9GHz く らい が よさ そう な 感触 だ 。 


OC Boost 

OC 設定 は マザー ボー ド 下 部 に ある ダイ ヤル を 回 し 
て 選ぶ 。 特別 感 が あぁ あっ て 悪く な い ギ ミッ ク だ 。 実は 
UEFI や ユー ティ リティ に も 設定 を 選ぶ 
され て いる 


4.5GHz (45-44-44-44) 4.9GHz (49-49-49-49) 5GHz (50- 


CINEBENCH R15 (CPU) 


974cb 1,046cb 1,092cb 


CINEBENCH R15 [CPU (シン グル コア )] 196cb 211cb 218cb 
シス テム 全体 の 消費 電力 ※ 131.8W 157W 185W 
CPU 温 度 ※ 62C 73C 87C 

※CINEBENCH R15 実行 時 の 最大 値 
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(9 評 コ スパ バ 高 性 能 CPU を 措 載 


ミド ルレ ンジ ビデ オ 
ゲー ム に 対応 


= 


(+) 


(0 信 い 拡張 性 で 将来 性 を 確保 


TEXT : 滝 伸次 


この 作例 の 用 途 & 
楽し み 方 


ネス 


特定 の 用 途 に 特 化 せ ず 、 で きる だ け 幅 広い 
用 途 に 対応 で きる 高 性 能 な マシ ン を 作成 し た 
いと いう 場合 、 予 算 は 10 万 円 前 後 が ガー つの 
目安 。 大 き な 妥 協 を する こと な く 性 能 の 高い 
マシ ン を 組む こと が で きる 。 こ こ で は 、 そ れ 
を 実証 すべ く 、 今 考え られ る ベス ト の 構成 を 
目指 し し て みた 。 

まず CPU だ が 、 性 能 に は 妥協 し た く な い 
と は いえ 、 最 安 の も の で も 予算 の 17/3 を オー 
バー し て し まう Core i7 は 現実 的 で な い の 
で 、Core i5 を 選択 し た 。 ゲ ー ム へ の 対応 も 
考慮 し て 2 万 円 以下 の ミド ルレ ンジ の ビデ オ 
カー ド も 選択 。 最新 の 重量 級 ゲ ー ム は 画質 設 
定 を か な り 下 げ な いと 遊べ な い が 、 フ ァ イ ナ 
ルフ ァ ン タ ジ ー XIV な ど 描 画 負 荷 が 軽 め の ゲ 
ー ム で あれ ば 快適 に プレ イ 可 能 だ 。 

M.2 ス ロッ ト を 2 基 搭 載 す る な ど 拡 張 性 の 
高い マザー ボー ド を 採用 し て いる 点 も 本 機 の 
ポイ ント だ 。 PC ケー ス も メン テ ナ ン ス 性 の 
高い も の を 採用 し て いる の で 、 マ ザー ボー ド 
の 拡張 性 を 十分 活か すこ と が で きる 。 
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Intel Core i5-7500 (3.4GHz) 27,000 円 前 後 
マザー ボー ド ASUSTeK PRIME H270-PRO (Intel H270) 16.000 円 前 後 | 
メモ リ Micron Crucial BLS2K4G4D240FSE (PC4-19200 DDR4 SDRAM 4GB x 2) 7.000 円 前 後 | 
ビデ オカ ー ド 玄人 志向 GF-GTX1050-2GB/OC/SF (NVIDIA GeForce GTX 1050) 16.000 円 前 後 | 

Micron Crucial MX300 CT525MX300SSD1 (Serial ATA 3.0、3D TLC、525GB) | 17,000 円 前 後 

Fractal Design Define C Window (ATX) 13,000 円 前 後 

Corsair CX650M CP-9020103-JP (650W、ATX、80PLUS Bronze) 8,000 円 前 後 

サイ ズ 虎 徹 (サイド フロ ー、12cm 角 ) 4.000 円 前 後 


基本 ベン チマ ー ク スコ ア 


CrystalDi 
Sequential Read 
(Q32T1) : 
531.3MB/s 


PCMark 8 v2. 
Home Accelerated : 
ft,679 
k5.2.1 (1GiB、5 回 ) 
Sequential Write 
(Q32T1) : 


399.4MB/s 


GPU 温 度 


アイ ドル 時 : 35.0W 高 負 荷 時 : 117.1W 


【 検 証 環境 】 室 温 


19 で 、 そ の ほか は p.20 と 同じ 


DefineC Window 
は 、 高 さ 16.8cm の 
CPU タ クー ラー に 対 
応 し て いる の で 、16 
cm と 比較 的 高 さ の 
ある サイ ズ の 虎 徹 も 
余裕 で 収納 で きる 


Core i5-7500 


動作 クロ ッ ク 3.4GHz (Turbo Boost 時 最大 3.8 
GHz) で 4 コア 搭載 。 シ ング ルス レッ ド 性 能 、 マ 
ル チ ス レッ ド 性 能 の 両方 に 優れ 、 価 格 は 3 万 円 を 切 
ミド ルレ ンジ の ハイ コス ト パ フ ォ ー マ ンス モデ 
ル だ 


PRIME H270-PRO 


GF-GTX1050- 
2GB/OC/SF 


Crucial MX300 


CT525MX300SSD1 


財 内 部 空間 に 余裕 が あ 
及 る の で 、 写 真 の よう 
に 、 後 か ら M.2SS 
認 D を 追加 搭載 する な 
ど と いっ た 場合 に 
も 、 楽 に 作業 を 行 な 


、、 

> 4 
[問い 合わ せ 先 】Intel : 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.intel.co.jp/、ASUSTeK Computer : infogtekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) 
//wnm.asus.com/jp/、Micron Technology : Web サ イト の フォ ー ム か ら / http://www.cruciaL.jp/、 玄 人 赤 向 : 一 プ http://www.kuroutoshikou.co 


m/、 Fractal Design : 03-5215-5650 (アス ク ) / http://www.fractal-design.jp/、Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナ 
1) 7 http://www.corsair.com/、 サ イズ : support@scythe.co.jp http://www.scythe.co.jp/ 


スロ シホ イン シンター 
ェ ー ス は 、 USB 30 
ポー ト 2 基 と ヘッ ド 
ホン 、 マ イク 端子 を 
装備 する 


H270 チ ッ プ セッ ト を 搭載 し た ATX マ ザ 
ー ボ ー ド 。 M.2 ス ロッ ト を 2 基 装 備 す る 
な ど 拡 張 性 が 高い 点 が 特徴 。USB 3.1 ポ 
ー ト も 2 基 装 備 。 USB 3.0 対 応 な が ら Ty 
pe-C コネ クタ も 装備 し て いる 


NVIDIA GeForce GTX 1050 を 搭載 し 
た 玄人 志向 の ビデ オカ ー ド 。 実 売 で 1 万 
6,000 円 と 比較 的 低 価格 な が ら 、 軽 め の 
ゲー ム で あれ は 十分 快適 に プレ イ で きる 
性 能 を 持つ 。 補 助 電 源 が いら な い 点 も 魅 
カ 


200 シ リー ズ マ ザー と の 組み 合わ せ で は 
高 性 能 な M.2 SSD が 注目 され て いる が 、 
予算 と 容量 を 考え る と Serial ATA SSD 
が 現実 的 。 そ の 中 で この モデ ル を 選ん だ 
の は 耐久 性 に 優れ る 3D NAND を 採用 し 
て いる た め 
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ポイ ント 


』 剛 Core i5 の 中 で 7500 を 選択 する 理由 


CPU に Core i5 を 採用 する の は 前 述 の と お 
り 、 予 算 を 10 万 円 と する な ら 性 能 的 に 最良 
の 選択 肢 と な る か ら だ 。 下 の テス ト 結 果 の よ 
うに 、Core i3 と 比べ る と 大 きく 性 能 は 上 回 
り 、Sandy Bridge の Core i7 を も 上 回 る 。 

数 種類 ライ ン ナ ッ プ され て いる Core i5 の 
中 で 、Core i5-7500 (3.4GHz) を 選択 し た 
理由 だ が 、 下 の 比較 表 で 動作 クロ ッ ク と 価格 


CINEBENCH R15 


を 見 て も ら え ば 分 か る と お り 、Kaby Lake コ 
ア の Core i5 の 中 で 比べ た 場合 、 コ スト パフ 
ォ ー マ ンス が 高い か ら だ 。 ち な み に 、SkyLa 
ke コア の Core i5 も まだ 多く 出回っ て いる 
が 、 現 状 、 そ れ ほ ど 価 格 が 下がっ て お ら ず 、 
あえ て 選択 する 意味 は 今 は な い 。 


10 万 由 は こつ 


10 万 円 の 予算 と いう 面 か ら 3 万 円 以内 の 
も の 、 性 能面 か ら は クア ッ ド コア で な る 
べく 高 ク ロッ ク の も の が 欲し い 。 こ れ に 
当て は まる の が Core i5-7500 だ 。 


シン グル ス し 


画 CPU 画 CPU (シン グル コア ) 単位 : cb 
Core i5-7500 5 
(4C/4T, 3.4GHz/3.8GHz) 163 

Core i3-7350K EN 49 

(2C74T. 4.2GHz) 155 

Core i7-2600K E39 

(4C/8T. 3.4GHz/3.8GHz) 131 


dy Bridge 世 


Fast— 0 100 200 


主 な Core i5 の スペ ッ ク と 実 売価 格 


300 400 500 600 


Core i5-6600 Core i5-6500 


Kaby Lake Kaby Lake Kaby Lake SkyLake SkyLake 

コア / ス レッ ド 数 4/4 4/4 4/4 | 4/4 4/4 4/4 
動作 周波 数 (Turbo Boost 時 最大 ) | 3.4GHz (3.8GHz) 3.8GHz (4.2GHz) 3.5GHz (4.1GHz) 3GHz (3.5GHz) | 3.3GHz (3.9GHz) 3.2GHz (3.6GHz) 
3 次 キャ ッシュ 6MB 6MB 6MB 6MB 6MB 6MB 
倍率 ロッ ク フ リ ー ー oO ー - -ー ー 
内 蔵 GPU HD Graphics 630 HD Graphics 630 HD Graphics 630 HD Graphics 630 HD Graphics 530 HD Graphics 530 
TDP 65W 91Ww 65W 65W 65W 65W 
対応 DDR4 メ モリ DDR4-2400、2ch DDR4-2400、2ch DDR4-2400、2ch DDR4-2400、2ch DDR4-2133、2ch DDR4-2133、2ch 
実 売価 格 27,000 円 前 後 32,000 円 前 後 | 30,000 円 前 後 25,000 円 前 後 26,000 円 前 後 25,000 円 前 後 

ポイ ント 


2 伺 マザー ボー ド は "“ 高 機能 H270” で 


マザー ボー ド は コス ト を 重視 する な ら 高 機 
能 タ イプ の H270 モ デル が オス ス メ 。 長 く 使 
うこ と を 考え る と 、 今 マザー ボー ド で 注目 し 
た い の は 、M.2 ス ロッ ト と USB 3.1 ポ ー ト の 


M.2 ス ロッ ト は PCIExpress 3.0 x4 接 続 対応 の も の と PCIExpress 


3.0 x2 接 続 対応 の も の を 装備 。 M.2 SSD を 買い 足し た 
Serial ATA SSD は デー タ ド ライ ブ に 転用 すれ ば よい だ ろう 
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有無 だ 。 両 者 の 普及 期 に 惜しい 思い を し な い 
よう に し た い 。ASUSTeK の PRIME H270- 
PRO は いずれ も OK の 仕様 だ 。 


OC 非 対 応 の CPU を 使う の だ か ら 、Z 
270 は オー バー スペ ッ ク 。 OC まわ り 以 
外 は ほぼ 同等 の H270 を 採用 し 、 高 機 
能 、 高 品質 な マザー を 選ぶ と いう 考え だ 。 


バッ ク パ ネル に 2 基 の USB 3.1 ポ ー ト (Type-A) を 装備 。 最 近 増 えて き て いる USB3.1 
対応 の 高速 外 付 け SSD ドラ イブ の 性 能 を 活か すこ と が で きる 。 ち な み に USB 3.0 対 応 だ 
が Type-C コネ クタ も 装備 し て いる 


装着 中 の 


ポイ ント 


NVIDIA GeForce GTX 1050 を 採用 し た ビ 
デオ カー ド を 搭載 。 ベ ンチ 結果 を 見 て も ら え 
ば 分 か る と お り フ ァ イ ナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV 
や マイ ンク ラフ ト 程 度 な ら 、 フ ル HD で 快適 


前 低 価 格 な が ら ゲ ー ム も 遊べ る ビデ オカ ー ド を 採用 


こん な ゲー ム が 快適 に 遊べ る ! 

スト リー ト フ ァ イ タ ー\V 

ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV 蒼天 の イシ ュ ガ ルド 
ファ ンタ シー スタ ー オ ン ラ イン 2 EPISODE 4 
World of Warships 


に プレ イ す る こと が で きる 。 こ れ よ り 下 の グ 
レー ド の GPU で は 快適 に 遊べ る タイ トル が 
一 気 に 減る 。 


R ポ 


ポイ ント 


Core i5-7500 に は CPU ク ー ラ ー が 付属 し 
て いる が 、 冷 却 能 力 は それ ほど 高く は な い 。 
CPU の 寿命 を 伸ばし 、 静 音 性 を 高め る に は 
市 販 の 高 性 能 C に PU クー ラー を 用 意 し た ほう 


/ 高 性 能 、 高 コス パ の CPU ク ー ラ ー を 採用 


World of Tanks 
マイ ンク ラフ ト 


マイ ンク ラフ ト は 、Mod を 追加 し て 見 栄え を よく 
で きる 点 も 醍醐 味 。 本 機 で あれ ば スト レス な く 楽 
し むこ と が で きる 


評価 


と て も 快適 


る サイ ズ の 虎 徹 と 付属 C に PU クー ラー の アイ 
ドル 時 と 高 負 荷 時 の 温度 を 比べ た も の だ が 、 
その 差 は 歴然 。 ア イド ル 時 で 4 て 、 高 負荷 時 
で 20 で も の 違い が 出 て いる 。 


が よい 。 下 の テス ト 結 果 は 、 今 回 採用 し て い 


CPU 温 度 


画 ア イド ル 時 画 高 負荷 時 


実 売 で 4,000 円 前 後 と 比較 的 低 価格 な が 
ら 高 い 冷 却 性 能 を 持つ サイ ズ の 虎 徹 は 、 


付属 CPU ク ー ラ ー と 置き 換え て 冷却 性 能 


を 高め る に は 最適 だ 。 静 音 性 も か な り 高 
く な っ て いる 。 


80 


サイ ズ 虐 徹 TEEN, | 
Core i5-7500 Es 
付属 CPU ク ー ラ ー 69 
Better 0 20 40 60 
プリ セッ ト の 選択 で 簡単 チュ ー ニ ング を 細か く 設 定 す る こと も 可能 。 下 の テス ト 結 果 


今回 採用 し て いる ASUSTeK PRIME H270- 
PRo に は つ ァ ショ コジ ドロ ニル エー デポ リリ テテ 
「Fan Xpert 4 Core」 が 付属 し て いる 。Fan Xp 
ert 4 Core で は 、 自 動 チ ュー ニン グ 後 、「 サ イレ 
ント 」、「 標 準 」、「 タ ー ボ 」 な どの プロ ファ イル 
設定 を 選択 で きる ほか 、 手 動 で ファ ン の 回 転 数 


Fan Xpert 4 Core に よる 静音 化 の 結果 


の と お り 、 自 動 チ ュー ニン グ 後 の 「 標 準 」 プ ロ 
ファ イル で も デフ ォ ル ト の 状態 より も 静音 化 さ 
れる が 、「 サ イレ ント 」 プロ ファ イル を 適用 すれ 
ば より 静音 性 を 高め る こと が で きる の で 、 少 し 
で も マシ ン を 静か に 運用 し た いと いう 人 は 要 注 
目 だ 。 た だ し 、CPU や GPU の 温度 は 確実 に 上 昇 
する の で 、 そ の 点 に は 注意 し た い 。 


Fan Xpert 4 Core 
ASUSTeK の ファ ンコ ント ロー ル ユ ー テ 
イィ リティ は 簡単 に 静音 化 が 行なえ る の が 多 


力 。 パ ー ツ 構成 に 合わ せ た 自 動 チ ュー ニン 
グ 後 、 プ リセ ッ ト の 「 サ イレ ント 」 プロ フ 
ァイル を 適用 すれ ば 静音 性 は 確実 に 向上 す 


アイ ドル 時 アイ ドル 時 i s 
デフ ォ ル ト 設 定 30.5dB 33.8dB 21C 49C 19C a Nn 3 0 
Fan Xpert 4 Core 標準 30.2dB 31.9dB 21C 56C 19c 52 8 ee 
Fan Xpert 4 Core サイ レン ト 29.7dB 30.6dB 22C 62C 19C 56C 


©2009-2016 ‘Minecraft* is a trademark of Mojang Synergles AB 


[検証 環 場 室温: 18 で 、 暗 双 音 : 26.9dB、 動 作 音 測定 距離 : PC ケー ス 前 面 の 中 心から 10cm、 ア イド ル 時 : 0S 起 動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : 0CC 
TT 4.4.2 CPU LINPACK テ スト を 15 分 間 動作 させ た と き の 最 大 値 、 そ の ほか は p.26 と 同じ 
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(9 42.5 万 円 前 後 の 低 予算 で 組め る 


(9 4 スレ ッ ド 対応 
(9 生来 的 に パワ ー ア ッ プ で きる 
TEXT : 滝 伸次 


この 作例 の 用 途 & 
楽し み 方 


ネス 


性 能 や 拡張 性 を 考慮 し な けれ ば 、PC は 意 
外 と 簡単 に 安く 作れ て し まう 。 し か し 、 た だ 
安い だ け で は せっ か く PC を 自作 する 意味 が 
な い 。 こ こ で 紹介 する の は 、 で きる だ け 性 能 
に 妥協 せ ず 、 拡 張 性 も 確保 、 使い勝手 も 重視 
し た 低 価格 マシ ン だ 。 

最大 の ポイ ント は 、 実 売 で 8,000 円 前 後 と 
低 価格 な が ら 、Hyper-Threading (HT) に 対 
応 し た Kaby Lake コ ア の Pentium G4560 を 採 
用 し て いる 点 。 同 時 処理 で きる スレ ッ ド 数 の 
少な い 低 価格 CPU で は 力 不足 が 填 呈 する マ 
ル チ メ ディ アア プリ で の 性 能 向 上 が 期待 で き 
る な ど 、 従 来 の 低 価格 CPU よ り も 1 段 向上 し 
た スペ ッ ク が 彼 力 だ 。 

起動 ドラ イブ に HDD で な く SSD を 採用 し 
て いる 点 に も 注目 し て ほし い 。HDD を 採用 
し た ほう が 低 コ スト で 容量 を 大 きく で きる 
が 、 レ スポ ンス な ど 実 用 上 の 快適 性 を 考慮 す 
る な ら SSD が マス ト だ 。 

その ほか 、PCI Express 3.0 x4 接 続 対応 の 
M.2 ス ロッ ト を 装備 し た B250 マ ザー を 採用 
し て いる 点 も こだわ り と 言え る 。 
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2 ドレ タツ 


Intel Pentium G4560 (3.5GHz) 
マザー ボード |MSIB250M PRO-VH Cntel B250) 
メモ リ CFD 販 売 WAU2400PS-4G (PC4-19200 DDR4 SDRAM 4GBX2) 9.000 円 前 後 
2 イッ クス [mtel HD Graphics 610 (Pentium G4560 内 蔵 ) - 
Western Digital SanDisk SSD PLUS SD5SDA-240G-J26C 
SD (Serial ATA 3.0、TLC、240GB) 19.000 幅 前後 
PC ケー ス AeroCool QS-240 Window (microATX) 4.500 円 前 後 
a Thermaltake SMART 350W STANDARD PS-SPD-0350NPCWJP-W 1 
電源 ユー ツ ト |(350W、ATX、80PLUS Standard) 4500 幅 前後 


基本 ベン チマ ー ク スコ ア 
PCMark 8 v2. 
Home Accelerated : 


3.,418 
CrystalDiskMark 5.2.1 (1GiB、5 回 ) | 度 
Sequential Read Sequential Write アイ ドル 時 : 高 負 荷 時 : 
(Q32T1) : (Q32T1) : 22C 45C 
549.2MB/s 436.7MB/s 


GPU 温 度 


アイ ドル 時 : 19.4W 高 負荷 時 : 42.0W 


【 検 証 融 境 】 室 温 : 19C、 そ の ほか は p.20 と 同じ 


サイ ド パ ネ ル 中 央 に 
ケー ブル を 収納 で き 
る 空間 が 用 意 さ れ て で て 
| お り 、 写 真 の よう に 
配線 を 裏面 で 整理 す 


本 マシ 品 シ ジ ホ 准 ジン 々 ター ニテ 
ium G4560 付 属 の C ェ ー ス は 、USB 3.0 
PU クー ラー を 使用 ポー ト 1 基 と USB 
し て いる が 、 高 20 ポ ボート 2 基 に 加 
15.5cm ま で の CPU ええ ヘッ ド ホ ンマ 
クー ラー に 対応 し て イク 端子 を 装備 する 
いる の で 、 高 性 能 な 
も の を 使う こと も で 
きき きる 


る こと が で きる 


B250 チ ッ プ セッ ト 搭 載 microATX マ ザ 
ー ボ ー ド 。PCI Express 3.0 x4(32Gbps) 
対応 の M.2 ス ロッ ト を 装備 する な ど 、1 
万 円 以下 の マザー と し て は 機能 が 充実 し 
て いる 


Pentium G4560 B250M PRO-VH 


動作 クロ ッ ク 3.5GHz。Hyper-Threading を サポ 

ー ト し て お り 2 コ ア 4 ス レッ ド 処 理 に 対応 する 点 と 

グラ フィ ックス 機能 が HD Graphics 610 に グレ ー 
a i 、 k 

ドア ッ プ し て いる 点 が Skylake 世 代 の Pentium と SanDisk の 低 価格 シリ ー ズ SSD PLUS 


の 大 き な 店 い の 240GB モデ ル 。240GB 前 後 の 容量 で 
は 最 安 ク ラス 。 上 位 シ リー ズ と 比べ る と 
sanDisk DS や や 性 能 が 落ち る も の の 低 価 格 な 点 が 多 


力 だ 。 低 予算 で PC を 作る に は 最適 な 1 
全 


台 


定格 出力 350W の ATX 電 源 ユ ニッ ト 。 
実 売 で 4.500 円 前 後 と 低 価 格 な が ら 80P 
LUS Standard 認 証 を 取得 し て お り 省 電 
力 性 も 確保 され て いる 。 3 年 間 の 新品 交 
換 保証 も 付い て いる 


SMART 350W STANDARD 
pS.SPD-0350NPCWJP-W 


[問い 合わ せ 先 ]】 Intel : 0120.868686 (イン テル ) プ http://wwwintel.co.jp/、Micro-Star International : web-jpems.com (エム エス アイ コン ビュ 

ー タ ー ジ ャ バン) / http://jp.msicom/、CFD 販 売 : 一 http://www.cfd.co.jp/、Westen Digital : 0120-89-3009 (サン ディ スク ) http:/Awwe. 

sandisk.co.jp/、AeroCool Advanced Technologles : 03-5812-5820( リ ンク スイ ンタ ー ナ ショ ナル ) / http://www.aerocooL.com tw/、Thermaltake DOS/V POWER REPORT 2017 April 31 
Technology : 03.5215-5650 (アス ク ) / http://jp.thermaltake.com/ 
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前 述 の と お り 、CPU は 、 予 算 を で きる だ 
け 抑 えつ つも 性 能 を 考慮 し て Pentium G4560 
を 選択 し た 。 実 売 8.000 前 後 と 低 価格 で あり 
な が ら Hyper-Threading (HT) を サポ ー ト 、 
2 コア ノ 4 スレ ッ ド 処理 に 対応 し て お り 、 マ 
ル チ ス レッ ド 処 理 に 対応 し た アプ リ な ど で 高 
い 性 能 を 発揮 する 。 

下 の 表 に まとめ た と お り 、1 万 円 以下 で は 
より 動作 クロ ッ ク の 高い Skylake 世 代 の Penti 
um が 入手 で きる が 、 こ の 世代 の Pentium は 
HT に 対応 し て お ら ず 、 対 応 メ モリ も DDR4- 


1 万 円 以下 で 購入 で きる Intel CPU 
Pentium G4560 | 


Pentium G4520 


格 客 の Celeron や Skylake 世 代 に し な い 理 由 


i も ココ は 鍋 れ な い 


Kaby Lake コ ア の Pentium は 、 HT に 対応 
し 、 よ り 広 い 用 途 で 性 能 を 発揮 で きる よう に 
な っ た 。1 万 円 以下 で 購入 で きる Pentium G 
4560 は お 買い 得 感 が ある 


2133 ま で で ある た め 、Kaby Lake 世 代 の Pen 
tium よ りゃ も 性 能 が 落ち る 。 ま た 、Kaby Lake 
世代 で あっ て も Celeron は HT に 対応 し な い 
上 、 動 作 ク ロッ ク が か な り 低 いた め 、 性 能 を 
考慮 する と 選択 肢 か ら 外 れ て し まう 。 そ うい 


Pentium G4500 Celeron G3950 


Celeron G3930 


っ た 点 か ら 1 万 円 以下 で の ベス トチ ョ イス は 
Pentium G4560 と 言っ て よい 。 


開発 コ Kaby Lake Skylake Skylake Kaby Lake 

コア / ノ スレッド 数 2/4 2/2 2/2 2/2 2/2 2/4 
動作 周波 数 3.5GHz | 3.6GHz 3.5GHz | 2.9GHz 2.9GHz 3.9GHz 

3 次 キャ ッシュ 3MB | 3MB 3MB | 2MB 2MB 3MB 

内 蔵 GPU HD Graphics 610 || HD Graphics 530 HD Graphics 530 HD Graphics 610 || [HD Graphics 610 HD Graphics 510 HD Graphics 630 
TDP 54W | 51W 51W 51W | 51W 51W 54W 

対応 DDR4 メ モリ DDR4-2400、2ch|l| DDR4-2133、2ch | DDR4-2133、2ch | DDR4-2400、2ch || [DDR4-2400、2ch DDR4-2133、2ch | DDR4-2400、2ch 
実 売価 格 8.000 円 前 後 | | 9.500 円 前 後 8.000 円 前 後 7.000 円 前 後 | 5,000 円 前 後 5,000 円 前 後 16,000 円 前 後 
※ 参 考 掲載 : ; 

Pentium G4560 の 

HT の 効果 を 検証 


HT の 効果 を 検証 する た め に 、Pentium G 
4560 の HT 有効 / 無 効 状態 で 、 マ ル チ ス レッ ド 
処理 対応 に 対応 し た 「7-Zip」 で 10 個 の ハイ レ 
ゾ 音 源 フ ァイル (wav) 約 4GB を 圧縮 する の に 
か か る 時 間 を 計測 し て みた 。 結果 は 右 の と お り 
約 2 分 の 差 が 出 て お り 、 対 応 ア プリ に お いて は 
処理 速度 に 大 き な 差 が 出る こと を 確認 で きる 。 
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7-Zip に よる 4GB ファ イル 圧縮 


単位 : 秒 


Hyper-Threading 有 効 


Hyper-Threading 無 効 


[589 


Fast 0 100 200 


起動 ドラ イブ に SSD を 採用 


作 コ スト で も ココ つ は 皿 れ な い 


右 下 の テス ト 結 果 は 本 マシ ン に 採用 し て い 
る SSD (Western Digital SanDisk SSD PL 
US SDSSDA-240G-J26C) と HDD (東芝 M 
D04ACA400) の 性 能 を 比較 し た も の だ が : 
その 差 は 歴然 だ 。 こ の 性 能 差 が 、0S の 起 
動 、 ア プリ の 起動 、 フ ァイル の 移動 な ど 、 日 
常 動作 の 多く の 場面 で 体感 で きる 差 を 生む 。 
また 、SSD は HDD と 違い 、 発 熱 や 動作 音 を 
気 に し な く て も よい と いう 点 も メリ ッ ト だ 。 
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低 価格 な 2.5 イ ンチ SSD で も HDD と 比べ れ ば 
は る か に 高速 。 本 作例 で は 価格 を 重視 し て 
240GB を 選択 し た が 、 プ ラス 6,000 円 で 
480GB の も の が 入手 で きる 。 予算 を 増 せ る 
の で あれ は ば 容量 アッ プ も 検討 し た い 


低 価格 マシ ン と し て は ぜいたく な 構成 に 思え 
る か も し れ な い が 、 大 き な 効 果 が ある の で 自 
作 派 と し て は 譲れ な いと ころ だ 。 


【 検 証 融 境 】HDD : 東芝 MDO4ACA400 (Serial ATA 3.0、7.200rpm、 


400 500 


300 


CrystalDiskMark 5.2.1 (1GiB、5 回 ) 
単位 : 


Sequential Read 
“ (932T1) 

Sequential Write 
(832T1) 


4TB)、 その ほか は p30 と 同じ 


ポイ ント 


3 


マザー ボー ド は B250 チ ッ プ セッ ト を 搭載 
し た MSI B250M PRO-VH を 採用 し て いる 。 
コス ト 重 視 で いく な ら 、 よ り 低 価格 で Kaby 
Lake 世 代 の CPU に も 対応 する H110 マ ザー ボ 
ー ド と いう 選択 肢 も あぁ ある の だ が 、H110 は B 
250 と 比べ る と 、「 対 応 メ モリ が DDR4- 
2133」、「PCI Express の リビジョン が 2.0 で 
レー ン 数 が 少な い 」、「Serial ATA 3.0 サ ポー 
ト 数 が 少な い ]、「USB 3.0 サ ポー ト 数 が 少な 
い ]」 と 、 仕 様 が 大 きく 劣る 。 な か で も PCI E 
xpress の リビジョン が 2.0 と いう 点 は 、M.2 
スロ ッ ト を 搭載 し て いて も 高速 な NVMe M.2 
SSD の 性 能 を 十分 に 発揮 で き な い な ど 、 
後々 の 拡張 を 考え る と マイ ナス 要因 と な る 。 

右 下 の 表 の と お り 、M.2 ス ロッ ト を 搭載 し 
た モデ ル で 比べ る と その 価格 差 は わずか 
1,000 円 前 後 。 こ の 差 を 考え る と 、 機 能 的 に 
劣る 点 が 多い H110 マ ザー ボー ド を 選択 する 
意味 は な い 。 


PCIExpress 3.0 x4 
接続 (32Gbps) の 
M.2 ス ロッ ト を 搭載 
し て いる 点 目 し 
た い 。 H110 マ ザー 
の PCIExpress2.0 
x4 接 続 (20Gbps) 
で は 最新 M.2 
名 SSD の 性 能 を 引き 
出し 切る こと が で き 
な い 


最 安 クラ ス で も H110 を 選択 し な い 理 由 


低 コ スト で も ココ は れ な い 


これ か ら 購 入 す る マザー に は 、PCI Express 
3.0 x4 接 続 の M.2 ス ロッ ト は 欠か せな い 。 そ 
うい っ た 面 で 1 万 円 を 切る 低 価格 な が ら PCIE 
xpress 3.0 x4 接 続 の M.2 ス ロッ ト を 搭載 す 
る MSI B250M PRO-VH は 和 魅力 的 だ 


B250 と H110 の 主 な 違い 


B250 | H110 
対応 メモ リ DDR4-2400 DDR4-2133 
PCI Express の リビジョン (レー ン 数 ) 3.0 (12) 2.0 (6) 
Serial ATA 3.0 ポ ー ト 6 4 
USB 3.0 ポ ボー ト 6 4 
Optane Memory 対応 O — 
MSI の B250 マ ザー と H110 マ ザー を 比較 
B250 マ ザー H110 マ ザー 
機能 MSI B250M PRO-VH MSI H110M-A PRO M2 
対応 メモ リ PC4-19200 DDR4 SDRAM KK 2 (最大 32GB) PC4-17000 DDR4 SDRAM|X 2 (最大 32GB) 
.0 X16X1、 .0 x16X1、 
撤 張 スロ ッ ト Ok X2 FC 2 X2 
ディ スプ レイ 出力 HDMI/Dsub 15 ピ ン HDMI/DVI-D 
内 部 スト レー M.2 (Socket 3、 [PCLExpress 3.0 x4 ま た は M.2 (Socket 3、 [PC Express 2.0 x4 ま た は 
イン ター フェ ー ス | Serial ATA 3.0 接 続 ) <2、Serial ATA 3.0x6 | Serial ATA 3.0 接 続 ) <2、Serial ATA 3.0x4 
USB 3.0 ポ ボー ト 6 (バッ ク バ ネル : 4、 ビ ピン ヘッ ダ : 2) 4 (バッ ク バ ネル : 2、 ピ ン ヘ ッ ダ : 2) | | 
USB 2.0 ポ ー ト 6 (バッ ク パ ネル : 2、 ピ ン ヘ ッ ダ : 4) 6 (バッ ク バ ネル : 4、 ピ ン ヘ ッ 
有線 LAN Realtek RTL8111 (1000BASE-T) Intel 1219-V1 (1000BASE-T) 
Realtek ALC887、 基 板 分 離 、 Realtek ALC887、 基 板 分 離 、 
サウ ンド 左右 チャ ン ネ ル 基 板 層 分 離 、 左右 チャ ン ネ ル 大 板 層 分 離 、 
オー ディ オ コ ン デン サ 、 オー ディ オ コ ン デン サ 、 
ポッ プ ノ イ ズ 防 止 機能 ポッ プ ノ イ ズ 防 止 機能 
実 売価 格 lB.000 円 前 後 18.000 円 前 徴 


高い CPU 性 能 も 求め られ る タイ プ の 重量 級 ゲ 
ー ム を 遊 が に は CPU が 非力 だ が 、NVIDIA GeF 
orce GTX 1050 を 搭載 し た ミド ルレ ンジ クラ 
ス の ビデ オカ ー ド を 追加 すれ ば 、 下 の テス ト 結 
果 の と お り 「 フ ァ イ ナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV 蒼天 


の イシ ュ ガ ルド 」 ク ラス の ゲー ム で あれ ば 最高 
品質 で 快適 に プレ イ で きる 、「 マ イン クラ フト 」 
や 「World of Tanks」 あたり も も ちろ ん OK だ 。 


ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV 蒼天 の イシ ュ ガ ルド ベン チマ ー ク 


本 最 高 品質 、1,920x1.080 ドッ ト 、Direct X 11 


単位 : Score 


玄人 志向 GF-GTX1050-2GB/OC/ 
SF(NVIDIA GeForce GTX 1050) 


HD reghics 610(Pentium 
G4650 内 蔵 ) 


Fast— 


[問い 合わ せ 先 】 玄 人 志向 : 一 プ http://www.kuroutoshikou.com/ 


.000 
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| 


NVIDIA GeForce GTX 1050 を 搭載 し 
た 玄人 志向 GF-GTX1050-2GB/OC/ 
SF。 実 売価 格 : 16.000 円 前 後 
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n CPU 負 荷 の 高い ゲー ム を 


Broadwell-E の 力 で ね じ 伏 せる 


n 大 型 簡易 水冷 搭載 で 
OC 状態 で の ゲー ム も 安定 


n フロ ント HDMI 出 力 対 応 で 
VR と の 相性 も 良好 


TEXT : 加 薩 勝 明 


この 作例 の 用 途 & 
楽し み 方 


数 年 前 まで は ゲー ミン グ PC の CPU は Core 
ji5 で 十分 だ っ た が 、 こ こ 数 年 で マル チ ス レッ 
ド 対 応 が 進み CPU へ の 依存 度 の 高い ゲー ム 
も 出現 し 始め た 。 コ スト と の バラ ンス で は 
Core i7-7700K 辺 り が コア 数 と クロ ッ ク か ら 
好適 だ が 、2016 年 末 に 登場 し た 「 ウ ォ ッ チ 
ドッ グ ス 2]」 クラ ス の ゲー ム に な る と 、 高 画 
質 で 遊ぶ に は 4 コア 8 スレ ッ ド 程度 の CPU で 
は や や 力 不 足 の 場面 も 。 最新 超 ヘ ビー 級 ゲ ー 
ム で CPU の ボトル ネッ ク を 解消 する に は 、 
コア 数 の 多い Broadwell-E の 力 が 必要 だ 。 

ビデ オカ ー ド も GTX 10 シ リー ズ で 最上 位 
の GTX 1080 を 選択 し た 。 今回 は 機材 の 都合 
で 1 枚 構成 に し た が 、 こ の プラ ン で 使用 し た 
Core i7-6850K は CPU 側 の PCI Express の レ 
ー ン が 40 レ ー ン と 多い た め 、 和 将来 2-way SLI 
構成 に する こと も 視野 に 入れ て いる 。 

OC し て ゲー ム す る こと を 考慮 し 、 冷 却 カ 
が 高く 組み 立て や メン テ ナ ン ス も し や すい 大 
型 簡易 水冷 を 採用 。Broadwell-E は コア 数 こ 
そ 多 い が 、 定 格 ク ロッ ク は 低い た め 、OC で 
さら な る 性 能 向 上 を 狙え る よう に し た 。 
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CPU Intel Core i7-6850K (3.6GHz) 76,000 円 前 後 
マザー ボー ド GIGA-BYTE GA-X99P-SLI (rev. 1.0) (Intel X99) 35,000 円 前 後 
メモ リ Micron Crucial CT4K4G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GBX4) 14.000 円 前 後 
a GIGA-BYTE GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming Premium Pack 8G 
ビデ オカ ー ド | (MVIDIA GeForce GTX 1080) RS 
Samsung SSD 960 PRO M.2 MZ-V6P512B/IT 
3 UM.2 (PCI Express 3.0 4) 、3D MLC、512GBI 40.000 幅 前後 
6 Corsair Carbide Clear 600C Inverse ATX Full-Towe Case (ExtendedATX) 18,.000 円 前 後 
電源 ユニ ッ ト SilverStone Strider Titanium SST-ST60F-TI (600W、ATX、80PLUS Titanium) | 18.000 円 前 後 
cpU ク ター ラー aN H115i 280mm Extreme Performance Liquid CPU Cooler 19.000 円 前 後 


基本 ベン チマ ー ク スコ ア 


PCMark 8 v2.7.613 


Home Accelerated : Sky Drive : 
HH, 687 39,750 
CrystalDiskMark 5.2.1 (1GiB、5 回 ) | CPU 温 度 
Sequential Read Sequential Write アイ ドル 時 : 高 負 荷 時 
(Q32T1) : (Q32T1) : 29C 6 
3,489MB/s 2,093MB/s a 
Random Read 4KiB (Q1T1) : Random Read 4KiB (Q1T1) : アイ ドル 時 : 高 負荷 時 : 
ER 
力 
アイ ドル 時 : 52.7W 高 負荷 時 : 287W 


【 検 証 融 境 】 室 温 : 25 で 、 電 力 計 : ラトック シス テム REX-BTWATTCH1、 そ の ほか は p.20 と 同じ 


a フジ エー タ は 底面 配 
言 置 も で きる が フロ ン 

ト 配 置 で スッ キリ 

と 。 ケ ー ス 内 に 熱気 

が 入る の が 気 に な る 

か も し れ な い が 、 前 

か ら 一 直線 に 気流 が 
抜け る の で それ ほど 
気 に す る 必要 は な い 


Core i7-6850K 


ウォ ッ チ ドッ グ ス 2 を 高 画質 設定 で 楽し む に は 物理 
4 コア CPU で も 不足 。 そ こ で 物理 6 コア の 6850K 
を 選択 し た 。 一 番 安い 6800K だ と クロ ッ ク が 低い 
た め 7700K に あっ さり 負け る 可能 性 が あり 、1 段 
上 の 6850K が よい と 判断 し た 


大 型 空冷 クー ラー は ここ で 使用 し た Car 
冷却 性 能 は 高い が 、 bide Clear 600C は 
ケー ス 内 が 狭く な り | 開閉 式 の アク リル 製 
ケー ブル の 接続 な ど サイ ド パ ネ ル を 備え 
が し に くく な る の が る 。 こ の パネ ル は ケ 
難 ー ス 奥 の ヒ ンジ を 較 
水冷 で スッ キリ と し に ワン タッ チ で 開放 
た レイ アウ ト を 狙う で きる た め 、 メ ン テ 
ナン ス 性 は 良好 だ 


で さえ 描画 の 重い ウォ ッ チ ドッ グ ス 
2 に 挑む の だ か ら 、GTX 1080 も 高 ク ロ 


ッ ク 0C モ デル か ら 選 択 。VR グ ラス と 
GeForce GTX 相性 の よい 5 イン チ ベ イ へ HDMI 出 力 を 
1080 Xtreme Gaming 引き 出せ る ペイ ユニ ッ ト が 付属 し て いる 
Premium Pack 8G の が 選択 の 決め 手 と な っ た 
GV-N1080XTREME-8GD-PP. 


TDP 140W の CPU を 0C す る こと も 視 
野 に 入れ て いる の で 、 安 定 し た 冷却 力 と 

作業 性 が 両立 で きる 28cm ラ ジ エ ー タ を 
Hydro ll 2B Omm 備え た 大 型 簡易 水冷 クー ラー を 採用 。 チ 
Xtreme Performance ュー ブ 部 分 が ナイ ロン 巻き に な っ て いる 
Liquid CPU Cooler た め 見 栄え も な か な か グッ ド だ 


M.2 の NVMe SSD よ り 2.5 イ ンチ の Seri 
alATASSD の ほう が コス ト パ フ ォ ー マ 
ンス は よい が 、 最 速 を 目指 し て SSD 960 
PRO M.2 を 選択 。 今 回 使用 し た マザー 
(GA-X99P-SLI) の M.2 ス ロッ ト は PCI 
Express 3.0 x4 接 続 な の で 万 全 だ 


SSD 960 PRO M.2 
MZ-V6P512B/IT 


[問い 合わ せ 先 】 Inte: 0120-868686 (イン テル ) / http://WwwinteLco.jp/、GIGA-BYTE TECHNOLOGY (マザー ボー ド ): 03-3350-5418 ( 旭 
エレ クト ロニ クス ) http:/www.gigabyte.jp/、Micron Technology : Web サ イト の フォ ー ム が から. http:/www.crucialjp/、GIGA-BYTE T 
ECHNOLOGY (ビデ オカ ー ド ) : 050-3786-9585 (CFD 販 売 ) http://www.gigabyte.jp/、Samsung Electronics : ssd.sjc@samsung.com (日 DOS/V POWER REPORT 2017 April 35 
本 サム スン ) http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/SSD/jp/、Corsair Components : 03-5812-5820 ( リ 
ンク スイ ンタ ー ナ ショ ナル ) http://www.corsair.com/、 SiverStone Technology : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) / http:/www siverstone 


tek.com/ 


Kab 


総力 特集 | 


Lake 時 代 の 


最新 自作 プラ ン を 一 挙 公開 


置 頭 で て 触れ た と お り 、 最 近 の ゲー ム は CP 
U パ ワー を “あれ ば ある だ け 使 う " 傾向 が 強 
い 。 と くに ウォ ッ チ ドッ グ ス 2 で は フィ ー ル 
ド 上 を 歩き 回 る だ け で も CPU を ほぼ フル パ 
ワー で 使用 する 。 幸 い マ ル チ ス レッ ド 化 が 進 
ん で いる た め 、 負 荷 は CPU の 全 コ ア に 均等 
に 加わ る が 、4 コ ア 8 ス レッ ド 程 度 の CPU で 
は 、 占 有 率 100% に な る こと も し ば し ば 。 こ 
の レベ ル だ と CPU が ボトル ネッ ク に な っ て 
いる 可能 性 が 高い 。 事 実 4 コ ア 8 ス レッ ド の 
CPU で は 、GTX 1080 で も ウォ ッ チ ドッ グ ス 
2 の フレ ー ム レー ト は 伸び 悩ん で し まう 。 

そこ で 登場 する の が この プラ ン の キモ で あ 
る Core i7-6850K。6 コ ア 12 ス レッ ド の CPU 
な ら 、CPU 占 有 率 に 若干 の 余裕 が 生ま れ 
る 。 こ れ な ら ゲ ー ム の 裏 で 別 の タス ク の 処理 
が 始ま っ て も な ん と か 処理 で きそう だ 。 

実際 に ウォ ッ チ ドッ グ ス 2 の フレ ー ム レー 
ト を テス ト (画質 は "最大" 設定) する と 、 
フル HD で は Core i7-7700K に 対し て 明らか 
な パフ ォ ー マ ンス アッ プ を 確認 で きた 。 平均 
fps の 差 は 4fps 程 度 と 小さ い が 、 最 低 fps が 
47 一 59fps と 一 気 に ジ ャ ンプ アッ プ し 、 カ ク 
つき 感 が 大 幅 に 改善 され た 。WQHD (以上 ) 
で は GPU が ボトル ネッ ク に な る よう で 、 フ 
ル HD の と き ほ ど 効 果 は 出 な か っ た が 、 フ レ 
ー ム レー ト の 向上 が 一 応 確認 で きた 。 


Core i7-6850K Core i7-7700K 


CPU 


Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz 


TT 
TTT 


ウォ ッ チ ドッ グ ス 2 (画質 "* 最 大" 、1,920x1,080 Rw ト ) 
:fps 


画 最 小 還 平均 画 最 大 


Core i7-6850K 
Fast— 0 20 40 60 80 100 


ウォ ッ チ ドッ グ ス 2 (画質 "最大 " 、2,560X1,440 ドット) 


下野 小 本 平均 画 最 大 単位 : fps 


Core i7-6850K 


Core i7-7700K 


Fast— 80 


巨大 フィ ー ル ド の 処理 に CPU パ ワー が 必要 ? 

ウォ ッ チ ドッ グ ス 2 の ウリ は サン フラ ン シ ス コ の 街 を 模 
し た 巨大 な フィ ー ル ド 。 と くに 坂道 の 上 か ら 遠 く が 見 
える よう な シー ン で は シス テム 全体 の 負荷 が 一 気 に ハ 
ネ 上 が る 。 こ の ゲー ム を 高 画質 設定 で 快適 に 遊 


CPU を Broadwell-E に し た の は CPU コ ア 数 
確保 が 目的 だ が 、 結 果 と し て メモ リ や PCI E 
xpress バ ス の 帯域 が Kaby Lake よ り も 広く な 
り 、 よ り 重 い 処理 に 強い シス テム に な っ た 。 

と くに 重要 な の は PCI Express の 帯域 が 広 
いた め 、 マ ル チ GPU 構 成 を 探り つつ CPU 側 
に NVMe SSD が 直結 で きる 点 だ 。Kaby Lak 
e で は 2 基 の GPU へ の 帯域 が 半減 し て し まう 
と ころ が 、Core i7-6850K な ら x16 の フル 帯 
域 で 接続 し て も な お 8 レー ン 分 余る 。 
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チッ プ ナ X99 2Z270 

対応 ソケット LGA2011-v3 LGA1151 

CPU 側 PCI Express 罰 | 3.0x40 レ ー ン | 3.0x16 レ ー ン 

0C 対 応 3 3 

(CPU の PCI Express 3.0/2.0 レ ー ン の 9 

分 割 er 

対応 メモ リ DDR4-2400、4ch 互 DDR4-2400/DDR3L-1600、2ch 
Intel Optane Technology x o 

内 蔵 GPU 非 搭載 [9 


ウォ ッ チ ドッ グ ス 2 : © 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. 
【 検 証 融 境 】 ウ ォ ッ チ ド ッ グ ス 2 : マッ プ の 一 定 の ルー ト を 移動 する 際 の フレ ー ム レー ト を 「『Fraps」 で 計測 、 そ の ほか は p.34 と 同じ 


ポイ ント 


ウォ ッ チ ドッ グ ス 2 対 策 が メイ ン だ が 、 こ 
れ だ け の パワ ー が あれ ば ほか の 重量 級 ゲ ー ム 
も 高 fps が 期待 で きる 。 と くに 注目 し た い の 
が 「Fallout 4」。 先 日 高 解像度 テク スチ ャ パ 
ッ ク が 無料 公開 され た が 、 そ れ を 使用 する 際 
の 環境 は Core i7-5820K に GTX 1080 以 上 
と 、 近 頃 の ゲー ム に し て は 高い レベ ル の も の 
を 推奨 し て いる 。 し か し この マシ ン な ら 画 質 
関係 を すべ て 最大 (ウル トラ ) に し て も 高 fp 
s を キー プ 。 最 低 fps が や や 低め の 点 を 除け ば 
WQHD で も 軽快 に 動作 し た 。 合 わせ て バイ 
オハ ザー ド 7 の 結果 も 掲載 する 。 


Fallout4 の 高 解 
= 像 度 テ クス チャ 


ポイ ント 


Core i7-6850K が ウォ ッ チ ドッ グ ス 2 に 効 
く こ と は 分 か っ た が 、 も う 少 し パフ ォ ー マ ン 
ス ア ッ プ 感 が 欲し い 。6850K は Turbo Boost 
時 最大 3.8GHz と 、 ハ イエ ンド CPU に し て は 
クロ ッ ク が 控え め な の で 、OC で さら な る fps 
向上 を 狙い た い 。 今回 大 型 簡易 水冷 クー ラー 
を 組み 合わ せ た 理 由 は OC が 前 提 だ か ら だ 。 

そこ で 6850K を 倍率 44 倍 の 4.4GHz に OC し 
て 再び ウォ ッ チ ドッ グ ス 2 の フレ ー ム レー ト 
を 計測 。 フ ル HD で は 最低 fps が わずか に 上 昇 
し 、 常 時 60fps 以 上 を キー プ で きる よう に な 
っ た も の の 、OC の 効果 は ほぼ 感じ られ な 
い 。 一 方 、Fallout 4 で は 最低 fps は 同じ だ が 
フル HD 時 の 平均 fps が 7fps 上 昇 (75.6 ご 82.3 
fps) する な ど 、 ほ か の 重量 級 ゲ ー ム で は 効 
果 が 確認 で きた 。 OC に は リス ク が 付き 物 だ 
が 、GPU が ボトル ネッ ク に な っ て いな い シ 
ー ン で は CPU の OC も フレ ー ム レー ト を 底 上 
げす る 効果 が 期待 で きる 。 


Fallout 4 : © 2016 Bethesda Softworks LLC. All Rights Reserved 


[検証 環境 】Fallout 4 : DLC 「Far Harbor」 の フィ ー ル ド 上 を 移動 し た 際 の フレ ー ム レー ト を 「Fraps」 で 測定 、 バ イオ ハザード 7 : アン チエ イリ ア 
ス を SMAA に 設定 し 、 マ ッ プ の 一 定 の ルー ト を 移動 する 際 の フレ ー ム レー ト を 「Fraps」 で 計測 、 そ の ほか は p.34 と 同じ 


2 位 重 量 級 ゲ ー ム も 高 fps を キー プ 


/ 個 OC で fps の さら な る 底上げ を 狙う 


高 解像度 テク スチ ャ パッ ク 導 入 
前 ( 左 ) と 導入 後 ( 右 ) の 比較 。 
テク スチ ャ が 細か く な っ て お り 、 
と くに クロ ー ズ アッ プ し た 際 の 
ドッ ト 感 が 緩和 され て いる 


Fallout 4 高 解像度 テク スチ ャ パッ ク (画質 "ウル トラ ") 
正 最 小 本 平均 男 最 大 単位 : fps 
= 


フル HD 


WanD 


Fast~ 0 20 40 60 80 100 120 


バイ オハ ザー ド 7 (画質 "最高 " 、 イ メー ジ ク オ リティ "1") 


画 最 小 還 平 均 画 最 大 単位 : fps 
19 


フル HD 


wanpD 


Fast~ 0 50 


rp 


2 


今回 は マザー 付属 の OC ツー ル を 使い 探り 
出し た 倍率 44 倍 で 全 コ ア を 動か す 設 定 で テ 
スト し た 。CPU 温 度 は 高 負 荷 時 で も 77 で 
(計測 基準 は p.34 と 共通 ) と 、 大 型 簡 易 水 
冷 の お か げ で か な り 抑 える こと が で きた 


ウォ ッ チ ドッ グ ス 2 ( 画 


画 最 小 画 平 均 画 最 大 


質 "最大 " 、1,920x1,080 ド ッ ト ) 


単位 : fps 


fps の 上 昇 は ご 


Fallout 4 高 解像度 テク スチ ャ パッ ク (画質 "ウル トラ " 、 1920x1 ,080 ド ッ ト ) 
画 最 小 還 平 均 画 最 大 単位 


Core iz.6850K WEE 46 
ーー©ー©®©®©®©®©®©®©®©®S®S US 
cect 


Fast— 0 50 
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ボ ポイ ント 


今回 の よう な ヘビ ー な ゲー ミン グ PC を 組 
む 上 で 重要 な の は マザー の 機能 。 ま ず ゲ ー ム 
目的 な の に サウ ンド が 貧弱 な マザー は 回 避 し 
た い 。 最 近 は USB DAC を 追加 する ゲー マー 
も 多い が 、 ア ナ ロ グ ヘッ ド セ ッ ト を 使う な ら 
高音 質 サ ウン ド の ほう が 配線 が シン プル に ま 
と まる 。 

そし て サイ ド パ ネ ル が 透明 の PC ケー ス を 
使っ て いる な ら 、 中 の パー ツ も 光ら せな いと 
お も し ろく な い 。 単 に ハデ だ か ら と いう だ け 
で な く 、LED に よっ て 中 で 何 が 起こ っ て いる 
の か (異物 混入 や ファ ン の 稼働 状態 な ど ) を 
視認 し や すく な る メリ ッ ト が ある 。 今回 使用 
し た マザー の 発光 機能 は や や お と な し い が 、 


X99 チッ プ セ ッ ト は 2014 年 8 月 発 

売 と か な り の 年 月 が 流れ て いる が 、 
2016 年 登場 の Broadwell-E に 合わ せ 
て USB Type-C の 標準 搭載 や 複数 の 
M.2 ス ロッ ト を 備え る な ど 、 ト レン ド 
を 押さ えた マザー が 数 多く 登場 。 ヘ ッ 
ド ホ ン ア ンプ を 備え る 高音 質 の サウ ン 
ド や 鮮やか な LED 機能 な ど を 持つ ゲー 
ミン グ 仕 様 の マザー も 増え て いる 。 ウ 
ルト ラバ ハ イエ ンド の 地位 に は 、 今 で も 
X99 が 君 忠 し て いる の だ 。 


今回 の マシ ン で 使用 し た GIGA-BY 
TE の 「GA-X99P-SLI」 は Intel 製 Th 
underbolt 3 コン トロ ー ラ を 搭載 す 
る 。 そ の た め 、Thunderbolt 3 コネ 
クタ は USB 3.1 Type-C と し て も 機 
能 す る 。 ビ デオ カー ド 必 須 の この マ 
シン に お いて は Thunderbolt 接 続 の 
外 付け ビデ オカ ー ド ボッ クス を 使う 
意味 は な い が 、DTM 機 器 や ビデ オキ 
ャ プチ ャ 機器 な どの 接続 と いっ た ク 
リエ イ テ ィ ブ 系 で の 利用 に 加え て 、 
Type-C 経 由 で 液晶 を 接続 する こと も 
で きる 。 
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位 ゲー ム を 盛り 上 げ る サウ ンド と LED 


ビデ オカ ー ド や 簡易 水冷 クー ラー の 発光 機能 
で 補っ て みた 。 


全体 が ラ うっ すら 浮か び 上 が る よう な 優し め の 発光 
だ が 、 注 目 し た い の は 簡易 水冷 クー ラー の 水冷 へ 
ッ ド の LED 部 分 。 CPU の 温度 が 指定 し た 値 を 超 
える と 水冷 ヘッ ド の LED の 色 を 変え る こと が で き 
る 。 OC し た 際 の 温度 管理 に 役立つ 機能 だ 


ゲー マー 向け 機能 が 充実 


コス パ で は 同社 の 「X99 Taichi] も 魅力 だ が 、Cr 
eative 製 の ゲー マー 向け の サウ ンド 機能 が ある 分 
ゲー ム 用 と し て は こち ら の ほう が よい 


Thunderbolt 3 か ら 画面 出 カ 

ビデ オカ ー ド の DisplayPort 出 力 を マザー 側 の 
DisplayPort 入 力 端 子 に 引き 込む と 、USB Type- 
C 端 子 か ら 映 像 信号 を 出力 可能 に な る 


ry 


GA-X99P-SLI の サウ ンド チッ プ は お な じ 
み の Realtek ALC1150 だ が 、 チ ッ プ に 
シー ルド 、 コ ン デ ン サ に は ニチ コン 製 の オ 


ー デ ィ オ グレ ー ド 品 を 搭載 。 ゲ ー ミ ング P 
C で は サウ ンド 回 路 の 出来 に も 注目 だ 。 


X99 自作 な ら コ レ が 至 : 
高価 な マザー だ が 装備 も 超 豪 華 。 ハ デ な 発光 機能 
は も ちろ ん 、 専 用 の USB DAC 「SupremeFX Hi 
Fi や 強力 な OC 機能 な ど を 備え る 


USB Type-C 液 晶 も 増え つつ ある 

USB Type-C 入 力 に 対応 し た 液晶 は LG や EIZO、 
Lenovo、Philips な どか ら す で に 登場 。 ノ ー ト PC 
へ の 給電 に も 対応 し た 製品 も ある 


ポイ ント 


: 手 フロ ント HDMI で VR と の 相性 アッ プ 


Core i7-6850K に GTX 1080 の 組み 合わ せ 
な ら 、 現 行 VR グ ラス で も 快適 に VR ゲー ム を 
楽し め る 。 実際 「VRMark] の “Orange Roo 
m" (現行 VR シス テム を 起 定 ) で も 右 の グラ 
ス の よう に 高 ス コア を 獲得 。 ち な み に テ スト 
中 の 平均 fps は 245fps と 、HTC Vive や Ocul 
us VR Rift の 要求 する 90fps を 余 挫 で 超え る 
描画 性 能 を 叩き 出し た 。 

だ が この マシ ン は ケー ス が 大 きく 重たい た 
め 、VR グ ラス を セッ ト ア ッ プ する 際 に ケー 
ス 背 面 か ら HDMI 出 力 を 取り 出す の が めん ど 
う 。GIGA-BYTE の ビデ オカ ー ド 「GV-N1080 
EXTREME-8GD-PP」 を 選択 し た 理由 は ケー 
ス の 5 イン チ ベ イ に HDMI 出 力 を 2 系 統 引き 出 


一 部 の GIGA-BYTE 製 ビデ オカ ー ド に は 内 向き 
HDMI ポ ー ト が 付い て お り 、 こ れ を 同社 の 5 イン チ 


ベイ ユニ ッ ト に 連結 させ て 使う 。 こ の ポー ト は べ 
イ ユ ニッ ト な し で は 動作 せ ず 、 背面 の DisplayPort 
2 基 と は 排他 使用 に な る 


VRMark v1.1.1272 


Orange 


ー ト の 2.7 倍 は 出せ 


GV-N1080EXTREME-8GD-PP に 同相 
の 5 イン チ ベ イ ユニ ッ ト を 設置 。GA-X99 


に 配線 で きる の も 便利 。 


単位 : Score 


P-SLI に は USB 3.0 の ビン ヘッ ダ が 2 系 統 
あり 、 ケ ー ス 側 と この ユニ ッ ト 側 それ ぞ れ 


せる ベイ ユニ ッ ト が 同 杜 さ れ て いる か ら だ 。 
ビデ オカ ー ド の 後部 の 内 向き の HDMI 出 力 端 
子 と ベイ ユニ ッ ト を 連結 し て 使用 する 。VR 
グラ ス を 使い た いと き に パッ と 接続 で きる の 


Room 


Blue 
Room 


EE 392 


Fast~ 0 2,000 4.000 6.000 8,000 10,.000 12.000 


で 、 取 り 回 し が 圧倒 的 に 楽に な る 。 


p.37 で 紹介 し た Fallout 4 の 高 解 像 
度 テ クス チャ パッ ク の 容量 は 56GB と 
巨大 だ が 、 今後 も こう し た ビッ グ サ イ 
ズ の ゲー ム が 増え て いく と 思わ れる 。 
だ が すべ て の ゲー ム を シス テム ドラ イ 
ブ の SSD に 入れ る 必要 は な い 。 消 し 
た く な い が 遊 が 頻度 が 下がっ た ゲー ム 
は HDD を 増設 し て 移し て し まえ ば よ 
い の だ 。 

ここ で 気 に な る の が Steam が 管理 
する ゲー ム を C ド ライ ブ 以 外 に 移動 さ 
せる 方 法 だ が 、 公 式 の 機能 と し て サポ 
ー ト され て いる 。HDD を 増設 ・ 初 期 
化し た ら Steam ラ イブ ラリ を 作成 。 
あと は HDD に 移動 させ た い ゲ ー ム の 
プロ バテ ィ を 開け ば 、 ゲ ー ム を 別 の St 
eam ラ イブ ラリ に 移動 する 機能 が 出 て 
くる 。1TB ク ラス の 大 容量 SSD は そ 
れ な り に 高価 だ が 、HDD と 組み 合わ 
せれ ば 240 ~ 512GB ク ラス の SSD 
で も うま く や り くり で きる よう に な る 
の だ 。 


C ド ライ ブ 以 外 に イン スト ー ル 


Steam の ゲー ム を C ド ライ ブ の 外 に イン スト ー ル する に は 、 


導入 済み の ゲー ム を 移動 する 


イン スト ー ル 済み の ゲー ム を 別 の ドラ イブ に 移動 
する に は 、Steam 上 で ゲー ム の 「 プ ロ パ ティ 」ー「 ロ 
ー カ ルフ ァイル 」 と 開き 、 一 番 下 の 「MOVEINS 
TALL FOLDER] と 進む 。 移 動 先 は 上 の 手順 で 作 
成 し た Steam ラ イブ ラリ を 指定 し よう 


ドラ イブ 増設 後 まず 任意 の ゲー ム の イン スト 
ー ル を 開始 し ( 左 )、 ゲ ー ム を 置き た い 場 所 に Steam ラ イブ ラリ を 作る ( 右 ) 


HDD は 隠す の が 今 の トレ ンド 
この プラ ン で 使用 し た PC ケー ス は 、 ケ ー ス 上 部 
の 電源 と マザー 用 スペ ー ス の 隙間 に HDD 用 の シャ 
ドー ベイ が 隠さ れ て いる 。HDD は 表 か ら 見 えな い 
よう 隠す の が 今 の 自作 PC の トレ ンド だ 
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価格 と 性 能 の バラ ンス を 考え た 
ミド ルレ ンジ ゲー ミン グ PC 


[+) 


Mini-ITX マ ザー の 採用 で 
小型 化 を 狙い つつ 拡張 性 も 確保 


+) 


人 気 ゲ ー ム が WQHD で も 
高 fps で ヌル ヌル 動く ! 


+) 


TEXT : 攻 澤 正芳 


この 作例 の 用 途 & 
楽し み 方 


ここ で は 、Mini-ITX マ ザー ボー ド を 採用 し 


動画 編集 ゲー ム (重量 級 ) ゲー ム (中 量 級 ) 


ずっ と 小さ い 。 今回 の 構成 で チョ イス し た 


て 小型 化 を 狙い つつ 、 性 能 と 拡張 性 を し っ か [CPU Intel Core i5-7600K (3.8GHz) 32.000 円 前 後 
り 確 保 し た ゲー ミン グ PC を 目指 し た 。 最 近 マザー ボー ド |MSI Z270| GAMING PRO CARBON AC (Intel Z270) 23,000 円 前 後 
2 a (CFD 販売 Crucial Ballistix Sport W4U2400BMS-8G 
で は Mini-ITX で も ゲー ミン グマ ザー の 選択 肢 。 | > モリ (PC4-19200 DDR4 SDRAM 8GBX2) 13.000 円 前 後 
が 増え 、 拡 張 性 の 高い Mini-ITX ケ ー ス も 充実 ビデオ カード |2Z0TAC GeForce GTX1070 Mini 8GB ZT-P10700K:10M (NVIDIA GeForce GTX 1070)|「54000 幅 前後 
Western Digital SanDisk SSD PLUS SDSSDA-480G-J26C 
し て お り 、 小 型 で も 高 性 能 な ゲー ミン グ pPC SSD (Serial ATA 3.0、TLC、 480GB) 16.000 由 前 後 
を 作り や すく な っ て いる 。 PC ケー ス Phanteks Enthoo EVOLV ITX Chassis (Mini-ITX) 14,000 円 前 後 | 
a i 電源 ユニ ッ ト | 玄人 志向 KRPW-N600W/85+ (600W、ATX、80PLUS Bronze) 7,000 円 前 後 
この 場合 に キー と な « ド 
の 場合 に キー と な る の が "大 きめ Mimi 人 3000 幅 前作 
ITX ケ ー ス "。 そ の 魅力 は 、 パ ー ツ を 組み 込 
みや すく 、 冷 却 性 能 を 確保 し や すく 、 拡 張 性 
も ある こと 。Mini-ITX な の に デカ イ の は 矛盾 
し て いる よう だ が 、 そ れ で も ATX ケ ー ス より 
基本 ベン チマ ー ク スコ ア 


PCMark 8 v2.7.6 3DM: 
Phanteks の Enthoo EVOLV ITX Chassis Home Accelarated : Sky Diver : Fire Strike : 
は 、28cm ク ラス の 水冷 ユニ ッ ト や 最大 33cm y, 823 £28,359 13,1472 
の ビデ オカ ー ド も 組み 込み 可能 。 物 足り な さ CrystalDiskMark 5.2.1 (1GiB、5 回 ) | CPU 温 度 


液晶 は フル HD が 中 心 だ が 、 最 近 で は WQHD 
対応 の モデ ル も 増え て いる た め だ 。 


を 感じ た と き 、 さ ら に 拡張 で きる 。 Sequeniial Read Sequential Wte A 
性 能面 で は 、「 人 気 ゲ ー ム が WQHD 解 像 度 542.3MB/s 380.2MB/s GU 

で 快適 に 遊べ る 」 と いう 点 を 重視 し た 。 高 リ |Random Read 4KiB (Q1T1) : Random Write 4KiB(Q1T1) : アイ ドル 時 : 高 負 荷 時 

フレ ッシュ レー ト 駆 動 に 対応 する ゲー ミン グ 26.53MB/s 119.0MB/s 75C 


アイ ドル 時 : 37.3W 高 負荷 時 : 221W 
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【 検 証 融 境 】 室 温 : 21C、 電 力 計 : ラトック シス テム REX-BTWATTCH1、 そ の ほか は p.20 と 同じ 


CPU ク ー ラ ー は 高 裏面 に は 25 イ ンチ 前 面 の 上 部 に は 2 基 
さ 20cm ま で 対応 。 の スト レー ジ を 搭載 の USB30 や ゃ マイ 
今回 は 組み 込み や す i で きる ほか 、 下 部 に ク 、 ヘッド ホン 端子 、 
さ を 重 視 し て 高 さ は 2 基 の 3.5 イ ンチ ベ リセ ッ ト ボ タン が あ 
13cm の 白虎 を 選択 イ も 用 意 。 裏 面 配線 る 。 電 源 ボ タン だ け 
し て いる が 、 0C も も 可能 な の で 、 ケ ー は 、 天 板 に 搭載 され 
視野 に 入れ る な ら 大 こ ブル を すっ きり ま と て いる 

型 の 高 性 能 モ デル を め ら れる 
選択 する の も あり だ 


4 コア 4 スレ ッ ド 駆動 で 定格 クロ ッ ク は 
3.8GHz、Turbo Boost 時 4.2GHz と 十 


分 高い 。 も ちろ ん Corei7-7700K に 比べ 
Z270I| GAMING PRO CARBON AC _ Core i5-7600K スン の は 古橋 作 1( 記 四 
Mini-ITX サ イズ だ が 、 サ ウン ド も 有線 LAN も 高 品 以上 も 安い 。 コ スト パフ ォ ー マ ンス の よ 
質 な ゲ グ 仕 様 。 端子 類 も 金メッキ と こだわ さ が 光 る 
り が 感じ られ る 。 LED も 備え て お り 、 見 た 目 に も 
寄 し いい 
率い ショ ー ト 基板 を 採用 し 、 長 さ を 約 21cm 
に 抑え た GTX 1070 搭 載 ビ デオ カー ド 。 
ブー スト クロ ッ ク は 1.708GHz と 定格 よ 
erorce A り も わずか に OC され て いる 。 ビ デオ メ 
ZT-P10700K-10M RR 
奥行 き が わずか 12.5cm と 小型 ケー ス に 
ビッ タリ の 電源 。 し か も 低 価格 。 今 回 の 
KRPW-N600W/85+ PC ケー ス は 底面 に 35 イ ンチ ベイ も ある 


た め 、 電 源 の 奥行 き は 短い ほう が ケー ブ 
ル の 取り 回 し は ラク だ 


[問い 合わ せ 先 ] Intel: 0120-868686 (イン テル ) / http:/Awww.inteLco.jp/、Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コ 
ン ビ ュー ター ジャ バン ) / http://jp.msi.com/、CFD 販 売 : 050-3786-9585 / http:/Awww.cfd.co.jp/、ZOTAC International : 03-5215- 

5650 (アス ク ) / http://www.zotac.com/、Western Digital : 0120-89-3009 (サン ディ スク ) / http://www.sandisk.co.jp/、Phanteks : DOS/V POWER REPORT 2017 April 41 
info@itc-web.jp (アイ ティ ー シ ジ シー) / http://www.phanteks.com/、 玄 人 志向 : 一 http://www.kuroutoshikou.com/、 サ イズ : support@ 

scythe.co.jp http://www.scythe.co.jp/ 


C/E 


ボ ポイ ント 


『 詳 Mini-ITX ケ ー ス で も 拡張 性 バツ グン 


今回 の 構成 で チョ イス し た Phanteks の Ent 
hoo EVOLV ITX Chassis は 、Mini-ITX ケ ー 
ス な が ら 大 きい の が ミソ 。 天 板 に は 28cm ク 
ラス の 水冷 ユニ ッ ト の 取り 付け が 可能 な ど 、 
高い 拡張 性 を 備え て いる 。 ビ デオ カー ド も 最 
大 33cm の も の に まで 対応 と 、 和 将来 的 に より 
高 性 能 な ビデオ カー ド に 難なく 移行 で きる 。 
3.5 イ ンチ ベイ も 右側 面 の 下部 に 2 基 用 意 さ れ 
て お り 、 ゲ ー ム が 増え て SSD の 容量 が 不足 
し て き て も 、 大 容量 の HDD を 追加 で きる 。 


天 板 に は 水冷 ユニ ッ 
ト を 取り 付け る た め 
の スペ ー ス が 確保 さ 
れ て お り 、28cm ク 
ラス に も 対応 。 冷却 
性 能 を より 高め た 構 
成 が 可能 だ 


今回 は 長 さ 21cm と ショ ー ト 基板 の GTX 1070 搭 
載 カ ー ド を 選択 し た が 、 こ の ケー ス は 長 さ は 最大 
33cm まで 対応 。 大型 ビデ オカ ー ド も 搭載 で きる 


ポイ ント 


2 放 ゲー ム プ レイ に 最適 な 機能 が 満載 


MSI の Z270| GAMING PRO CARBON AC 
は 、Mini-ITX サ イズ の マザー ボー ド な が ら 、 
ゲー ム プ レイ 環境 を より 快適 に し て くれ る 機 
能 が 多数 備わっ て いる 。 手軽 に 効果 を 体感 で 
きる の が 、 ユ ー テ ィ リ ティ の 一 つ 「Gaming 
APP」 に 搭載 され て いる 「 ゲ ー ミ ング モー 
ド 」。 有効 に する と CPU の 動作 クロ ッ ク が 
4.1 ~ 4.2GHz で 駆動 する よう に な る 。 どう 
や ら 、Turbo Boost を 常に 効か せる こと で 、 
ゲー ム の 処理 スピ ー ド を 高め て いる よう だ 。 
Ukcspatk で W 可 し た と ころ スコ アデ ェ 
昇 、 し っ か り 効 果 が 出 て いる 。 ゲ ー ム プレ イ 
中 の CPU ク ロッ ク を 安定 させ た い 人 に は よ 
い だ ろ う 。 ち な み に 、Gaming APP で は マ ザ 
ー ボ ー ド の 底面 に 搭載 され て いる LED の 色 や 
効果 の 設定 も 行なえ る 。 

この ほか 、「GAMING LAN MANAGER」 
を 使用 すれ ば 、 ゲ ー ム の デー タ を ほか の ソフ 
ト よ り も 優先 し て 通信 可能 と オン ライ ン ゲ ー 
ム で 有利 に 。PCI Express x16 や メモ リス ロ 
ッ ト は 強化 仕様 と な っ て お り 、 パ ー ツ を 安心 
し て 取り 付け られ る の も ボイン ト と 言え る 。 


3DMark v2.3509— Fire Strike mg : score 


Fast— 10,000 15,000 


サウ ンド に は DSD 音 源 の 再生 に も 対応 す 
る 「Audio Boost 4」 を 搭載 。 左 右 の 
信号 を 基板 上 で 分 離し て 音質 を 高め て い 
る の も 特徴 だ 。 
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幅 20.7cm、 奥 行き 
33.5cm、 高 さ 27.7 
cm と 小型 な が ら 24 
cm クラ ス の 水冷 ユ 
ニッ ト を 搭載 可能 、 
ビデ オカ ー ド は 長 さ 
27cm ま で 対応 と 高 
い 拡 張 性 を 持つ 


こち ら は 幅 19cm、 
奥行 き 27.7cm、 高 
さ 25.4cm と より 小 
型 だ が 、 ビ デオ カー 
ド は 19cm まで 対応 、 
ATX 規 格 の 電源 も 搭 
載 可 能 と 高い スペ ッ 
ク を 詰め 込め る 


PMS onmna rer 


4099 wz 


ゲー ミン グモ ー ド へ の 切り 替え は 「Gaming APP」 
で ワン クリ ッ ク す る だ け 。Turbo Boost の 最大 ク 
ロッ ク 付 近 で 駆動 する よう に な り 、 ゲ ー ム で の 処 
理性 能 を 底上げ する 


Nahimic 2 を イン スト ー ル する こと で 、 ゲ ー ム プ 
レイ 時 に 銃声 や へ リ の 音 な どの 位置 を 画面 上 で 表 
示し て くれ る 「 サ ウン ド ト ラ ッ カ ー」 を 利用 で きる 。 
対応 ゲー ム は MSI の Web サ イト で 確認 が 可能 だ 


ポイ ント 


= 胃 WQHD 解 像 度 で ヌル ヌル 動く 


現在 ゲー マー が 持ち た い ア イ テ ム と し て 注 
目 さ れ て いる の が 、 高 リフ レッ シュ レー ト 駆 
動 に 対応 し た 液晶 ディ スプ レイ だ 。 一般 的 な 
液晶 は 60Hz 駆 動 な の で 、 ゲ ー ム に お いて 60 
fps 以 上 の フレ ー ム レー ト は 表示 で き な い 
が 、 ゲ ー マ ー 向 け 液 晶 で は 144 ~ 250Hz で 
駆動 する モデ ル が ある 。 ハ イエ ンド ビデ オカ 
ー ド が 叩き 出す 高 fps を その まま な め ら か に 
表示 で きる の が 醍醐 味 だ 。 高 リフ レッ シュ レ 
ー ト 液晶 は フル HD が 主流 だ っ た が 、 今 で は 
WQHD モ デル も 増え て いる 。 

そこ で 、 こ こ で は 人 気 ゲ ー ム の 「 バ イオ ハ 
FR eT El 
ドッ グ ス 2」 の 3 本 を 使っ て 、 フ ル HD、WQ 
HD 両方 の 解像度 で ベン チマ ー ク を 行なっ 
た 。 パ イオ ハザード 7 と オー バー ウォ ッ チ は 
WQHD で 最高 画質 設定 に し て も 、 高 fps を キ 
ー プ 。 た だ 、 ウ ォ ッ チ ド ッ グ ス 2 だ け は 、CP 
U、GPU と も 高い スペ ッ ク を 要求 する た め フ 
ル HD で 60fps キ ー プ が や っ と だ っ た 。 


ポイ ント 


SSD よ り は る か に 高速 な NVMe SSD だ が 、 

ゲー ム 用 和 途 で は その 速度 が あま り 活 き な い 。 

これ は 、 ゲ ー ム に お いて デー タ の 読み 出し は 
Serial ATA の 速度 で 十分 で ある た め 。 Battlef 
ield 3 の ログ イン か ら セ ー ブ 、 再 開 ま で の 時 
間 を 計測 する PCMark 8 の Storage Battlefild 
3 v2 テス ト で は 、Serial ATA SSD も NVMe 
SSD で も か か っ た 時 間 は ほぼ 同じ 。 今後 ゲ 
ー ム 側が NVMe SSD に 対し て 最適 化 を 進め 
れ ば 状況 は 変わ っ て くる か も し れ な い が 、S 
SD が 値上がり 傾向 に ある 今 、 フ ォ ト レタ ッ 
チ や 動画 編集 を する な ら と も か く 、 高 価 な N 
VMe SSD を コス ト パ フ ォ ー マ ンス を 意識 し 
た ゲー ミン グ PC で 積極 的 に 採用 する 理由 は 
あま りな い 。 


Core i5-7600K と GTX 1070 の 組み 
合わ せな ら ば 、 小 型 PC で も 最新 ゲーム 
を 最高 画質 で プレ イ で きる 。 中 へ 軽量 級 
oO の ゲー ム な ら WQHD 解 像 度 で も 高 fps を 
バイ オハ ザー ド 7 キー プ で きる 点 に 注目 し て ほし い 。 
(画質 "最高 、 イ メー ジ ク オ リティ "1") 


単位 : fps 
画 最 小 画 平 均 画 最 大 


111 


フル HD 


WaHD 


Fast— 


オー バー ウォ ッ チ (画質 "EPIC”) 


画 最 小 画 平 均 男 最 大 


フル HD 
188 


4 


WaHD 94.4 
ET 1) 
Fast~ 0 50 100 150 200 


ウォ ッ チ ドッ グ ス 2 (画質 "最大 ") 


単位 : fps 
画 最 小 画 平 均 画 最大 
= 4 
フル HD 
80 
38 
WaQHD 47.0 
56 
Fast~ 0 20 40 60 80 100 


/ 議 ゲー ム 目 的 な ら Serial ATA SSD で 十分 


、x く て も 高 性 態 1 
デー タ 転 送 速 度 で は Serial eno EE 


今回 は 使用 し て いな い が 、Z270I GAMI 
NG PRO CARBON AC は 、 裏 面 に M.2 
スロ ッ ト を 搭載 。 メ ン テ ナ ンス ホー ル か 
ら M.2 SSD を 簡単 に 追加 で きる 。 持 来 
的 な アッ プ グ レー ド も し や すい 。 


ケー ブル 接続 が 不要 と いう 点 で M.2SSD は 小型 
PC に マッ チ し て いる 。 NVMe SSD は 高価 だ が 、 
Serial ATA 接 続 の M.2 SSD な ら 2.5 イ ンチ の SSD 
と 比べ て も 価格 差 は 小さ い の で 導入 する の は アリ 
だ 。 た だ 、 製 品 の 選択 肢 が あま り 広 く な い の が 残 
念 な と ころ で は ある 


PCMark 8— Storage Battlefield 3 v2 


Western Digital SanDisk SSD PLUS SDSSDA-480G-J26C 
(Serial ATA 3.0、TLC、480GB) 


Lite-On Plextor M8PeGN PX-512M8PeGN-06 


[NM.2(PCI Express 3.0 x4)、3D MLC、512GB] | 誕 状 


Fast 0 50 100 150 


【 検 証 豆 境 】 ババ イオ ハザード 7 : アン チエ イリ アス を SMAA に 設定 し 、 マ ッ プ の 一 定 の ルー ト を な 移動 する 際 の フレ ー ム レー ト を 「Fraps」 で 計測 、 オ 


ーー バー ウォ ッ チ : マッ プ 「King's Row] を プレ イ し た 際 の フレ ー ム レー ト を 「Fraps」 で 測定 、 ウ ォ ッ チ ド ッ グ ス 2 : マッ プ の 一 定 の ルー ト を 移動 す 


る 際 の フレ ー ム レー ト を 「『Fraps」 で 計測 、 そ の ほか は p.40 と 同じ 
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n 中 軽量 級 最新 ゲー ム が 


+) 


総額 は 何と 8 万 円 チョ イ . 


低 価格 で も 持 来 的 な 
アッ プ グ レー ド が 可能 


+) 


TEXT : 苦 澤 正芳 


この 作例 の 用 途 & 
楽し み 方 


ここ で は 、 で きる 限り 価格 を 抑え な が ら 最 
新 ゲ ー ム で も 高 画質 設定 で 60fps を キー プ で 
きる ゲー ミン グ PC、 と いう コン セプト で パ 
ー ツ 構成 を 考え た 。 主 な ター ゲッ ト に し た の 
は 、 人 気 ホ ラー アク ショ ン の 最新 作 「 バ イオ 
ハザード 7」 と オン ライ ン 対 戦 FPS「 オ ー バ 
ー ウ ォ ッ チ 」 の 2 本 。 ど ちら も 画質 設定 を 落 
と せ ば ロー エン ド の ビデ オカ ー ド で も 十分 遊 
べ る タイ トル だ が 、 そ れ で は 満足 で き な い と 
いう ゲー マー も 多い ハズ 。 当 然 ミ ドル レン ジ 
の ビデ オカ ー ド を プラ ン に 組み 込む こと に な 
る が 、GeForce シ リー ズ は 2017 年 に 入っ て 
か ら 値 上 が り が 続い て いる 。 そ こ で 注目 し た 
の が AMD の Radeon RX 470。2 万 円 ちょ っ 
と で 購入 で き 、 性 能 も 十分 と 、 お 買い 得 感 が 
増し て いる 。 ま た 、 低 価格 で も 将来 的 な アッ 
プ グ レー ド の 余地 を 残し 、 長 期間 使え る こと 
を 意識 し た 。 PC ケー ス は ハイ エン ド の 長い 
ビデ オカ ー ド (35cm ま で 対応 ) も 装着 で き 
る も の を 、 マ ザー ボー ド は チッ プ セ ッ ト は 
B250 な が ら M.2 ス ロッ ト を 2 基 備 える な ど 、 
スト レー ジ の 強化 が 行なえ る も の を 選ん だ 。 
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フル HD 高 画質 設定 で 60fps 動 作 


“ゲー ム に 効く ” 性 能 を キー プ し な が ら 


CPU Intel Core i3-7100 (3.9GHz) 15.000 円 前 後 
マザー ボード |ASRock B250M Pro4 (Intel B250) 11.000 幅 前後 
メモ リ CFD 販 売 Crucial WAU2400CN-4G (PC4-19200 DDR4 SDRAM 4GBX2) 7.000 円 前 後 
ビデ オカ ー ド | 玄人 示 向 RD-RX470-E4GB (AMD Radeon RX 470) 22.000 幅 前後 
Western Digital WD Green PC SSD WDS240G1GOA a 
SSD (Serial ATA 3.0、 TLC, 240GB) 10.000 円 前 後 
PC ケー ス Fractal Design Core 1100 (ATX) 6,.000 円 前 後 | 
i Corsair CX Series Modular CX550M ATX Power Suppl 
電源 ユー ツ ト |(550W、ATX、80PLUS Bronze) i 7.000P 玲 
CPU ク ー ラ ー | サイ ズ IZUNA (サイ ド フ ロー、9cm 角 ) 3500 幅 前後 
基本 ベン チマ ー ク スコ ア 


3DM: 


PCMark 8 v2. 


Home Accelarated : 


Hf}, 114 


アイ ドル 時 : 35.9W 高 負荷 時 : 165W 


Sky Diver : Fire Strike : 


8,594 7,920 


CrystalDiskMark 5.2.1 (1GIB、5 回 ) | CPU 温 度 
Sequential Read Sequential Write アイ ドル 時 : 高 負荷 時 : 
(Q32T1) : (Q32T1) : 26C 45C 
547.7MB/s 428.5MB/s a 
Random Read 4KiB (Q1T1) : |Random Write 4KiB (Q1T1) : アイ ドル 時 : 負荷 時 : 
TT 


【 検 証 融 境 】 室 温 : 21C、 電 力 計 : ラトック シス テム REX-BTWATTCH1、 そ の ほか は p.20 と 同じ 


PC ケー ス の Core 25 イ ンチ と 35 イ ン 前 面 に は USB 3.0 と 


1100 は 高 さ 14.8cm チ の スト レー ジ は 左 USB20 ポ ー ト が 1 
まで の CPU ク クーラ 側面 に ある トレ イ に 基 ず つ 、 あ と は ヘッ 
固定 する 。 2.5 イ ン ド ホ ン と マイ ク 端 子 

ー ラ ー の IZUNA は チ な ら 3 人 台 、3.5 イ ン を 用 意 し て いる 。 電 
高 さ 145cm で ギリ チ な ら 2 台 まで 取り ン は ある が 、 
ギリ 収まっ て いる 付け 可能 だ リセ ッ ト ボ タン は 搭 


載 さ れ て いな い 


Pentium も 選択 肢 で は ある が 、Pentiu 
m の 上 位 モ デル と は 価格 差 が 小さ く 、 動 
作 ク ロッ ク と キャ ッシュ 容量 は Corei3- 
7100 が 上 、Pentium で は 非 対 応 の AVX 
7/AVX2 も サポ ー ト と 細か な 差 が 多い 


RD-RX470-E4GB Core i3-7100 


GPU に Radeon RX 470 を 搭載 。 ブ ー ス トク ロッ 
ク は 最大 1.21GHz と ほぼ 定格 の 仕様 (定格 は 
1.206GHz)。 メ モリ は 4GB を 搭載 し て いる 。 準 フ 
ァ ン レス 駆動 も サポ ー ト 。GeForce が 値上がり 傾 
向 の 今 、 注 目 し た い ビ デオ カー ド B250 チ ッ プ セッ ト 搭 載 の microATX マ 
ザー ボー ド 。 低 価格 な が ら 2 基 の M.2 ス 
"ロッ ト を 搭載 し 、PCIExpress x16 ス ロ 
ッ ト も 2 本 ある た め CrossFireX も サポ 
ー ト と 、 高 い 拡張 性 を 持つ 


B250M Pro4 


低 価格 SSD が 市 場 か ら 急 速 に 姿 を 消す 
中 、 高 い 入 手 性 を キー プ し て いる の が W 
D Green PC SSD。 前 ペー ジ の Crystal 
DiskMark の 結果 を 見 て 分 か る と お り 、 
最新 世代 の Serial ATA 接 続 SSD と し て 
まっ た く 問 題 な い 性 能 が ある 


WD Green PC SSD 
WDS240G1GOA 


[問い 合わ せ 先 】Intel : 0120-868686 (イン テル ) ノ http://www.inteLco.jp/、ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) http://Www.a 
srock.com/、CFD 販 売 : 一 / http://www.cfd.co.jp/、 刻 人 志向 : 一 http://www.kuroutoshikou.com/、 Western Digital : 0120-994-120 
(ウエ スタ ン デ ジタル ジャ パン ) / http://www.wdc.com/jp/、Fractal Design : 03-5215-5650 (アス ク ) / http://www.fractal-design.jp/、 
Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.corsair.com/、 サ イズ : support@scythe.co.jp 
http://www.scythe.co.jp/ 
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ボ ポイ ント 


6 コス ト で も つつ は 理 れ な い 


』 議 人気 ゲ ー ム で 定番 ミド ルレ ンジ と 対決 ! 


ここ で は 。、 パ イオ ハザード 7 と オー バー ウ 
ォ ッ チ の 高 画質 設定 時 に Radeon RX 470 と 
Core i3-7100 中 心 の 構成 で 60fps を キー プ で 
きる の か 探り 、 ミ ドル レン ジ で 人 気 の GeFor 
ce GTX 1050 Ti、 ビ デオ メモ リ 3GB 版 の Ge 
Force GTX 1060 と の 性 能 も 比較 し て いく 。 

バイ オハ ザー ド 7 で は 、RX 470 の 圧勝 だ 。 
ゲー ム に よっ て GeForce と Radeon で は 得手 
不得 手 が あ る と は いえ 、 最 高 画質 設定 か つ W 
QHD で も 平均 80fps を 叩き 出す RX 470 に は 
区 か され る 。 オ ーー バー ウォッ チ で も フル HD 
で は 、GTX 1050 Ti に 勝利 。 平 均 で ほぼ 80 
fps を 出し て いる 。GTX 1050 Ti と の 価格 差 
は 小さ く 、3GB 版 GTX 1060 よ りゃ も 3,000 円 
ほど 安い こと を 考え る と 、RX 470 は か な り 
お 買い 得 だ 。 た だ し 、 ス ティ ー プ な ど ち ょ っ 
と 重 め の ゲー ム で は 最高 画質 で 60fps を 出す 
の が 難し く な る 。 フ ル HD で も ゲー ム に よっ 
て は 中 ~ 高 画質 設定 に 落と す 必 要 が ある の は 
低 コ スト ゲー ミン グ PC の 宿命 と 言え る 。 
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2 作 ゲー ム プ レイ で は メモ リ は 8GB で 十分 


SSD だ け で は な く 、 メ モリ も 値上がり 傾 
向 に ある 。1 カ 月 で 約 30% も 上 昇 す る メモ リ 
が 存在 する ほど 。 大 容量 の メモ リ ほ ど 、 そ の 
傾向 が 顕著 だ 。 そ の た め 、 こ こ で の プラ ン は 
価格 を 重視 し て 4GBX2 枚 の セッ ト を 選択 し 
た 。 動画 編集 や フォ トレ タッ チ な ど 大 き な フ 
ァイル を 扱う 作業 で は メモ リ の 量 が 多い に 越 
し た こと は な い が 、 ゲ ー ム プレ イ に お いて は 
合計 8GB で 十分 。 実 際 に 8GB と 16GB の メモ 


バイ オハ ザー ド 7 : © CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 


人 気 の ホ ラー アク ショ ン 「 バ イオ ハザード 
7」。 フ ル HD と WQHD で 画質 を 比較 し て い 
る が 、WQHD の ほう が 窓 か ら 射 し 込む 光 な 
どの 表現 が こま や か に な っ て いる の が 分 か 
る 


(画質 "最高 " 、 イ メー ジ ク オ リティ "0.8") オー バー ウォ ッ チ (画質 “EPIC") 
画 最 小 平均 画 最 大 単位 : fps 画 最 小 画 平 均 画 最 大 単位 : fps 
| 1 


adagn RX 470 1289 


EN | 


Gefarce GK 1050 9. 
====== 02 


GeForce GTX 1060 I 硬 画 4 


(3GB 版 ) ゲ フル HD 121.9 


EE | 3 


| 8 

Radeon RX 470。 9 

WQHD 

GeForce GTX 1050 22 
WQHD 


GeForce GTX 1060 陣 環 30 
i = 


Fast— 0 50 100 150 


艶 欠 玄人 志向 の ショ ー ト 基板 の GTX 
1050 Ti/4GB や 、 高 コス パ の Ma 
机 製 GTX 1060/3GB 版 が 価格 的 
に は 近い が テス ト 結 果 も タイ トル 
に よっ て は 互角 の 争い 。 バ イオ ハ 
ザー ド 7 狙 いな ら RX 470 有 利 


3DMark v2.2.3509— Fire Strike 


ステ ィ ー プ (画質 ' 超 高 品質 "、 フ ル HD) 


正 最 小 還 平 均 男 最 大 
E24 
Radeon RX 470 145.09 
es 
GeforceGTx 生生 2 a 
RN EA 
ceForce GTx 1060 箇 二 3 
a Ma 
Fast— 0 20 40 60 80 
は ほぼ 同じ 。 誤差 
に 単位 : Score 


メモ リ 8GB 


メモ リ 16GB 


EE 9 5 


Fast~ 0 2.000 4.000 
リ 量 で それ ぞ れ 3DMark の Fire Strike を 実行 
し て も スコ ア は 誤差 の 範囲 だ 。 今 回 の プラ ン 


で 使用 し た マザー ボー ド は 、4 本 の メモ リス 


6.000 8,000 10,.000 


ロッ ト が ある の で 、 不 足 を 感じ た ら 後 か ら 追 
加 す る と よい だ ろう 。 


[検証 杏 境 】 ビ デオ カー ド : 玄人 志向 GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF(NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti) 、 Manli MINGTX1060/5RCHDP(NVIDIA GeForce GTX 1060) 、 バイ オハ ザー ド 7 : アン チエ イリ アス を SMAA に 設定 し 、 
マッ プ の 一 定 の ルー ト を 移動 する 際 の フレ ー ム レー ト を 「Fraps」 で 計測 、 オーバ パー ウォッチ : マッ プ 「King's Row」 を プレ イ し た 際 の フレ ー ム レー ト を 「Fraps」 で 測定 、 ス ティ ー ブ : 内 戴 ベン チマ ー ク モー ド を 使用 し た と き 


の フレ ー ム レー ト 、 そ の ほか は p.44 と 同じ 
【 問 い 合わ せ 先 】 玄 人 志向 : 一 


http://www.kuroutoshikou.com/、Manli Technology Group : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) http://www.manli.com/ 


ポイ ント 


き 箇 軽 量 級 ゲ ー ム な ら WQHD で も 存 分 に 楽し め る 


前 ペー ジ で は 、 中 ~ 重 量 級 の ゲー ム で ベン 
チマ ー ク を 行なっ た が 、 こ こ で は 軽 め の オン 
ライ ン ゲ ー ム で 性 能 を テス ト し て みた い 。 結 
果 は 右 の グラ フ を 見 て いた だ けれ ば 分 か る 
が 、 定 番 MMORPG 「 フ ァ イ ナ ルフ ァ ン タ ジ 
ーXIV: 著 天 の イシ ュ ガ ルド ベン チマ ー ク 」 
で は WQHD の 解像度 で も RX 470 は 「 と て も 
快適 ] の 評価 に な る スコ ア を 出し て いる 。 


FF14 の サー ビス の スタ ー ト は 2010 年 (新生 エ オ 軍艦 同士 が 戦う 人 気 の オ ン ラ イン 海戦 スト ラテ ジ 


GTX 1050 Ti も 同様 だ 。3GB 版 GTX 1060 な 。 ル ゼ ア は 2013 年 ) だ が 、 大 幅 な バー ジョ ン ア ッ プ 一 Worldof Warships。 大 海原 を 舞台 に 迫力 ある 
を 続け り 、 い まだ に 人 気 の MMORPG。 ペ ベン チマ ー 軍艦 の 戦闘 が 楽し め る 。 研 究 や 開発 で 新た な 艦艇 


ら ば 、「 非 常に 快適 ] の スコ ア だ 。 ま た 、 軍 で も 定番 と な っ て いる を 入手 ・ 強 化 で きる の も 醒 杯 

艦 艦 同 士 が 戦う オン ライ ン 海 戦 ス トラ テ ジ ー 

[World of Warships」 で も テス ト を 行なっ = ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV : 蒼天 の イシ ュ ガ ルド ベン チマ ー ク DX11、 最 高 品 
画 フ ル HD WQHD 単位 : Score 

た 。 こ の ゲー ム は フレ ー ム レー ト の 上 限 値 が 

75fps な の で 、 こ の 数 値 が 最大 値 。 こ こ で も 

RX 470 が 強 さ を 見 せ て 、 平 均 74fps と ほぼ 上 GeForce GTX 1050 ==8.018 
1] 

限 値 。 画質 を 最高 に し て も 快適 に 楽し め る 。 

スコ ア は 載せ て いな い が 、RX 470 は WQHD 

で も 平均 71fps が 出 て いる 。 十 分 快適 に プレ Fast— 0 5.000 10.000 15.000 当 

イ が 可能 だ 。144Hz な ど 高 リフ レッ シュ レー 

ト の フル HD 液晶 と 組み 合わ せ て も 、 軽 め の World of Warships (画質 "最高 " 、 フ ル HD) 
画 最 小 軒 平 均 男 最 大 

オン ライ ン ゲ ー ム な ら 高 fps の ヌル ヌル と な 

め ら か な 動作 を 堪能 で き (安価 な ゲー ミン グ Radeon RX470 

液晶 で も FreeSync に 対応 し て いる 点 も ポイ geforce GTK 1050 MEI: 
| 

ント )、60Hz の 一 般 的 な WQHD 液 晶 で も 最 

大 解像度 で プレ イ で きる こと が 分 か る 。 


E8660 
Radeon RX 470 7 


GeForce GTX 1060 Wn 肖 1 2,0.99 
(3GB 版 ) [7.591 


一 部 モデ ル で 大 き な 値 下げ が 行なわ 
れ て いる AMD の RadeonRX 480。 
ビデ オメ モリ 8GB の アッ パー ミド ル 
に 位置 する ビデオ カー ド が 2 万 円 台 前 
今回 の ブラ ン で 使用 し た B250 マ 半 と いう イン パク ト は 強烈 だ 
ザー は 、microATX な が ら CrossFir 
eX を サポ ー ト 。 こ こ で 使用 し た PC Ashes of the Singularity (画質 “Extreme") 
ケー ス の Core 1 100 で は 、 拡 張 性 の 画 フ ル HD 言 WQHD 画 4K 
全 で ら 枚 押す こと は で さ な い が サー Feon gy 4so mm 
ー ス を 変え れ ば 、 ゲ ー ム よっ て は Ge リブ ァ レ ンス カー ド 697 
Force GTX 1080 (1 枚 ) を 超え ら CrossFireX 補 成語.7 
れる Radeon RX 480 の CrossFir E46 9 
eX (2 枚 挿 し ) 構成 も 可能 。 し か も 、 deon 層 480 A411 
RX 480 は 値下がり 傾向 に ちり 、 一 > 6 
部 モデ ル は 2 万 円 台 前 半 で 入手 で き 
る 。GeForce が 値上がり 傾向 の 今 、 Founders Editon。 
5 万 円 マル チ GPU の ロマ ン に 挑戦 し 
て みる の も お も し ろ い 。 Fast— 


単位 平均 fps 


ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ーXIV : 間 天 の イシ ュ ガ ルド : E2010 - 2017 SQUARE ENIX CO.. LTD. Al Rights Reserved. 
World of Warships : ©2010 - 2017 Wargaming.net All rights reserved 

[検証 環境 】World of Warships : ラン ダム 戦 に お ける フレ ー ム レー ト を 「Fraps」 で 測定 、 そ の ほか は p.44 と 同じ DOS/V POWER REPORT 2017 April 47 
Radeon RX 480 検 年 環 境 】 CPU : Intel Core i7-6700K (4GHz) 、 マ ザー ボード : ASUSTeK Z170-A (Intel Z170) 、 メ モリ : Micron Crucial 

BLS2K8G4D240FSA (PC4-19200 DDR4 SDRAM 8GBX 2) 、 SSD ; Intel SSD 750 SSDPEDMW400GAX1 (PCI Express 3.0 x4. MLC, 

400GB) 、 OS : Windows 10 Pro 64bit 版 、Ashes of the Singularity : DirectX 12 モ ー ド を 使用 し 、 内 蔵 ペ ンチ マー クモ ー ド で 測定 


この 構成 の 特 長 


a フロ ント HDMI 対 応 ケ ー ス で 


VR グラ ス の 着脱 が 楽 


en 高 品 質 の オン ボー ドサ ウン ド で 


VR の 臨場 感 を さら に アッ プ 


上 ) 非 VR ゲ ー ム で も 


快適 に 楽し め る パフ ォ ー マ ン 


TEXT : 加 醒 勝 明 


この 作例 の 用 途 & 
楽し み 方 


ォ ー 

Oculus VR Rift や HTC Vive な どの VR グラ 
ス は 、 ビ デオ カー ド か ら の HDMI、 本 体 か ら 
の USB で 、 最 低 2 本 の ケー ブル 接続 が 必要 。 
常設 で きる ほど 部 屋 が 広 け れ ば 別 だ が 、VR 
を 使わ な いと き は 片付け る 人 が 大 部 分 の は 
ず 。 だ が 毎回 使用 時 に マシ ン の 裏 に 回 っ て ケ 
ー ブ ル を 接続 する の は ナン セン ス だ 。 

そこ で この プラ ン の キモ と し て フロ ント H 
DMI ポ ー ト を 備え た NZXT の PC ケー ス 「S340 
ELITE-VR]」 と 、HDMI 出 力 を 2 系 統 備 えた A 
SUSTeK の ビデ オカ ー ド 「ROG STRIX-GTX 
1080-08G-GAMING」 を 選ん だ 。CPU に K 
aby Lake 最 上 位 の 「Core i7-7700K」 を 組み 
合わ せ 、VR は も ちろ ん 普通 の PC ゲー ム も 快 
適 に 楽し め る 構成 と し た 。SSD は あえ て 2.5 
イン チ の Serial ATA ド ライ ブ を 選び 、1TB モ 
デル と する こと で 容量 不足 を 回 避 す る 。 

VR で も う 一 つ 重 要 な の は 音 。 マ ザー ボー 
ド の オン ボー ドサ ウン ド に は 各社 力 を 入れ て 
いる が 、 そ の 中 で も Creative の 「Sound Bla 
ster Recon3Di] を 搭載 し た GIGA-BYTE の 
「AORUS GA-Z270X-Gaming 7]」 を 選択 。 
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Intel Core i7-7700K (4.2GHz) 45.000 円 前 後 
マザー ボー ド (GIGA-BYTE AORUS GA-Z270X-Gaming 7 (rev. 1.0) (Intel Z270) 36,000 円 前 後 
EE eerie 
ビデ オカ ー ド ASUSTeK ROG STRIX-GTX1080-08G-GAMING (NVIDIA GeForce GTX 1080) 110,000 円 前 後 
SSD Micron Crucial MX300 CT1050MX300SSD1 (Serial ATA 3.0、3D TLC、 1TB) 36.000 円 前 後 
PC ケー スズ INZXT S340 ELITE-VR (ATX) 16,000 円 前 後 
電源 ユニ ッ ト Corsair RMx Series RM550x (550W、ATX、80PLUS Gold) 13,000 円 前 後 
PUT CRYORIG H5 ULTIMATE (サイ ド フ ロー、14cm 径 ) 7.000 円 前 後 


基本 ベン チマ ー ク スコ ア 


3DM: 


PCMark 8 v2. 


Home Accelarated : Sky Diver : Fire Strike : 
5,75+ 1,930 | 17,1439 
CrystalDi k5.2.1 (1GiB、5 回 ) | CPU 温 度 


Sequentiat Read Seqpantial Write 間 : 
532.0MB/s 514.6MB/s a 

Random Read 4KiB (Q1T1) : | Random Write 4KiB (Q1T1) : アイ ド , : 高 負荷 
25.80MB/s 141.3MB/s 0 


アイ ドル 時 : 48.8W 高 負荷 時 : 301W 


【 検 証 融 境 】 室 温 : 25 で 、 電 力 計 : ラトック シス テム REX-BTWATTCH1、 そ の ほか は p.20 と 同じ 


ケー ス 上 部 に ビデ オ S340 ELITE-VR で 
カー ド の HDMI 出 カ 使え る CPU ク ー ラ 
を 引き 出せ る 構成 が ー の 高 さ は 16.1cm 
この プラ ン の 肝 。 ア 4 まで 。 CRYORIG の 
ド オ ン の ベイ ユニ ッ 1 RH5 ULTIMATE は 
ト で は な く 、PC ケ 4 信 仕様 上 16.83cm 

ー ス に ビル トイ ン さ い が 、 フ ァ ン を 下 め 
れ て いる の で 美観 を 


に セッ ト す る こと で 
問題 な く 設置 で きる 


損ね な い の が 区 力 


Core i7-7700K ROG STRIX- 


VR に 限ら ず 最 近 の PC ゲー ム は CPU パ ワー も 食 GTX1080-08G- 
欲 に 消費 する 。Core 5 で お 茶 を 濁し て 後悔 す る ょ = GAMING 

り も 、 最 上 位 の 7 に ガッ ツリ 投資 し た ほう が トー 

タル で よい 買い 物 に な る 。 と くに 第 7 世代 の Core 

i7-7700K は 定格 で も 42GHz と 高 ク ロッ ク な の が 


鱗 カ 
AORUS A220 
a Gaming 7( rev. 1.0) 


VR マシ ン 向 け の CPU と ビデ オカ ー ド の 目安 


スト レー ジ は あえ て 
割安 の 2.5 イ ンチ の S 
erial ATA SSD を 選 
択 。 M.2 は 容量 的 に 
割高 か つ 2.5 イ ン 


チ な ら 発 熱 を あま り 
気 に す る 必要 は な 
い 。 ゲ ー ム 用 な ら こ 
れ が ベス ト の 選択 


描画 性 能 と 消費 電力 面 で GTX 1080 に 即 
決し た が 問題 は S340 ELITE-VR と の 相 
性 。 フ ロン ト HDMI を 活か し て も 、 な お 
メイ ン の 液晶 用 に HDMI 出 力 が 1 基 残 る 
この 製品 を ベス ト と し た 


マザー は CPU パ ワー を 引き 出せ る も の 
オン ボー ド 


で ある こと は も ちろ ん だ が 、 
オー ディ オ の 質 に も こ り 
Itek の コー デック を 搭載 し た マザー が 多 
の サウ ンド チッ プ を 載 
し た 


必要 スペ ッ ク +a の リア ル 4 コ ア NVIDIA GeForce GTX 1060 以 上 
Core i5-7400 以 上 AMD Radeon RX 480 

万 全 の 性 能 ! リア ル 4 コ ア 以 上 +HT y 
Core i7-7700 以 上 NVIDIA GeForce GTX 1070 以 上 


【 問 い 合わ せ 先 】 Intel : 0120-868686 (イン テル ) / http://www.inteLco.jp/、GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 03-3350-5418 ( 旭 エ レク トロ ニ 
クス ) / http://www.gigabyte.jp/、CFD 販 売 : 一 / http://www.cfd.co.jp/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) 


http://www.asus.com/jp/、Micron Technology : Web サ イト の フォ ー ム か ら ./ http://www.cruclal jp/、NZXT : Web サ イト の フォ ー ム か ら DOS/V POWER REPORT 2017 April 49 


(タイ ムリ ー : http://www.timely.ne.jp/) / http://www.nzxt.com/、Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) 
http://www.corsair.com/、 CRYORIG : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) ンプ http://www.cryorig.com/ 


OTUINVIM—Y 


現在 の VR グラ ス は ケー ブル が 太く て 長い 
の で 、 不 要 な と き は 片付け て お きた い 。 だ が 
設置 の た びに 背面 の HDMI 端 子 を 探す の は め 
ん どう くさ い 。 そ こ で S340 ELITE-VR の フ 
ロン ト HDMI 出 力 の 出番 だ 。 PC ケー ス 背 面 
へ 回 ら ず と も 、 フ ロン ト パ ネ ル に ケー ブル を 
装着 する だ け で OK。 と くに PC へ 直接 ケー ブ 
ル を 装着 する Oculus VR Rift と の 相性 は 抜群 
だ 。 ケ ー ス の フロ ント パネ ル は 鉄板 で ある た 
め 、 付 属 の ホル ダー に VR グラ ス 本 体 を か け 
られ る の も メリ ッ ト と 言え る 。 

だ が S340 ELITE-VR を 使う 場合 注意 し た 
い の が ビデ オカ ー ド 側 の 出力 端子 の 構成 だ 。 
一 般 的 な ビデ オカ ー ド で フロ ント に HDMI を 
引き 回 す と 、 メ イン ディ スプ レイ に 使え る 端 
子 は DVI か DisplayPort に 制限 され て し ま 
う 。 ASUSTeK の ROG STRIX-GTX1080- 
O8G-GAMING を 選択 し た 理由 は 、HDMI 出 
力 を 2 系 統 備え る た め 、 メ イン ディ スプ レイ 
で も HDMI が 利用 で きる か ら だ 。 

ちな み に 、GIGA-BYTE の ビデ オカ ー ド の 
一 部 に は 内 部 接続 用 の HDMI 出 力 を 備え る も 
の が ある が 、 こ の ボー ト は ケー ブル に 特殊 な 
仕掛 けが 必要 に な る 。 普 通 の ケー ブル で 延長 
する S340 ELITE-VR の フロ ント HDMI 出 力 で 
は 利用 で き な い こと を 付け 加え て お こう 。 


ポイ ント 


VR の ココ は 葉 れ な い 


S340 ELITE-VR の フロ ント HDMI は ビデ オカ ー ド の 音 
面 か ら 喘 像 信号 を 引き 込む 実に スト レー ト な 設計 。 引 き 込 
み 用 ケー ブル は 裏 配線 用 スペ ー ス を 通る の で ケー ス 内 部 は 
スッ キリ と し た まま 。 他 社 に も 追従 し て ほし い 便 利 機能 だ 。 


VR グラ ス へ の ケー 
ブル は すべ て フロ ン 
ト パ ネ ル の 端子 に 接 
続 す る 。 VR グラ ス 
を 認識 する た め 
ステ ム の 再起 動 を 』 
要 と し な いた め 、 サ 
ッ と 接続 し て 使え る 


ホル ダー を 前 面 に 付 
けれ ば VR グラ ス を 
か け て お ける ほか 、 
長い ケー ブル を 巻き 
取る の に も 便利 だ 


Oculus VR Rift に は 簡易 的 な ヘッ ド ホ ン が 付い て いる 
が 、 装 着 感 や 音質 は イマ イチ 。Rift を 使う な ら 良 質 な ヘッ 
ド ホ ン を 接続 する こと を ぜひ 考慮 し た いと ころ 。 ヘッド ホ 


ン が アナ ログ 入力 の タイ プ な ら マ ザー の オン ボー ドサ ウン 
ド 機 能 も フル 活用 で きる 。 


2 仁 発光 機能 も 満喫 する 


S340 ELITE-VR の も うー つの 見 どこ ろ は 
左側 面 が 丸ごと 強化 ガサ ラス に な っ て いる こ 
と 。 な ら ば ケー ス 内 部 も LED で ガッ ツリ と ラ 
イト アッ プ し て 楽し みた い 。 光量 も 存在 感 も 
圧倒 的 な を LED テー プ を 追加 する の も 手 だ が 、 
GA-Z270X-Gaming 7 は マザー 本 体 の LED だ 
け で も か な り 光 る 。 と くに メモ リス ロッ ト が 
光る の で 最近 出 始め た 光る メモ リモ ジュ ー ル 
を 揃え な く て も 見 栄え が する の も ポイ ント が 
高い 。PC 内 が 丸見え な の が 苦手 な を 人 も いる 
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か も し れ な い が 、 ホ コリ が 積もっ て きた な ど 
内 部 の 状況 が 一 目 で 把握 で きる の は 保守 の 面 


マザー と ビデ オカ ー 

ド の LED を 点灯 し 

た 状態 。 マ ザー の L 
ED だ け で も ケー ス 
内 部 が 明る く ラ イト 
アッ プ さ れる 。 フ ァ 

ン の 回 転 状況 や 異物 

衣 の 混入 な ど が パッ と 
還 庫 見 て 分 か る の は 便利 


で も 強み と な る 。 自 分 な り に 使い こなし て み 
よう 。 


LED 内 蔵 メ モリ は 割 
高 の 上 、 製 品 に よっ 
て は 発光 が うま く 制 
御 で き な い こと も 。 
その 点 GA-Z270X-G 
aming 7 は メモ リス 
ロッ ト の 間 が 光る た 
め 、 普 通 の メモ リ も 
ライ ト ア ッ プ で きる 


VR の ココ は 堅 れ な い 


現行 VR ゲー ム な ら 90fps に 張り 付く 


Core i7-7700K に GTX 1080 を 組み 合わ せ 


て いる だ け に 、 現行 の VR ゲー ム で の パフ ォ VRMark V1.1.1272 


HTC Vive や Oculus VR Rift を 想定 し た 
テス ト で は 平均 228fps を 出し た 。 


ー マ ン ス は 快適 その も の 。VR ペ ンチ 「VRMa Orange Room 。_ 語 庫 語 Ee 10.494 
rk] の “Orange Room"” の 平均 フワ レー ムレ Blue Room EE 404 
ー ト は 約 228fps と 、 現 行 VR ヘ ッ ド セッ ト の Fast— 0 2,000 4.000 6.000 8.000 10,000 


要求 (90fps 維 持 ) を 軽く 超え て いる 。 

で は この マシ ン の 性 能 が 現行 VR ゲー ム に 
対し て どの よう な パフ ォ ー マ ンス を 見 せる の 
か を チェ ッ ク し て みた い 。HTC Vive に 組み 
込ま れ て いる フレ ー ム タイ ミン グ (1 フレ ー 
ム の 処理 に 要 し た 時 間 。11 ミ リ 秒 以内 な ら 
90fps の 処理 が 可能 ) を 見 る と 、 要 求 ス ペッ 
ク の 高い (GTX 980 以 上 ) 「theBlu] で 5 ミ 
リ 秒 、 さ ら に 重い 「Serious Sam VR : The 
Last Hope]」 で も 最長 9 ミリ 秒 で 処理 を 終え 
て いる 。CPU の フレ ー ム タイ ム も お お よそ 4 
へ ~5 ミ リ 秒 と 、GPU 同 様 十分 な 余 挫 を 持っ て 
処理 が 実行 で き て いる 。 


軽 め の VR アプ リ 「Google Earth 
VR]」 で も テス ト 。 ビ ル の 林立 する 
マン ハッ タン 上 空 を 移動 する 際 の 
フレ ー ム タイ ミン グ は わずか 2 ミリ 
秒 。 急 激 に 振り 向い て も 90Ofps か 
ら 落 ちる こと は な いた め 違 和 感 の 
な い VR 体 験 が 期待 で きる 


剛 PC ゲー ム 用 と し て も 一 線 級 の 性 能 


ここ まで 豪華 な ハー ド 構 成 な の だ か ら 、 普通 。 ウォ ッ チ ドッ グ ス 2 (画質 "最大") 
最大 


「Serious Sam VR : The Last Hope]」 の 描画 
負荷 は か な り 高 い が 、 自 動画 質 設定 (GPUP 
erformance : High) な ら 90Ofps キ ー プ も 余 
裕 だ 。 敵 の ラッ シュ が 来る と CPU に も そう と 
うな 負荷 が か か る が (画面 は この と き の も の )、 

Corei7-7700K の パフ ォ ー マ ンス が あれ ば 負 
m 荷 の 重 さ に 屈する 心配 も な い 


GTX 980 と Core i7-5930K 以 上 が 

推奨 上 と いう こと で 話題 を 集め た 「th 

eBlu] も 、 こ の VR マシ ン な ら 90 

fps を 維持 で きる 。 画面 の よう な ク 

ラ ゲ が 大 量 発生 する シー ン で 左右 
を 振り 続け て も 、6 ミ リ 秒 以内 
画 処理 を 終え られ る 


の PC ゲー ム 用 と し て 使っ て も 快適 その も の 量 四 本 平和 還 
だ 。p.36 で 紹介 し て いる 「 ウ ォ ッ チ ド ッ グ ス フル tp 0 
2]」 ク ラス の 超 マ ル チ ス レッ ド 志 向 ゲ ー ム だ 
と フル HD& 画 質 "最大 " で 平均 60fps 超 え が wakp 3 a 
や っ と だ が [バトルフィールド 1」 あるいは Es 
et 

[オー バー ウォ ッ チ 」 と いっ た 人 気 FPS タ イー 6 8 

; = 
トル で あれ ば 、 最 高 画質 で も 高い フレ ー ム レ 
a ト が 期待 で きる Fast~ 0 20 40 60 80 100 


Serious Sam VR : The Last Hope : © 2016 Croteam. All rights reserved. 
theBlu : © 2011-2016 Wevr, Inc. All rights reserved. 

[検証 環 塊 】 Serious Sam VR : The Last Hope : CPU Performace を “High"、CPU そ の ほか の 項目 は デフ ォ ル ト で "Pladeon" の Wave 2 プレ イ 時 
の フレ ー ム タイ ム を HTC Vive 搭載 機能 を 使っ て 計測 、Google Earth VR : ビル の 林立 する マン ハッ タン 上 空 を 移動 する 際 の フレ ー ム タイ ム を HTC 
Vive 搭載 機能 を 使っ て 計測 、theBlu : 「Reaf Migration] を 再生 し 、3 分 週 ぎ に 発生 する クラ ゲ の 群れ の 中 に いる 際 の フレ ー ム タイ ム を HTC Vive 搭 
戦機 能 を 使っ て 計測 、 ウ ォ ッ チ ド ッ グ ス 2 : マッ プ の 一 定 の ルー ト を 移動 する 際 の フレ ー ム レー ト を 「Fraps」 で 計測 、 そ の ほか は p.48 と 同じ 
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拡張 スロ ッ ト 以 外 の 機能 性 は 
ATX に 勝る と も 劣ら な い 


(+) 


3 基 の 12cm 角 ファ ン で 
冷却 性 能 も 高い 


(+) 


アル ミ を 多用 し た 
高級 感 の ある ケー ス デ ザイ ン 


+) 


TEXT : 竹内 亮介 


この 作例 の 用 途 & 
楽し み 方 


Mini-ITX フ ォ ー ム ファ クタ ー に 対し て 、「 拡 
張 性 が 低く 、 満 足 で きる PC は 作れ な い の で 
は な いか 」 と 考え て いる ユー ザー は 、 ま だ 多 
い 。 し か し それ は も う 古 い 。 オ ー バ ー ク ロッ 
ク (OC) し た い ユ ー ザ ー 向 け に は 、Intel Z 
270 搭 載 マ ザー が 用 意 さ れ て いる 。32Gbps 
の 高速 な M.2 ス ロッ ト も 、 ほ と ん どの Mini-IT 
X 対 応 マ ザー ボー ド で 標準 装備 に な り 、 将 来 
性 に 優れ る USB Type-C コ ネ ク タ を 搭載 する 
モデ ル も 増え た 。 大型 の CPU ク ー ラ ー や ビ 
デオ カー ド を 搭載 で きる Mini-ITX 対 応 PC ケ 
ー ス も 、 続 々 と 登場 し て いる 。 

ここ で は 、ATX フ ォ ー ム ファ クタ ー に 勝る 
と も 劣ら な い 使 い 勝手 と 性 能 の 小型 PC を 作 
っ て みよ う 。CPU は 、 動 作 倍率 が アン ロッ 
ク さ れ た 「Core i5-7600K] な の で 、 マ ザー 
ボー ド も OC に 対応 する Intel Z270 搭 載 の 高 
機能 モデ ル を 選ん だ 。 PC ケー ス は サイ ズ が 
大 きめ の 高 性 能 パ ー ツ の 組み 込み に 対応 し 、 
さら に 12cm 角 ファ ン を 3 基 も 搭載 する モデ 
ル 。 発熱 の 大 き な 高 性 能 パ ー ツ を 組み 込ん で 
も 、 安 心して 利用 で きる 環境 を 整え た 。 
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オー バー ニー クロック ゲー ム (中 量 級 ) Virtual Reality (VR) 


CPU Intel Core i5-7600K (3.8GHz) 

マザー ボー ド GIGA-BYTE GA-Z270N-WIFI (rev. 1.0) (Intel Z270) 21,000 円 前 後 

メモ リ CFD 販 売 Crucial W4U2400CM-4G (PC4-19200 DDR4 SDRAM 4GB x2) 7,000 円 前 後 

ビデ オカ ー ド GIGA-BYTE GV-N1060WF20C-3GD (GeForce GTX 1060) 28.000 円 前 後 
Western Digital WD Blue WDS500G1BOA (Serial ATA 3.0、TLC、500GB) 18.000 円 前 後 | 
アビ ピー smart ES05 (Mini-ITX) 24,000 円 前 後 
Corsair SF450 (450W、 SFX、80PLUS Gold) 10.000 円 前 後 | 
Thermaltake NiC L31 (サイ ド フ ロー、12cm 径 ) 3.500 円 前 後 

ファ ン 分 岐 ケ ー ブ ル | アイ ネッ クス PWM ファ ン 用 二股 電源 ケー ブル CA-095X2 1,000 円 前 後 


基本 ベン チマ ー ク スコ ア 
PCMark 8 
Home Accelarated : 


| CPU3 
アイ ドル 時 : 高 負荷 時 : 
7 46C 
GPU 温 度 


アイ ドル 時 : 高 負荷 時 : 
30C 66C 


高 負 荷 時 : 172.8W 


Sequential Read Sequential Write 
(Q32T1) : (Q32T1) : 
555.2MB/s 526.4MB/s 
Random Read 4KiB (Q1T1) : | Random Write 4KiB (Q1T1) : 

27.71MB/s 130.7MB/s 


アイ ドル 時 : 28.4W 


【 検 証 吾 境 】 室 温 : 22.1 じ 、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts UP? PRO、 そ の ほか は p.20 と 同じ 


[NiCL31]」 は 高 さ 
14cm の CPU ク ー 
ラー だ 。「smartES 
05」 は 高 さ 17.5cm 
まで の CPU ク ー ラ 
ー に 対応 する た め . 
か な り 余 裕 が ある 


GA-Z270N-WIFI(rev. 1.0) 


Intel Z270 を 搭載 する Mini-ITX 対 応 マ ザー 
USB 3.0 ま で の 対応 な が ら USB Type-C コネ クタ 、 
IEEE802.11ac 対 応 の 無線 LAN や Bluetoothv 
4.2、32Gbps 対 応 の M.2 ス ロッ ト な ど を 装備 する 


eeeoeeeeeeeoeeeeeeoeeee eo 


A 


smartES05 は 、 長 


12cm 角 ファ ン を 前 


面 に 2 基 、 背 面 に 1 基 
装備 する 。 ケ ー ス フ 
ァ ン の 数 は Mini-IT 
X 対 応 PC ケ ー ス の 
な か で は か な り 多 
く 、 冷 却 性 能 に も 期 
待 で きる 


カー ド 
る 。 今回 組み 込ん だ 
ビデ オカ ー ド の 長 さ 
は 22.3cm な の で 千 
渉 は な い 


天 板 や 側板 、 前 面 パネ ル に 高級 感 の ある 
アル ミ パ ネル を 採用 する Mini-ITX 対 応 
PC ケー ス 。 高 さ 17cm ま で の CPU ク ー 
ラー や 、 長 さ 30cm ま で の ビデ オカ ー ド 
に 対応 し 拡張 性 が 高い 


smart ES05 


GeForce GTX 1060 を 搭載 する ビデ オ 
カー ド 。 ヒ ー ト パイ ブ プ 内 蔵 の ヒー トシ ン 
ク と 2 基 の ファ ン で 、GPU を し っ か り 冷 
却 で きる GPU ク ー ラ ー [WINDFORCE 
2X」 を 搭載 する 


GV-N1060WF 
20C-3GD 


4 コア ノ 4 スレ ッ ド 実行 の Core i5 だ 。 倍 
率 ロ ッ ク が 解除 され て お り 、 オ ー バ ー ク 
ロッ ク (0C) に 対応 する 。 定 格 の 動作 
クロ ッ ク は 3.8GHz で 、Turbo Boost 時 
は 4.2GHz ま で アッ プ す る 


Core i5-7600K 


【 問 い 合わ せ 先 】 Intel : 0120-868686 (イン テル ) / http://www.inteLco.jp/、GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 03-3350-5418 ( 旭 エ レク トロ ニ 


クス ) http:/www.gigabyte.jp/、CFD 販 売 : 一 / http://www.cfd.co.jp/、GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 050-3786-9585 (CFD 販 売 ) htt 
Pp://www.glgabyte.jp/、Western Digital : 0120-89-3009 (サン ディ スク ) 


http://www.sandisk.co.jp/、 ア ビー : 045-306-6686 http:// DOS/V POWER REPORT 2017 April 53 


www.abee.co.jp/、Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) < http://www.corsair.com/、Thermaltake Techn 
ology : 03-5215-5650 (アス ク ) / http://jp.thermaltake.com/、 ア イネ ックス : 042-467-7676 / http://www.ainex.jp/ 


OT ほほ ES 


ボ ポイ ント 


搭載 で きる CPU は 、 今 の Mini-ITX 対 応 マ 
ザー ボー ド な ら 制 限 は な い 。 サ ポー ト す る イ 
ンタ ー フ ェ ー ス の 数 や 種類 も 、 拡 張 ス ロッ ト 
の 数 を 除け ば ATX と Mini-ITX で そう 大 き な 違 
い は な く な っ て いる 。 チ ッ プ セッ ト に さま ざ 
まな 機能 が 取り 込ま れ 、 実 装 時 に 基板 スペ ー 
ス を 大 きく 使う 追加 チッ プ の 必要 性 が 低下 し 
た お か げ だ 。 ま た Mini-ITX フ ォ ー ム ファ クタ 
ー で も 高 性 能 PC を 組み た いと いう 声 の 高 ま 
り を 反映 し て か 、 高 さ 17cm 以 上 の CPU ク ー 
ラー や 、 長 さ 30cm ク ラス の 大 型 ビ デオ カー 
ド を 組み 込め る PC ケー ス も 増え て いる 。 高 
性 能 な パー ツ を 組み 込ん で 、PC ゲ ー ム を 楽 
し むこ と だ っ て 不可 能 で は な い の だ 。 一昔 前 
の 「Mini-ITX フ ォ ー ム ファ クタ ー 特 有 の 難点 」 
は 、 ほ ぼ 解 消さ れ て いる と 言っ て よい 。 


: 議 Mini-ITX の 可能 性 を 引き 出す 拡張 性 


a 


拡張 性 に 優れ る PC ケー ス や マ 
ザー ボー ド を 組み 合わ せる こ 
と で 、Mini-ITX で も ATX に 勝 
る と も 劣ら な い PC を 作れ る 。 
も は や Mini-ITX だ か ら と 言っ 
て 「 ガ マン 」 する 必要 は な い 。 


(CPU クー ラー 高 さ 17.5cm ま で 対応 | 高 さ 16 ~ 18cm ま 拓 ユ ニッ ト は 選択 肢 の 少な い 
ビデ オカ ー ド 長 さ 30cm ま で 対応 | 長 さ 30 ~ 40cm ま で 対応 電 薄 世に は 選択 財 の の 学 
SFX 対 応 モ デル だ 。 ま た 物理 的 

M.2 対 応 SSD 対応 対応 ー. “ " 邊 
12cm 角 X2 (前 面 ) |14cm 角 X1 (前 面 に 拡張 カー ド は 1 枚 し か 使え な い 

措 電 ケー ス フ ァ ン |136 員 x1 0 全 馬上 126 員 1 0 衝 な ど 、 サ イズ や 規格 に 付 随 する 

利用 で きる スト レー ジ | チイ ンチ 3 35/2.5 イ ンチ x5~8 制限 は ある 

水 き ラ ジェ エータ 24cm ク ラス まで 対応 |24 ~ 28cm ク ラス まで 対応 


ポイ ント 


smart ES05 は 、 底 部 に 電源 ユニ ッ ト を 装 
備 し 、 上 部 に マザー ボー ド な どの メイ ン パ ー 
ツ を 組み 込む 構造 だ 。ATX 対 応 PC ケ ー ス と 
よく 似 た レイ アウ ト で あり 、 マ ザー ボー ド ベ 
ー ス の 裏側 に は 、ATX 対 応 PC ケ ー ス で は お 
な じみ と な っ た 裏面 配線 用 の スペ ー ス も 用 意 
する 。 余 っ た ケー ブル を ここ で きち ん と 整理 
する こと で 、 表 面 に ほとん ど ケ ー ブ ル を 見 せ 
な い 美 し い 配 線 が 可能 だ 。 

た だ し 組み 込め る の は 、 ケ ー ブ ル が 短め の 
製品 が 多い SFX 対 応 電源 ユニ ッ ト な の で 、 裏 
面 配線 を 行なう 場合 に は ケー ブル の 自由 度 が 
や や 小さ い 。 今回 は メイ ン 電 源 ケ ー ブ ル を 表 
面 か ら 通 す 必 要 が あっ た 。 
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と Mini-ITX な が ら 褒 面 配線 に 対応 


smart ES05 は Mini-ITX ケ ー ス と し て は めずらし く ケ 
ー ブ ル の 理 面 配線 が 可能 だ 。 ケ ー ブ ル タイ を 使っ て ケ 詳 
ー ブ ル を まとめ る た め の フ ッ ク も 装備 し て いる 


SF450 と GA-Z27O0N-WIFI の メイ ン 電 源 コ ネ ク タ 
の 位置 が や や 離れ て いる た め 、 メ イン 電源 ケー ブ 


今回 の 作例 で は 合計 4 基 の ファ ン を 接続 する 必要 が 
ある の で 、 ア イネ ックス 「PWM フ ァ ン 用 二股 電 
源 ケ ー ブ ル CA-095」( 実 売価 格 : 500 円 前 後 ) を 
2 個 追 加 し て 対応 し た 


ル は ギリ ギリ の 長 さ だ っ た 。 余裕 を 持っ て 接続 し 
た いな ら 、 延 長 ケ ー ブ ル が 欲し い 


ポイ ント 


3 


は 、 薄 型 の ヒー トシ ンク を 、12cm 径 ファ ン 
で 冷却 する スタ ンダ ー ド な 構造 の CPU ク ー 
ラー だ 。 し か し 前 面 に 装備 する 2 基 の 12cm 
角 フ ァ ン に より 、 新 鮮 な 外気 が 取り 込ま れる 
お か げ で 、PC ゲ ー ム の プレ イ を 想定 し た 3D 
Mark 時 や 、OCCT を 実行 する 高 負 荷 時 で 
も 、CPU 温 度 は 50 で 以下 だ っ た 。 

OC は Vcore を 1.25V に 設定 する こと で 、Ni 
C L31 で も 全 コ ア 4.8GHz 動 作 を 確認 。 こ の 
クロ ッ ク で も 高 負 荷 時 の CPU 温 度 は 61 で と 
か な り 低 い 。GPU 温 度 も 、 負 荷 が 高い 状況 
で も 70 で 前後 で あり 、 長 時 間 PC ゲ ー ム を プ 
レイ し て も 問題 は な さそ うだ 。 動作 音 は 、 ア 
イド ル 時 に 前 面 フ ァ ン の 音 が 聞こ えて くる 
が 、 ち ょ っ と 離れ れ ば 気 に な ら な い 。 

「CINEBENCH R15」 で 、 全 コア 4.4GHz、 
4.6GHz、4.8GHz ま で OC し た と き の ス コア を 
比較 し て みる と 、4.8GHz に OC する こと で 、 
定格 時 に 比べ て 約 18% 性 能 が 向上 し た 。 


ファ ン の 回 転 数 の 調整 幅 を 検出 し た り 、 各 部 の 温 
度 に 応じ て 回 転 数 を 自動 で 調整 し た り で きる ファ 
ンコ ント ロー ラ 「Smart Fan 5」。 今回 は 「Standar 
dl 設定 を 利用 し た 


合計 3 基 の ファ ン で し っ か り 冷 却 、 


し 4 
今回 利用 し た Thermaltake の 「NiC L31」 


Mini-STX は 、 デ スク トッ プ 向 け の CPU 
を 利用 可能 な が ら Mini-ITX よ りさ ら に 小 
さい ブ プラット フォ ー ム で 、 マ ザー の サイ 
ズ は 140X147mm。 写真 は GIGA-BYTE 
の 「GA-H110MSTX-HD3 (rev.1.0)」 


TF A 


今回 は UEFI か ら OC に チャ レン ジ し た 。 
残念 な が ら 全 コア まとめ て OC する 場合 に 
は 5GHz の 大 台 に は 到達 で き な か っ た 
が 、VCore を 1.25V に 設定 する こと 
で 、 全 コア 4.8GHz ま で OC で き 、 各 種 
ベン チマ ー ク テス ト も 完走 で きた 。 


各部 の 温度 


画 ア イド ル 時 画 動 画 再生 時 置 3DMark 時 画 高 負 荷 時 画 高 負荷 時 


(4.8GHz( に OC) 


4.8GHz で も 安定 感 アリ 


\ 


7 
28 


CPU 


GPU 


-— Better 


動作 音 


アイ ドル 時 


動画 再生 時 


3DMark 時 


高 負荷 時 


高 負 荷 時 (4.8GHz に 0C) 


~— Better 


CINEBENCH R15 


mCPU 


Core i5-7600K (定格 ) 


Core i5-7600K ( 全 コ ア 4.4GHz) 


Core i5-7600K ( 全 コ ア 4.6GHz) 


Core i5-7600K ( 全 コ ア 4.8GHz) 


Fast 
TX より さら に 小さ い PC ケー ス の 
STX マ ザー サイ ズ も 小さ い 


SilverStone の Mini-STX 対 
応 PC ケ ー ス 「Vital SST-VT 
01]。 ATX 対 応 電源 ユニ ッ ト 
と ほぼ 同じ サイ ズ と いう 超 小 
型 PC ケ ー ス だ 


【 検 証 吾 規 】 暗 中 音 : 32.4dB、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 動 画 再生 時 : 解像度 が 1.920x1.080 で bit レ ー ト が 12~16Mbps の 動画 ファ イ 


ル を 1 時 間 再生 し た と き の 値 、3DMark 時 : 3DMark の Fire Strike を 10 分 間 ル ー プ し た と き の 最 大 値 、 高 負荷 時 : OCCT 4.4.2 POWER SUPPLY 
テス ト を 10 分 間 動作 させ た と き の 最 大 値 、 名 部 の 温度 : 使用 し た ソフ ト は HWMonitor 1.30 で 、CPU は CPU Temperatures の Package、GPU は 


GPU の Temperatures の 値 、 動 作 音 測定 算 難 : ケー ス 正 面 か ら 約 20cm、 ケ ー ス ファ ン は 『「Smart Fan 5」 に 接続 し て 「Standard」 に 設定 、 そ の ほ 


か は p.52 と 同じ 


CPU ク ー ラ ー か ら サ イズ 
が 分 か る 

SST-VTO1 に GA-H110MSTX- 
HD3 を 組み 込ん だ 写真 。 CPU 
クー ラー や M.2 対 応 SSD の サ 
イズ 感 か ら 、 そ の 小さ さ が 伝 
わっ て くる だ ろう 
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この 構成 の 特 長 


(3 494.4 リ ッ ト ル の 超 小型 ボディ 
(9 クラ ァ アッ ドコ ア +NVMe SSD の 快適 性 能 


(0 進 の Thunderbolt 3 で 広がる 拡張 性 


TEXT : 鈴木 雅 幅 


ここ で の テー マ は 「 小 ささ と 高 性 能 の スマ 


ー ト な 両立 」 だ 。 小さ さと 構成 の 自由 度 を 両 CPU Intel Core i7-7700 (3.6GHz) 38.000 円 前 後 
立 で きる Mini-ITX フ ォ ー ム ファ クタ ー を 利用 マザー ボー ド ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac (Intel Z270) 29,000 円 前 後 
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2666C16R (PC4-21300 DDR4 a 

し 、 さ ら に 拡張 カー ド の 利用 を 考え な いこ と モリ DRAM 868 14.000 幅 前後 
で 省 ス ペー ス 性 を 一 層 高 め て いる 。 そ の 上 グラ フィ ックス 機能 |Intel HD Graphics 630 (Core i7-7700 内 蔵 ) 避 

a a 。 ssD Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7X1 [M.2 (PCI Express 3.0 x4) 、TLC、512GB] | 24.000 円 前 後 
で 、 新 世代 感 も 強く 意識 。 最 新 技術 を 活か す PC ケー ス In Win Chopin (Mini-ITX、150W 電 源内 蔵 ) 13.000 円 前 後 
こと で 「 今 の 技術 な ら こ ん な に 小さ く て 高 性 [cpu クー ラー RAUINTEK ZELOS (トッ プ フ ロ ー、9cm 角 ) 3.000 円 前 後 


能 な PC が 作れ る 」 と いう こと を 実感 で きる 
構成 を 考え た 。 高 性 能 、 高 機能 と 言っ て も む 
りや り 感 が あっ て は 新 世 代 感 は 薄れ る た め 、 
入手 性 が 限定 され る 特殊 な パー ツ な ど は 使わ 
ず 、 あ くま で も 現在 の 自作 を 象徴 する パー ツ 
の 特徴 を スト レー ト に 活か し た スマ ー ト な 構 
成 を 意識 し て いる 。 

こう し た 経 線 で 選ん だ の が 、In Win の 小型 
ケー ス 「Chopin」 と Core i7-7700。 マ ザー 


基本 ベン チマ ー ク スコ ア 
PCMark 8 v2. 
Home Accelerated : 


, 030 


CrystalDi k5.2.1 (1GiB、5 回 ) 


の は 、Th It 3 の 搭 ; Sequential Read Sequential Write アイ ドル 時 : 高 負 荷 時 : 
選択 ( underbolt 3 の 搭載 が 決め 手 . 4 NN i A 

USB 3.1 Type-C の 上 位 互 換 で マル チ に 使え 1,823MB/s 562.9MB/s AU 

る 高速 イン ター フェ ー ス の Thunderbolt 3 が |Random Read 4KiB (Q1T1) : [Random Write 4KiB (Q1T1) : J 宮代 本 時 < 

あれ ば 、 今後 登場 し て くる Thunderbolt 3/U 30.88MB/s 175.1MB/s 潤 


SB Type-C 対 応 の さま ざま な 周辺 機器 に 対 


応 で き 、 和 将来 的 に も 可能 性 が 広がる 。 高 負荷 時 : 71.2W 


アイ ドル 時 : 14.0W 


【 検 証 環境 】 室 温 : 19C、 そ の ほか は p.20 と 同じ 
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[ペー a \ 


ル の 張り 出し 部 分 に な ん と か 収まる 


lu 


Fatallty Z270 Gaming-ITX/ac 


パフ ォ ー マ ンス 志向 の Mini-ITX マ ザー。 ク アッ ド 
コア を 高 負 荷 で 安心 し て 使え る 高 品質 な 電源 部 や 
M.2 ス ロッ ト も 搭載 し 、 さ ら に 背面 に は 先進 の Thu “ 
nderbolt 3 ポート を 備え る 。 小さ さと パフ ォ ー マ 


ンス 、 拡 張 性 を 両立 で きる 


[問い 合わ せ 先 】Intel : 0120-868686 (イン テル ) 


asrock.com/、Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) 
http://www.inwin-style.com/jp/、RAIJINTEK : info@itc-web.jp (アイ ティ ー シ ー) 


info@aiuto-jp.co.jp (アユ ー ト ) 
raijintek.com/jp/ 


この PC ケー ス が 対応 する CPU ク ターラー は 公称 で 
高 さ 43mm ま で と され て お り 、 使 える の は か な り 
ロー ハイ ト の モデ ル に 限ら れる 。 高 さ 44mm の ZE 
ROS は フレ ー ム か ら は み 出 す も の の 、 サ イド パネ 


サイ ド パ ネ ル は ほぼ 
全面 メッ シュ 仕様 
で 、 こ の メッ シュ 部 
分 が 少し 張り 出し た 
形状 に な っ て いる 。 
メッ シュ 仕様 の た め 
CPU ク ニラ と の 
距 離 が ギリ ギリ で も 
エア フロ ー 的 に は 問 
題 な い 


天 板 も 中 央 部 が メッ シュ 仕様 だ 。 PC ケー ス に は ケ 
ー ス ファ ン が な く 、 フ ァ ン は CPU ク ー ラ ー の み だ 
が 、 温 め ら れ た 空気 は 上 昇 し て いく の で エア フロ 
一 的 に は スム ー ズ だ ろう 


Mini-ITX ケ ー ス が 大 型 傾 向 に ある 中 で 
貴重 な 超 小型 ケー ス 。 内 部 は Mini-ITX 
マザー が ギリ ギリ 入る サイ ズ で 、 搭 載 で 
きる CPU ク ー ラ ー も 限ら れ て いる が 、 
サイ ド や トッ プ カ バ ー を メッ シュ 加工 
し 、 放 熱 を フォ ロー し て いる 


Chopin 


高 さ 44mm の 背 の 低い CPU ク ー o 
レッ ド フ レー ム と ホワ イト ブレ ー ド の フ 
ァ ン は マ ザ ー ド と 調和 し 、 ケ ー ス の 
メッ シュ 越し に も 存在 感 が ある 。 ダ イレ 
クト タッ チ 式 ヒー トパイプ を 採用 し て お 
り 、 冷 却 能力 も 高い 


ZEROS 


PCIExpress 3.0 x4/NVMe 対 応 の M.2 
SSD と し て 人 気 の 高い Intel SSD 600p 
を マザー ボー ド の 裏 に ある M.2 ス ロッ ト 
に ケー ブル レス で 搭載 。 ゴ チャ つき や す 
い 超 小型 ケー ス で も 比較 的 内 部 を すっ き 
りさ せる こと が で き て いる 


SSD 600 
SSDPEKKW512G7X1 


http://www.inteLco.jp/、ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) 


http://www. 
http://www.corsair.com/、 In Win Development 
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ボ ポイ ント 


この 構成 の 最大 の ポイ ント は 、 や は り 何と 
言っ て も PC ケー ス の Chopin だ 。Mini-ITX フ 
ォ ー ム ファ クタ ー を 採用 し た ボディ の サイ ズ 
は 84X217Xx244mm、 さ ら に 拡張 カー ド の 
使用 を あき ら め る こと で 容積 約 4.4 リ ッ ト ル 
と 超 小 型 を 実現 。Mini-ITX マ ザー と 標準 搭載 
の 150W 電 源 が ギリ ギリ 入る サイ ズ ま で 切り 
詰め て いる 。 

この 小さ さ に 加え て 、 デ ザイ ン も 魅力 だ 。 
トッ プ か ら ボ トム まで つなが る フロ ント カバ 
ー に 肉 厚 の アル ミニ ウム を 利用 し 、 ヘ アラ イ 
ン 加 工 で 仕上 げ て いる 。Mini-ITX ケ ー ス で も 
こう し た ブッ ク 型 の 超 小 型 モ デル は 、 デ ザイ 
ン に 頓 着 し て いな い 製 品 が 多い 傾向 が ある だ 
け に 、 実 に 責 重 な 存在 で ある 。 


ポイ ント 


Kaby Lake は 14nm+ プ ロ セ スル ー ル の 採用 
に より 、 こ れ ま で 以上 に 電力 効率 が 高く 、 放 
熱 の ハー ドル も 低い 。 そ こ で 、CPU は クア 
ッ ド コア の Core i7-7700 を チョ イス 。 小型 ボ 
ディ で も 5 年 前 の ハイ エン ド PC を ぶっ ちぎ る 
パフ ォ ー マ ンス を 持つ 。 消 費 電 力も アイ ドル 
時 で 23W、 高 負荷 時 で は 33.5W も 低く 、 見 た 
目 の 小さ さと 合わ せ て 、 数 年 間 の 大 き な 進 歩 
を 実感 で きる 。 さ ら に は 、PCI Express 3.0 
x4 接 続 の NVMe 高 速 SSD、USB 3.1 (Thunde 
rbolt 3 姜 用 ) ボー ト を 装備 する の も ポイ ン 


: 約 4.4 リ ッ ト ル の コン パク ト ボ ディ 


モ 
mKaby Lake 旨 の 


コン バク ト か つ デ ザイ ン が よい 点 が 魅力 。 フ ロ 
ント カバ ー は 内 厚 の アル ミ で 、 質 感 も 上 々 だ 。 


ATX ケ ー ス と し て は 
比較 的 コン パク ト な 
[DefineC Windo 
Ww] で も 容積 で は Ch 


サイ ズ 感 の 目安 と し 
て 、 飲 料 の ペッ ト ボ 
トル (515ml) と 並 
べ て みた 。 サ イズ は 


opin の 8 倍 以上 ある 。 84xX217x244mm, 
Chopin の 圧倒 的 な i 容積 約 44 リ ッ ト ル 
小さ さ が 際 立つ だ 


ケー ス に は 80PLUS Bronze 認 証取 得 
の 電源 ユニ ッ ト 「IP-AD150A7-2] が 
内 蔵 さ れ て いる 。 出力 は 150W (+12V 
系 120W) だ 


p Core i7、32Gbps M.2、USB 3.1 で 小さ く て も 快適 


中 己 KabY Lakee の * 


ト 。 拡 張 性 が 限ら れる 小型 PC だ け に 、 外 付 
け 周 辺 機器 と の イン ター フェ ー ス は 重要 だ 

、USB 3.1 接 続 の 外 付 け SSD な ら 内 蔵 SS 
D と 筑 色 な い 速 度 感 で 使え て 、 内 蔵 SSD か ら 
外 付け SSD ヘ へ データ を 移す 作業 も スト レス 
が な い 。 フ ァイル コピ ー の 実測 で も 旧 世 代 機 
の Serial ATA 6Gbps の SSD と USB 3.0 に 比 
べ て 、2/3 程 度 の 時 間 で すん で いる 。 


Kaby Lake 世 代 の Core i7 に は TDP 
35W の 7700T も ある が 、 こ こ で は 性 能 
tr し TDP 65W の 7700 を チョ イス 。 


e» 


スト レー ジ は 、PCI Express 3.0 x4 
接続 の NVMe SSD [Intel SSD 600 
p」 を 選択 。 マ ザー ボー ド の M.2 ス ロッ 
ト に 直結 する た め 、 電 源 や デー タケ ー ブ 
ル が 不要 な 点 も メリ ッ ト 。 


単位 cb シス テ 消費 電 位 :W テ 920. 時間 mv: 和 や 
CINEBENCH R15 シス テム 全体 の 消費 電力 単 ファ イル 20.3cB) の コピ ー 時 間 人 u: 和 を 
下 CPU _ 還 CPU( シ ング ルコ ア ) 下 ア イド ル 時 。 画 高 負荷 時 (CINEBENCH 実 行 中 の 最大 値 ) 下 外 付け SSD 内 哉 SSD 。 還 内 評 SSD ご 外 付け SSD 
hrc [= = 
本 機 本 機 14.0 56.1 
(Core i7-7700 指 載 ) (Core i7-7700 搭 載 ) 73 、 SR 583 
en 690K 
Core i7-2600K corei7-2600k 。 証 王 還 3zo る D: 67 0 
シス テム 135 シス テム 1208 90 湯 9 
0 3.0) 
Fast~ 0 200 40 600 800 1000 Better 0 50 100 150 Fast 0 20 4 60 80 100 


[検証 吾 塊 】 外 付け SSD : Western Digital SanDisk Extreme900 (USB 3.1、480GB) 、OS : Windows 10 Pro 64bit 版 、【Core i7-2600K シ ステ ム ] CPU : Intel Core i7-2600K (3.4GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK MAXIM 
US IV GENE-Z (Intel Z68) 、 メ モリ : Corsair Vengeance LP CML16GX3M4X1600C8 (PC3-12800 DDR3 SDRAM 4GBx4 ※PC3-10600 DDR3 SDRAM と し て 2 枚 の み 利 用 ) 、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel HD Graphics 
3000 (Core i7-2600K 内 華 ) 、 SSD : Samsung 850 EVO MZ-75E250 (Serial ATA 3.0、TLC、250GB) 、 電 源 : Corsair CX600M (600W、80PLUS Bronze) 、CPU ク ー ラ ー : Cooler Master Hyper TX3 EVO 


ポイ ント 


Thunderbolt 3 と 言う と ビデ オカ ー ド の 外 
付け と いっ た 方 向 に 注目 が 集まり が ち だ が 、 
自作 PC な ら 初 めか ら ビ デオ カー ド を 内 蔵 し 
た ほう が スマ ー ト だ 。 こ こ で は それ より も U 
SB 3.1 Type-C、 DP over USB-C (Type-C 
で DisplayPort 信 号 を 流す 仕様 ) の 上 位 互 換 
で ある 多用 途 さ に 注目 し た い 。 

この 仕様 を 活か せる 周辺 機器 の 代表 が AS 
USTeK の モバ イル 液晶 ディ スプ レイ の 「MB 
169C+]。Type-C じ ケー ブル 1 本 で 動作 電源 の 
確保 と 画面 出力 が 可能 。 画 面 出 力 は USB 変 
換 を 介さ な い ネ イ テ ィ ブ の DisplayPort の た 
め 応 答 速 度 が 高速 で 、 さ ら に Type-C は 通常 
の USB 3.1/3.0 よ り 大 きい 15W 給 電 が 可能 な 
こと か ら 煙 度 も 220cd/m? と 高く 、 こ れ ま で 
の USB 接 続 の 液晶 ディ スプ レイ と は 使用 感 
が 段違い 。 

超 小 型 ボ ディ の 本 機 の Thunderbolt 3 ボー 
ト に これ を 接続 。 さ ら に マザー ボー ド の 無線 
LAN/Bluetooth を 活用 し て イン ター ネッ ト 接 
続 と キー ボー ド 接 続 も 無線 化す れ ば 、 先 進 感 
あふ れる 省 ケ ー ブ ル 運用 が で きる 。 こ の 構成 
で は UEFI セ ッ ト ア ッ プ 画面 が 液晶 ディ スプ 
レイ に 表示 で き な い た め 、 現 時 点 で は 完全 に 
この 構成 の み で 運用 する こと は 難し い の だ 
が 、Thunderbolt 3 が あれ ば 、 こ れ か ら 登 場 
し て くる Type-C 対 応 周 辺 機器 に よっ て 使い 
方 の 幅 が さら に 広がっ て いく は ず だ 。 


作例 で は スマ ー ト さ を 優 先 し て TDP 65W 
の Core i7-7700 を チョ イス し て いる が 、 よ 


則 液晶 ディ スプ レイ は 
Type-C か ら の 給電 
で 動作 する 
ルセット で の 運用 に 
必要 な ケー ブル は P 
C の 電源 ケー ブル と 
ype-C ケ ー ブ ル の 
み 


四 ネイ ティ ブ Thunder 
bolt3 信 号 の ほか 、 
USB 3.1, DisplayP 
ort (DP over USB- 
C) も 流せ る 用 途 の 
多 さ が 魅力 。 広く 活 


用 で きる 


7700K の 定格 動作 の スコ ア が 出 て いる が 、 
CPU 温 度 は 84C ま で 上 昇 。 この まま で は 室 


se 胃 Thunderbolt 3†Wi-Fi で クー ル な 省 ケ ー ブ ル シス テム に 


DPoverUSB-C 対 応 
USB3.1 ポ ボー ト を 兼ね 
る Thunderbolt 3 ポー 
ト に モバ イル 液晶 ディ 
スプ レイ を 接続 。 イ ン 
ター ネッ ト に 無線 LA 
N、 キ ド は Bluet 
ooth で 接続 すれ ば 、 先 
進 の 省 ケ ー ブ ル 運用 が 
可能 だ 


Type-C ケー ブル 1 本 で 画面 出力 と 電源 供給 が 行 な 
える ASUSTeK の モバ イル 液晶 ディ スプ レイ [MB 
169C+]。15.6 型 で フル HD 表示 に 対応 し 、 応 答 速 
度 5ms (中 間 色 域 )、 煙 度 220cd/me? と これ まで の 
モバ イル 液晶 ディ スプ レイ と は 一 線 を 画す スペ ッ 
ク を 実現 。 実 売価 格 は 3 万 2,000 円 前 後 


マザー ボー ド は 捕 

で IEEE802.11ac 対 
応 無 線 LAN、Blueto 
oth v4.0 機 能 を 装備 。 
両面 テー プ で 貼り 付 
け て いる アン テ ナ の 
角度 は ちょ っ と し た 
| 遊び 心 だ 


Kaby Lake の 
最上 位 7700K 

上 位 の 7700K は 、7700 に 比 
ペ て 定格 で 600MHz、Turbo 


り 高 性 能 な Core i7-7700K (TDP 95W) 温 が 高く な る 季節 は を つ そ うだ 。 フ ァ ン の 設 Booat 時 最大 で 300MHz ク ロ 
な ら ど うな る か も 気 に な る と ころ だ 。 実際 に 。 定 見 直し な ど 対 処 の 余地 は まだ まだ ある の で ーッ ク が 高く <、TDP も 95W と 高 終 
装着 し て CINEBENCH R15 を 実行 し て 試し 。 不可 能 で は な い だ ろ う が 、 や は り 7700 が べ い だ っ か り し た 放熱 対 

て みた と ころ 、 性 能 的 に は し っ か り Core i7- スト だ ろう 。 策 が 必要 だ 

CINEBENCH R15 湯 :% CPU 温度 単位 :C 動作 音 単位 dB 
還 CPU 時 CPU( シ ジン グル コア ) 牛 ア イ ドル 時 、 計 高 仙 答 時 (CINEBENCH 実 行 中 の 最大 慎 ) 軒 ア イド ル 時 和 吉 仙 答 時 (CINEBENCH 実 行 中 の 最大 値 ) 
ek Ee i700 ーー 
Gore 7 EE 2 還 a 
Fast— 0 200 400 600 800 1,000 ~~Better 0 20 40 60 80 100 ~~Better 0 10 20 S30 A400 


【 問 い 合わせ 先 】 ASUSTeK Computer : 0800-123-2787 (ASUS コー ル セ ン ター) / http://www.asus.com/jp/ 
[検証 環境 室温: 19 で 、 暗 早 音 : 31.2dB、 動 作 音 測定 距離 : ケー ス 正 面 中 央 部 か ら 10cm、 騒 音 計 : FUSO SD-2200 50 
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n RGB 対 応 の LED で 
自由 な イル ミネ ーション 


【) Windows 上 か ら Pe Ne 
さま ざま な 制御 が 可能 Ne 


n 入力 機器 で も 
イル ミネ ーション を 楽し め る 


TEXT : 竹内 亮介 


この 作例 の 用 途 & 
楽し み 方 


最近 は LED を 組み 込ん だ パー ツ が 急速 に 増 


えて いる 。 一昔 前 に も こう し た 「 イ ルミ ネー Intel Core i5-7500 (3.4GHz) 27,000 円 前 後 


ショ ン パ ー ツ 」 が 流行 し た が 、 当 時 は 青 や マザー ボー ド |ASUSTeK PRIME Z270-A (Intel Z270) 25,000 円 前 後 
7 た に が 、 

a 2 eS メモ リ G.Skill TRIDENT Z RGB F4-2400C15D-16GTZR (PC4-19200 DDR4 SDRAM 8GB x2) | 22,000 円 前 後 

赤 、 白 な ど 単 名 で ある こと が 多く 、 気 分 に 合 ビデ オカ ー ド | ASUSTeK ROG STRIX-GTX1060-06G-GAMING (NVIDIA GeForce GTX 1060) 45,000 円 前 後 | 


わせ て 色 み を 変え る こと は で き な か っ た 。 Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7ZX1 [M.2 (PCI Express 3.0 x16) 、TLC、512GB] | 24.000 円 前 後 


Corsair Crystal 460X RGB ATX Mid-Tower Case (ATX) 24.000 円 前 後 | 


し か し 最近 は RGB 対 応 の LED が 組み 込ま 
a Enermax Revolution-X't Il ERX550AWT (550W、ATX、80PLUS Gold) 13,000 円 前 後 
| ー ン が 3 
れ で お り 。 さま さま な 色 や 発 名 パ バターン が サイ ズ 無限 5 (12cm 角 、 サ イド フロ ー) 7.000 円 前 後 | 


し め る 。 こ こ で は そう し た RGB 対 応 LED を | ケー ス フ ァ ン |Corsair SP120 RGB (12cm 角 ) 2.500 円 前 後 
搭載 する パー ツ を 組み 合わ せ 、 ハ デ な イル ミ 
ネー ショ ン PC を 作っ て みよ う 。 気 分 が 落ち 
込ん だ と き は 、 全 体 を 緑 に し て 穏やか な 雰 囲 
気 を 演出 する と よい 。 ま た 、 絶 対 に 勝た ね ば 
な ら な い 対 戦 ゲ ー ム の プレ イ 中 に は 、 赤 で 心 


Vu モミ 


基本 ベン チマ ー ク スコ ア 


3DM: 


PCMark 8 v2.7.613 


を 秦 い 立た せよ う 。 Home Accelerated : Sky Diver : Fire Strike : 

も うー つの 進化 ポイ ント は 、 各 イル ミネ ー y, 959 Pl,82y 10,803 
ショ ン パ ー ツ が 搭載 する LED の 光り 方 を 、W CrystalDiskMark 5.2.1 (1GiB、 5 回 ) | CPU 温 度 
indows 上 の ユー ティ リティ な ど で 一 括 し て SequentialRead Sequential Wrte 
制御 で きる よう に な っ た こと 。 一 つ ー つ の パ 1,765MB/s 561,6MB/s 電導 
ー ツ に 対し て いち いち 設定 する 必要 が な い の |Random 4KiB Read (Q1T1) : [Random 4KiB Write(Q1T1) : アイ ドル 時 : 高 負荷 時 : 
で 、 非 常に 簡単 に 色 や 発光 パタ ー ン な ど を 変 37.69MB/s 161.3MB/s 


更 で きる 。 こ こ で は 、 そ うし た 設定 ユー ティ 


リティ の 使い 勝手 に つい て も 検証 する 。 アイ ドル 時 : 35.4W 


高 負荷 時 : 192.6W 


【 検 証 環 境 】 室 温 : 22.1、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts UP ? PRO、 そ の ほか は p.20 と 同じ 
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MIMI MINI ID 


CPU ク ー ラ ー の 高 さ 前 面 パネ ル は スモ ー ク 

嘩 は 15.45cm だ 。 PC ケ が か か っ た 強化 ガラ ス 
| ー ス は 17cm ま で の 製 で 、 内 部 が よく 見 え 
| CPU ク ー ラ ー に 対応 る 。 3 基 の 12cm 角 フ 
する の で 、 側 板 に 干 ァ ン に は いずれ も RG 
する こと は な か っ B LED が 組み 込ま れ 


PRIME Z270-A ROG STRIX-GTX 
Intel Z270 を 搭載 する スタ ンダ ー ド マザー ボー ド 。 1060-06G-GAMING 
マザー ボー ド や 対応 デバ イス の LED を まとめ て 制 

御 で きる 「Aura Sync」 を 利用 で きる 


Crystal 460X RGB 
ATX Mid-Tower Case 


Core i5-7500 


【 問 い 合わ せ 先 】Intel : 0120-868686 (イン テル ) / http://www.intel.co.jp/、ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) 


て いる 


http://www.asus.com/jp/、G.Skill International : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) / http://www.gskill.com/、 Corsair Componen 
ts : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http://www.corsair.com/、Enermax Technology : 03-5812-5820 (リン クス イン ター 


ナシ ョ ナル ) / http://www.enermaxjapan.com/、 サ イズ : support@scythe.co.jp http://www.scythe.co.jp/ 


天 板 手前 に は 、 フ ァ 
ン の LED の 色 ゃ 発光 
パ 


源 ボ タン 、 USB 3.0 
ドー ト な ど を 装備 


コア クロ ッ ク を 若干 オー バー ク 


ロッ ク し た GeForce GTX 1060 
を 搭載 する ビデ オカ ー ド 。 搭載 
する RGBLED は 、 マ ザー ボー 
ド の Aura Sync で 制御 で きる 


前 面 パ ネル や 左側 板 に 強化 ガラ 
ス を 採用 し た ATX 対 応 PC ケ ー 
ス 。 前面 に 3 基 の LED 搭 載 フ ァ 
ン を 搭載 し て お り 、 天 板 手 前 の 
ボタ ン で 色 な ど を 変更 で きる 


4 コア ノ 4 スレ ッ ド 実行 に 対応 す 
る Corei5 の スタ ンダ ー ド モデ 
ル 。 定格 動作 クロ ッ ク は 3.4 
GHz、Turbo Boost 時 は 3.8GHz 
まで アッ プ す る 
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Vi ペー モミ 


ポイ ント 


詳 Aura Sync で メイ ン パ ー ツ の イル ミネ ーション を 制御 


Aura Sync は 、 各 パー ツ が 搭載 する LED の 
色 や 、 ど の よう に 発光 する か を まとめ て 制御 
で きる ユー ティ リティ だ 。ASUSTeK の 独自 
ユー ティ リティ で は ある が 、 今 回 の 構成 で 取 
り 上 げ て いる G.Skill の メモ リ TTRIDENT Z 
RGB]」 の よう に 、 他 社 製 品 で も 対応 する も 
の が ある 。 だ が すべ て の ASUSTeK 製 ・ 
他社 製 パ ー ツ で 利用 で きる 機能 で は な い の 
で 、Web サ イト で 対応 状況 を 確認 し よう 。 

ちな み に 、 マ ザー ボー ド 用 の Aura Sync を 
イン スト ー ル し た だ け で は 、 す べ て の Aura 
Sync 対 応 パ ー ツ の LED を 制御 で き な か っ 
た 。 ビ デオ カー ド の LED を 制御 する に は 、 ビ 
デオ カー ド 用 の Aura Sync を イン スト ー ル す 
る 必要 が ある 。 制 御用 ユー ティ リティ が まだ 
リリ ー ス され て いな い メ モリ は 、 マ ザー ボー 
ド の Aura Sync か ら は 制御 の 対象 に は な ら な 
か っ た 。 マ ザー ボー ド の Aura Sync は 、 各 パ 
ー ツ の LED 管 理 ユ ー テ ィ リ ティ に 、 ま と め て 
制御 命令 を 出す 役割 を に な うと 考え る と よい 
だ ろう 。 

PRIME Z270-A で は 、 サ ウン ド チ ッ プ や し L 
AN チ ッ プ まわ り に LED が 組み 込ま れ て お 
り 、 こ れ ら の 部 位 ご と に 色 な ど を 細か く 設 . 
で きる 。 ま た 、 ビ デオ カー ド も 含め て 一 発 で 
制御 を 同期 する 機能 も あり 、 か な り 複 雑 な 色 
設定 が 可能 だ 。 た だ し 、 一 つ フー つの LED は 光 
量 が 小さ いた め 、 ま と め て 一 つの 色 に する ほ 
う が 美 し い イ ルミ ネー ショ ン を 楽し め る 。 


TZRGB 
TRIDERN TS6.16GTZR 


実 売価 格 : 22,000 円 前 後 


LED 内 蔵 メ モリ 
ヒー トシ ンク 部 分 に 
RGB 対 応 の LED が 組 
み 込 まれ た Aura Syn 
c 対 応 の メモ リ 
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直 せ る | 


マザー ボー ド と ビデ オカ ー ド に 組 
み 込 まれ て いる LED は 、 マ ザー ボ NN 
ー ド の ユー ティ リティ 「Aura NAN 
Sync」 で 制御 で きる 。 部屋 を 暗 
くす る と 、 ピ デオ カー ド 下 の 空間 
が 鮮やか な LED の 光 で 彩 ら れる 。 WN | 


NAAN 


Ne 
NAA, 
NNNAANNN 
NA 


PRIME Z270-A で 利用 で きる ユー ティ リ テ 
ィ [Aura Sync] 


頑 せ る た め に 【 


PRIME Z270-A で は 、 「RGB_ 
HEADER」 と いう ピン ヘッ ダ を 
搭載 する 。 こ こ に 4 ビン タイ ブ プ の 
RGB 対 応 L し ED テー ブ を 接続 し て 
光り 方 を 制御 で きる 。 


J Aura Sync 対 応 ア マウス や キー ボー ド も 発売 


検証 時 は 制御 ユー ティ リティ が 用 意 さ れ て い され る 予定 だ 。 写真 は Aura Sync で LED の 
な か っ た の で 、 紅 色 に 光 が ロ ー テ ーション す 光り 方 を 制御 で きる ASUSTeK の ゲー ミン グ 
る だ け だ っ た 。 そ れ で も 光り 方 は 美しい マウ ス 「ROG Spathal 


ポイ ント 


2 少 ケー ス フ ァ ン と CPU フ ァ ン は PC ケー ス か ら 制 御 す る 


Corsair の 「Crystal 460X RGB ATX Mid- enc 


Tower Case」 は 、 側 板 と 前 面 に 強化 ガラ ス 
を 組み 込み 、 内 部 を よく 見 える よう に し た P 
C ケ ー ス だ 。 前 面 に 、LED 搭 載 の 12cm 角 フ 
ァ ン 「SP120 RGB」 を 3 基 組 み 込 ん で お り 、 
天 板 に 装飾 する ボタ ン で 色 や 発光 パタ ー ン を 
変更 で きる 。 

また 、 マ ザー ボー ド ベ ー ス の 裏側 に は 、 標 
準 搭載 する 3 基 の ほか に 追加 し た SP120 RGB 
ファ ン を 接続 し 、 色 な ど を 変更 で きる よう に 
する コン トロ ー ル ユニ ッ ト を 装備 する (最大 
6 基 )。 そ こ で 今回 は 、SP120 RGB を 1 基 追 
加 し 、 サ イズ の CPU ク ー ラ ー 「 無 限 5」 の 12 
cm 角 フ ァ ン と 交換 し た 。 こ れ に より 、 フ ァ 
ン は すべ て 天 板 に 装備 する ボタ ン で 制御 で き 
る 。 

発光 色 は 、 イ エロ ー、 オ レン ジ 、 グ リー 
ン 、 パ ー ブ プル 、 ブ ルー、 ホ ワイ ト 、 レ ッ ド の 
7 色 か ら 選 べ る 。 発 光 パ ター ン は 、 常 時 点灯 


色 や 発光 パタ ー ン は 天 板 の 三 つ の ボタ ン で 
変更 で きる 。 左 が 色 、 中 央 が 色 の 変化 する 
時 間 、 右 が 発光 パタ ー ン 


7 
SP120 RGB に は 、 こ の よう に 2 本 の ケー ブル が あ 


る 。 片 方 は 、 普 通 の ケー ス フ ァ ン と 同様 に マザー 
ボー ド の ファ ンコ ネ ク タ に 接続 する 


ファ ン の 軸 に LED が 組み 
込ま れ た 12cm 角 ファ ン 、 
SP120 RGB。 LED の 制 
御用 ケー ブル を PC ケー 
ス の コン トロ ー ラ に 接続 
する こと で 、 ケ ー ス ファ 
ン と 同期 し て 色 な ど を 変 
更 で きる 。 今回 は CPU フ 
ァ ン を これ に 換装 


ファ ン の 軸 に 組み 込ま れ た LED に 
より 、 フ ァ ン の 羽根 が 美しく 光 
る 。 前 面 パ ネル の ファ ン が や や 暗 
め な の は 、 前 面 バ ネル の 強化 ガラ 
ス に スモ ー ク が 入っ て いる か ら 。 


や 点 減 な ど 4 パ ター ン を 用 意 し て いる 。 LED 
は 半 透 明 の 軸 カ バー に 組み 込ま れ て お り 、 同 
じ く 半 透 明 に な っ て いる 羽根 を 伝っ て 光 が ふ 
わっ と 広がる さま が な か な か 美しい 。 マ ザー 
ボー ド や ビデ オカ ー ド の LED に 比べ る と 、S 
P120 RGB の 光量 は 強め で 非常 に 目立つ 。 


Sp1 20 
R 
講 売 価 導 っ a 


も う 片 方 の ケー ブル は 、Crystal 460X RGB の マ 
ザー ボー ド ベ ー ス 裏 に 組み 込ま れ て いる LED の コ 
ント ロー ラ に 接続 する 


最近 は 、RGB 対 応 の アカ ラフ ル な LED を 内 
滅する ファ ン を 搭載 し た イル ミネ ーション 
PC 向け の PC ケー ス が 増え た 。 写真 は Cor 
sair の [Crystal 570X RGB ATX Mid-To 
wer Case] 


Crystal 570X RGB の 天 板 や 側板 は 強化 ガ 
ラス 製 で 、 内 部 に 組み 込ん だ イル ミネ ー シ 
ョ ン パ ー ツ が 映え る 
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ド 舞 裏 面 配 線 を 活用 し て ケー ブル を 隠し 、 目 立た な くす る 


イル ミネ ーション PC を 組み 立て る 上 で 
は 、 見 える 場所 に ケー ブル を 放置 し な いこ と 
が 重要 。 普 通 の PC ケー ス だ と 、 側 板 を 閉じ 
て し まえ ば 中 は 見 えな く な る の で 、 あ る 程度 
ケー ブル 整理 が いい か げん で も 気 に な ら な 
い 。 し か し Crystal 460X RGB の よう に 、 左 
側板 や 前 面 パネ ル が 強化 ガラ ス に な っ て いる 
PC ケー ス だ と 、 手 を 抜い た 部 分 が 外 か ら で 
も よく 見 える し 、LED の 光 で みっ と も な い 部 
分 が 強調 され て し まう 。 裏 面 配線 は 念入り に 
行ない た い 。 

ケー ブル 配線 を 最小 限 に する 工夫 も 重要 。 
PC ケー ス 内 部 を 吐 う ケー ブル が 少な けれ ば 
少な い ほ ど 、 ケ ー ブ ル 整理 に 時 間 を 取ら れる 
こと が な く な る か ら だ 。 そ の 意味 で は 一 般 的 
な 2.5 イ ンチ SSD や 3.5 イ ンチ SSD で は な く 、 
マザー ボー ド の M.2 ス ロッ ト に 挿す だ け で 利 
用 で き 、 ケ ー ブ ル 接続 や 整理 が 必要 な い M.2 
対応 SSD を 使い た い 。500GB~1TB の 大 容 
量 モ デル な ら 、1 枚 で も 十分 事足り る 。 

Crystal 460X RGB で は 、 マ ザー ボー ド 裏 
面 と 側板 と の 間 に 約 1.5cm の 配線 用 スペ ー ス 
が ある 。 最 近 の PC ケー ス の 中 で は や や 狭い 
が 、 電 源 ユ ニッ ト の ケー ブル は 薄く て 平 べ っ 
た い フ ラッ ト タ イ プ な の で 、 て いね い に 重 ね 
て まとめ る こと で うま く 整 理 で きた 。 ま た 電 
源 ユ ニッ ト を 組み 込む お PC ケー ス 下 部 は 、 目 
隠し カバ ー で 艇 われ て いる 。 裏 面 ス ペ マース だ 
け で は 整理 で き な い ケー ブル は 、 こ こ に 押し 
込ん で 隠し て し まう と よい だ ろう 。 


押し 込ん で し まお う 
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し っ か り と ケー ブル を 整理 する こ 
と で 、 強 化 ガ ラス 越し に 内 部 が 見 
える 左側 面 側 を 美しく 演出 で き 
る 。 今回 は ファ ン の LED 制 御 ケ ー 
ブル な ど 、 整 理 し な けれ ば な ら な 
い ケ ー ブ ル が 多い の で 、 マ ザー ボ 
ー ド 裏面 の 2.5 イ ンチ シャ ドー ペ 
イ は 外し て 、 裏 面 配線 を より 自由 
に 行なえ る よう に し た 。 


NVMe 対 応 の 高速 な SSD だ 。1 台 で すま せる つも 
りな ら 、 な る ペ べく 容量 の 大 き な も の に し た ほう が 
よい 。 今回 は 512GB モデ ル を 選ん だ 


ッ ト や 3.5/2.5 イ ンチ シャ ドー ベイ を 組み 込む 下部 の エリ ア に 、 目 隠し カバ ー が 組み 込ま れ て いる 。 
ー ド 裏 の スペ ー ス は ちょ っ と 狭い の で 、 余 っ た ケー ブル は 電源 ユニ ッ ト と シャ ドー ベイ の 隙間 に 


M.2 対 応 SSD は 、 マ ザー ボー ド の M.2 ス ロッ ト に 
挿し 込ん で 固定 する た 利用 で きる 。 電 源 ケ ー 
ブル や 、Serial ATA ケ ー ブ ル を 接続 する 必要 が な 
い 


目隠し カバ ー の 中 央 付近 に 穴 が ある 。 一 部 の ピン 
ヘッ ダケ ー ブ ル は 、 こ の 穴 を 通し て 表側 に 引き 出 
し 、 マ ザー ボー ド に 接続 し よう 
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庄 入力 機器 で も イル ミネ ーション を 楽し む 


に め に 1 
Corsair は 、 ゲ ー ミ ング マウ ス や キー ボー 


ド な ど に LED を 組み 込み 、 同 社 の 「Corsair 
Utility Engine] と いう ユー ティ リティ で ま 
と め て 制御 で きる よう に し て いる 。 今回 は キ 
ー ボ ー ド と マウ ス 、 マ ウス パッ ド を 組み 合わ 
せ て 制御 し て みた 。 い ずれ も LED は 非常 に 明 
る く 、 点 灯 パ ター ン の バリ エー ショ ン は 國 
だ 。 複 数 の 点灯 パタ ー ン を 作成 し 、 そ れ ら を 
重ね て 適用 する こと も 可能 と 、 カ スタ マイ ズ 
性 に 優れ て いる 。 


Corsair は 今回 取り 上 げた よう な ゲー ミン グマ ウス 
や キー ボー ド 向 け に 、「Corsair Utility Engine」 
と いう ユー ティ リティ を 用 意 し て いる 。 こ こ か ら 
各 デ バイ ス の LED を 細か く 変 更 で きる 
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今回 は Corsair の LED 搭 載 キ ー 
ボー ド 、 マ ウス 、 そ し て マウ スパ 
ッ ド を 組み 合わ せ 、 入 力 機 器 で も 
イル ミネ ーション を 楽し め る よう 
に し た 。 


te RGB 
M65 PCoome 


最大 解像度 12000dpi で 
繊細 な 動き に 追従 で きる 
ゲー ミン グマ ウス 。 高度 
な マク ロ 機 能 を サポ ー ト 


各 キ ー に 1,680 万 色 対応 の LED 
を 組み 込ん だ 「Cherry MX RG 
B」 を 採用 する キー ボー ド 。 打 
負 感 の 異な る 3 モデ ル を 用 意 


周囲 に LED が 組み 込ま れ た マ 
ウス パッ ド 。 マ ウス を 操作 し や 
すい よう 、 表 面 に は 低 摩擦 の 加 
工 が 施さ れ て いる 


舞 3 系 統制 御 の バ パラ ンス ・ デ ザイ ン を 調整 する 


今回 は マザー ボー ド と ビデ オカ ー ド 、 ケ ー 
ス フ ァ ン と CPU フ ァ ン 、 入 力 機 器 と いう 3 系 
統 で 制御 する 。 全 部 まとめ て 制御 で きる と 便 
利 だ が 、 ま だ そこ まで 完全 に コン トロ ー ル で 
きる 組み 合わ せ が な い の は 残念 だ 。 


ee Ee SR 


制御 の 方 向 性 と し て は 、 す べ て の 色 を 合わ 
せる か 、 あ えて 合わ せ ず に 色 み の 妙 を 楽し む 
と いう 二 つ が ある 。 ど ちら も な か な か 楽し い 
が 、 合 わせ ず に いろ いろ 試す こと で 区 き を 感 
じ る こと も ある の で 、 個 人 的 に は 後者 が オス 


[問い 合わ せ 先 】Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) http://www.corsair:com/ 


ス メ 。 光量 は ケー ス フ ァ ン と 入力 機器 が 非常 
に 強く 、 こ の 二 つ を どう する か で 全体 の 印象 
が 変わ っ て くる 。 フ ァ ン の 表示 色 を 白 に し 
て 、 そ こ に マザー ボー ド な ど 内 部 パー ツ の 色 
が 乗る よう に する と お も し ろか っ た 。 


左 が 各 制 御 系 統 で イル 
ミネ ーション を 色 合 わ 
せ し た パタ ー ン 、 右 は 
色 合 わ せ し な い パ ター 
ン だ 。 色 み の 組 み 合わ 
せ を いろ いろ 試し て 、 
自分 な り の 最高 の イル 
ミネ ーション を 作り 出 
そう 
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この 構成 の 特 長 


(9 安価 な パー ツ を 組 


(9 半 自 使 い 用 な ら 十 分 な パフ ォ ー マ ンス 


(や ヒデ オカ ー ド で ゲー ム も OK 


TEXT : 石川 ひさ よし 


この 作例 の 用 途 & 
楽し み 方 


Kaby Lake 世 代 で 新しく 加わ っ た “OC 可 
能 な Core i3"” で ある Core i3-7350K。 た と え 
ば Core i7-7700K と 比べ れ ば 半額 で OC で 


合わ せ て OC を 狙う 


IIT 
Hu 
mu 


24,000 円 前 後 


き 、Pentium 20 周 年 モデ ル の よう な 拡張 命 
令 や 機能 で の 制限 も 少な いこ と か ら 汎 用 性 も 
高い 。0C と 言え ば 安価 な CPU を 用 いて 上 の 
CPU を 凌 坊 する ジャ イア ント キリ ング が 徹 
力 。 一 発 、 そ れ を 狙っ て みよ うと いう わけ 
だ 。 

Core i3-7350K の 実 売価 格 は 2 万 4,000 円 前 
後 で 、 実 は OC でき な い Core i5 の 最 廉価 モデ 
ル と 重なっ て いる 。2 コ アノ 4 スレ ッ ド と 4 コ 
アノ 4 スレ ッ ド と いう スペ ッ ク 差 が ある も の 
の 、Core i5-7400 は 動作 クロ ッ ク が 低い の 
で 、Core i3-7350K を 大 幅 に OC で きれ ば か 
な り 近 付く こと が で きる 。 そ の 上 で 、OC さ 
れ た Core i3-7350K な ら ば 、 シ ング ルス レッ 
ド 性 能 が モノ を 言う シー ン で は 、 よ り 快 適 な 
レス ポン ス が 得 ら れる 。 

今回 は Core i3-7350K を 4.9GHz ま で OC 
し 、 軽 負荷 が 中 心 の 普段 使い に 快適 な PC を 
考え て みた 。 
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CPU Intel Core i3-7350K (4.2GHz) 

マザー ボード |MSIZ270 GAMING PRO CARBON (Intel 2270) 23.000 円 前 後 
メモ リ Micron Crucial WAU2400BMS-4G (PC4-19200 DDR4 SDRAM 4GBX2) 8.000 円 前 後 
ビデ オカ ー ド |MSIRadeon RX 460 2G 0C (AMD Radeon RX 460) 13.000 幅 前後 

ADATA Ultimate SU800 SSD ASU8005S-512GT-C a 

55D (Serial ATA 3.0、 3D TLC、 512GB) 19.000 円 前 後 
PC ケース SHARKOON S25-W SHA-S25-WBK (ATX) 8.000 円 前 後 
電源 ユニ ッ ト | 玄人 志向 KRPW-GT500W/90+ (500W、ATX、80PLUS Gold) 10.000 円 前 後 
EPS Thermalright Macho Direct (サイ ド フ ロー、14cm 径 ) 5.500 円 前 後 | 
基本 ベン チマ ー ク スコ ア 


PCMark 8 v2.7.613 
Home Accelerated : 
yf, 968 
CrystalDiskMark 5.2.1 (1GiB、5 回 ) 
Sequential Read Sequential Write 
(Q32T1) : (Q32T1) : 
563MB/s 521.3MB/s 


Random Read 4KiB(Q1T1) : | Random Write 4KiB(Q1T1) : 
25.89MB/s 153.4MB/s 


GPU 温 度 


アイ ドル 時 : 高 負荷 時 : 
23C 55G 


カカ 


高 負荷 時 : 132W 


アイ ドル 時 : 45.6W 


【 検 証 環境 】 室 温 : 22C、 電 力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO、 そ の ほか は p.20 と 同じ 


裏面 配線 スペ ー ス を 
モニ じじ っ っ 高き 
16cm 級 の CPU ク 
ー ラ ー を 余裕 で 搭載 
可能 だ 。 0C で は 大 
型 の CPU ク ー ラ ー 
が 有利 な の で 、 こ の 
点 で は 大 き な メ リッ 
R 


Core i3-7350K 


OC 可能 な 第 7 世代 Core プロ セッ サ の 中 で は 最 廉 
価 。2 コ ア で Hyper-Threading に 対応 する こと で 
4 スレ ッ ド の 同時 実行 が 可能 だ 。Turbo Boost に は 
対応 し な いも の の 、AVX 2.0 や Quick Sync Video 
を 利用 で きる と ころ が Pentium と は 異な る 


Macho Direct 


この ケー ス は マザー 
ボー ド と 電源 の 搭載 
スペ ー ス を 分 離し た 
チャ ン バ ー 構 造 。 前 
方 に ベイ が ある 分 、 
電源 スペ ー ス が や や 
狭い の で 奥行 き の 短 
い 電 源 だ と 使い 勝手 
が よい 


クニ ラー だ け で な く ぐ 


本 本 グー ス も 冷却 性 能 重 
| 視 で 選び た い 。 今 | 
の 構成 で は 、 フ ロン 
ト の 12cm 角 デュ ア 
ルフ ァ ン と 背面 の 
12cm 角 ファ ン が 強 
力 な エア フロ ー を 生 
む 


0C す る 場合 は 、 定 格 環境 より も 冷却 性 
能 の 高い CPU ク ー ラ ー を 選ぶ べき だ 。 
本 製品 は ヒー トシ ンク が 大 きく 、 フ ァ ン 
も 14cm 径 。 冷 却 性 能 と と も に 常用 PC 
に お ける 静音 性 を 両立 する 点 で バラ ンス 
が よい と 考え た 


OC を サポ ー ト する Intel Z270 チ ッ プ セ 
ッ ト 採 用 モデ ル で ある こと は 必須 要素 。 
その 上 で 本 製品 は 10 フ ェ ー ズ の VRM 回 


Z270 GAMING 路 な の で CPU に 大 電力 を 供給 し つつ 、 
PRO CARBON 1 フェ ー ズ あたり の 負荷 を 下げ る こと が 
で きる 
0C で は 電源 の 安定 性 も 重要 。 と は いえ 
ムリ に 超 高 性 能 の 電源 を 用 いる 必要 は な 
KRPW-GT500W/90+ い 。 価 格 と 安定 性 の バラ ンス を 重視 し つ 


つ 、 一 方 で ケー ス と の 相性 や 利便 性 を 考 
慮 し て 、 奥 行き の 短い セミ プラ グイ ン モ 
デル を 選択 


[問い合わせ 先 】 Intel: 0120-868686 (イン テル ) http://www.inteLco.jp/、Micro-Star International : web-jp@msi.com (エム エス アイ コ 


ン ビ ュー ター ジャ バン ) / http://jp.msi.com/、Micron Technology : Web サ イト の フォ ー ム が から http:/www.crucial.jp/、ADATA Technol 
ジャ バン ) / http://jp.adata.com/]p/、SHARKOON Technologies : 03-5298-3880 (ディ ラッ 


ogy : 03-5807-0011 (エイ デー タテ クノ ロ シ 
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ク ) / http://www.sharkoon.com/、 玄 人 志向 : 一 http://www.kuroutoshikou.com/、Thermalright : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) 


http://www.thermalright.com/ 
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高 ク ロッ ク を 目指 す 場合 は し 、 マ ザー ボー ド 
の VRM の フェ ー ズ 数 に 注目 する の が よい 。V 
RM は CPU へ の 電力 供給 を に な う 重 要 な 部 分 
だ 。 廉価 な マザー ボー ド で は 定格 動作 を 保証 
する 程度 の フェ ー ズ 数 に と ど ま る が 、OC を 
視野 に 入れ た マザー ボー ド で は 、 フ ェ ー ズ 数 


『 位 マザー ボー ド は フェ ー ズ 数 が 決め 手 


が 多く 、 用 いら れる 部 品 の 品質 も 高い 。 こ れ 
に より 大 電力 を 安定 し て 供給 で きる 。 TDP 
が 低い Core i3-7350K (60W) な の で ハイ エ 
ンド クラ ス の スペ ッ ク は 必要 な い に し て も 、 
ミド ルレ ンジ クラ ス の マザー ボー ド を 選ん で 
お け ば 、OC に 臨む 際 の 安心 が 得 ら れる 。 


今回 選ん だ MSI の Z270 GAMING PRO CA 
RBON は 10 フ ェ ー ズ だ 。 廉価 な マザー ボー 
ド で は 7 フェ ー ズ 前 後 な の で 、3 フ ェ ー ズ 程 
度 多 い 。 そ の 上 で 、 チ ョ ー ク や コン デン サ に 
独自 の 品質 基準 を 満た す 高 性 能 、 低 発熱 の も 
の を 採用 し て いる 点 も 決め 手 と し た 。 


低 価格 の Intel Z270 


員 マザー ド で は 7 

四 フェ ー ス 前 後 が 一 般 
的 。 定 格 で あれ ば 問 
題 な い が 、0C を 独 
うな らち 、 一 つ 上 の フ 
エ ェ ー ズ 数 を 搭載 する 
上 位 の 製品 を 選ぶ の 
が よい だ ろう 


フェ ー ズ 数 が すべ て で は な い が 、OC 性 能 の 目 
安 に な る 。 こ こ が 多 い ほ ど よ り 多 く の 電 力 を 
供給 で きる 上 、1 フ ェ ー ズ あたり の 負荷 を 下げ 
られ る 。 こ れ で 安定 性 が 向上 する わけ だ 。 


「kK」 モ デル の 倍率 変更 に よる OC は 、2 ス 
テッ プ 、 あ る い は 1 ステ ッ プ だ け の 手順 で も 
可能 だ 。 倍 率 変更 は 、UEFIl セ ッ ト ア ッ プ の 
「CPU Ratio] を 設定 する 。 定 格 の 倍率 は 42 
倍 な の で 、43、44…… と 動作 を 確認 し て 倍 
率 を 少し 上 げ る と いう 流れ を 繰り 返せ ば よ 
い 。 こ の 間 、 コ ア 電 圧 は 自動 で 引き 上 げ ら れ 
る 。 今回 の マザー ボー ド は 電圧 調節 が 優秀 
で 、CINEBENCH R15 や PCMark 8 の よう な 
ベン チマ ー ク な ら 5.1GHz ま で 問題 な く 完 走 
し た 。 た だ し 、 一 般 的 に は より 低い クロ ッ ク 
で 自動 調節 に よる 限界 を 迎え る こと が 多く 、 
そこ か ら は 手動 で コア 電圧 を 引き 上 げ て い 
く 。 一 方 、 今 回 は 安定 性 を し っ か り 確 認 す る 
た め に OCCT の 1 時 間 完走 を 合否 判定 と し た 
の だ が 、 自 動 調節 で 適用 され る 1.4V を 超え 
た コア 電圧 が 発熱 を 増大 させ 完走 を 妨げ る こ 
と に な っ た 。 


コア 電圧 不足 や 発熱 量 超 過 の 場合 に は 、 
「CPU Core Voltage」 を 手動 で 指定 す 
る こと で よ ハク ロッ ク を 狙え る こと 
も ある 。Auto 設 定 で の 動作 を CPU-Z な 
どか ら 確 認 し な が ら 設 定 し て いこ う 


UEFIl セ ッ ト ア ッ プ の 詳細 画面 を 開き 、OC や 
CPU 設 定 に か か わる タブ 内 に ある 「CPU Ra 
tio」 を 探し 、 こ こ に 数 値 を 入力 し て いく 。 一 
気 に 大 き な 値 に する の で は な く 、 徐 々 に 引き 
上 げ て いく の が よい 。 


CINEBENCH R15 


天 CPU 画 CPU( シ ング ルコ ア ) 


単位 : cb 


4.2GHz( 定 格 ) 
今回 の OC の 結果 を まとめ る と 、 コ ア 電 圧 
調節 で K 96 

の 自動 調 館 で は 4.6GHz (1.368V) まで が 466 由 rw a 

OCCT を 完走 し た 。 こ こ か ら は コア 電圧 を a 
.9GHz 

1.36V に 指定 する こと で 発熱 を 抑え 、 倍 率 を (コア 電圧 :1.36V) 206 

変更 する こと で 4.9GHz ま で 無事 動作 し た 。 Fast 0 100 200 300 400 500 600 


【 検 証 環境 室温 : 24 で 、 暗 双 音 : 30dB 以下 、 高 負荷 時 : OCCT 4.4.2 CPU : LINPACK を 10 分 間 実 行 中 の 最大 値 、 動 作 音 測定 衣 : ファ ン か ら 
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今回 は 4,.000 円 クラ ス の シン グル タワ ー[「 虎 
徹 」、6,000 円 クラ ス の 大 型 タ ワー 「Macho 
Direct]、1 万 円 超 の ツイ ンタ ワー 「R1 Unive 
rsal] の 3 モデ ル で 比較 検証 を し て みた 。 

冷却 性 能 で は や は り R1 Universal が 優れ て 
いた が 、 デ ュ ア ルフ ァ ン の た めか 動作 音 は や 
や 大 きめ だ っ た 。 一 方 で 、 虎 徹 で 4.9GHz 動 
作 さ せる と OCCT CPU : LINPACK の 高 負荷 
時 で 83 で に 達し て 、 そ の 際 の 動作 音 も や や 
大 き な も の と な っ た 。4.9GHz で の 冷却 も 問 


題 な く 、 動 作 音 も 抑え られ た の が その 中 間 の 
Macho Direct だ 。Macho Direct は 、CPU 温 
度 で は OCCT CPU : LINPACK の 高 負 荷 時 で 


2 四 CPU ク ー ラ ー は (そこ そこ ) 大 きめ が ベス ト 


WO 


CPU ク ー ラ ー は 大 型 で ある ほど 冷却 性 能 が 高 
い 。 予算 が あり 高み を 望む な ら ば 大 きい ほど 
よい が 、Core i3-7350K が ペー ス で 気軽 に 
OC を 楽し むと いう レベ ル で あれ は 予算 と 冷却 
性 能 、 静 音 性 の バ パラ ンス を 取り た い 。 


も 81 で 、 動 作 音 は 38.6dB に 抑え る こと が で 
きた 。 こ れ ら を 踏ま える と 、 バ ラン ス は 3 モ 
デル 中 ベス ト と 言え る だ ろう 。 


CPU 温 度 動作 音 
画 ア イド ル 時 還 高 仙 荷 時 画 ア イド ル 時 男 高 負荷 時 単位 : dB 
サイ ズ 虚 徴 | 中 
4.2GHz Thermalright E26 
(定格 ) Macho Direct 
CRYORIG | 中 
R1 Universal 
サイ ズ 虎 徹 [| 争 
4.6GHz 
(コア 電圧 : Thermalright | 名 
自動 ) Macho Direct 75 
CRYORIG | 2 
R1 Universal [74 
サイ ズ 席 徹 | 名 革 
4.9GHz 
(コア 電圧 : Thermalright E27 
1.36V) Macho Direct 81 
CRYORIG | 2 | 
R1 Universal 80 i 
Better 0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 50 60 
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4 


Core i3-7350K の OC と いう 点 に 特 化し て 
きた が 、PC の パフ ォ ー マ ンス は CPU が すべ 
て で は な く バ ラン ス が 重要 で ある し 、 ア プリ 
ケー ショ ン ご と の 得手 不得 手 も あ る 。 今回 の 
PC は 万 能 と いう わけ で は な い が 、 た と えば 
PCMark 8 や ビジ ネス ソフ ト 、 ビ デオ チャ ッ 
ト の よう に CPU 処 理 の 比率 の 高い アプ リ ケ 
ーション で あれ ば OC の 効果 は 大 きい 。 ま 
た 、 ゲ ー ム に 関し て は 、 マ ル チ ス レッ ド 化 が 
進み 、4 ス レッ ド 以 上 を 使う タイ トル も 増え 
て いる が 、OC に よる シン グル スレ ッ ド 性 能 
の 向上 に よっ て 快適 さ が 増 す タ イト ル も あ 
る 。 マ イン クラ フト が その 例 だ 。 


【 問 い 合わ せ 先 】CRYORIG : 03-5298-3880 (ディ ラッ ク ) 
scythe.co.jp/ 


http://www.cryorig.com/、 サ イズ : support@scythe.co.jp 


OC で 普段 使い の 性 能 が 大 幅 UP ! 


画 Home 還 Creative 画 Work 


単位 : Score 


4.2GHz( 定 格 ) 


4.6GHz 
(コア 電圧 : 自 動 ) 


4.9GHz 
(コア 電圧 :1.36V) 


Fast— 0 
マイ ンク ラフ ト 医 終 
画 平 均 fps 画 最 小 fps も の 


単位 : fps 


4.2GHz( 定 格 ) 


4.6GHzZ 
(コア 電圧 : 自 動 ) 


4.9GHz 
(コア 電圧 :1.36V) 


Fast— 0 20 


http://www. 


40 60 80 
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7.000 


n Core i7-7700K を 
4.7GHz に OC 


n 高価 な OC 特 化 マザー を 
あえ て 使わ な い 


n 冷却 力 重視 の 
ケー ス &CPU ク ー ラ ー 


TEXT : 清水 買 裕 


この 作例 の 用 途 & 
楽し み 方 


オー バー クロ ッ ク (以下 、0C) 向け の パ 
ー ツ と 言う と 、 高 価 な ハイ エン ド マ ザ ー や 大 
型 の CPU ク ー ラ ー を 連想 する 人 も 少な く な 
いと 思う 。 し か し 、 最 近 の アッ パー ミド ル 帯 
の 製品 の コス ト パ フ ォ ー マ ンス は 作 れ ず 、 使 
い 勝 手 や 耐久 性 も 申し 分 な い レ ベル に な っ て 
き て いる の で 、 き ちん と し た 製品 を 選べ ば 、 
OC に も 十分 対応 可能 だ 。 今 回 は 、ASRock 
Z270 Extreme4 を ベー ス に 、Core i7-7700K 
(4.2GHz) を OC し た 捧 態 で 常用 する た め の 
構成 を 考え て みた 。OC 後 の 動作 クロ ッ ク は 
4.7GHz と 控え め だ が 、 ほ と ん ど 昇 庄 せ ず に 
達成 で きる た め 、 発 熱 の 増加 が 少な く 面 久 性 
も よい 。 冷却 の 要 と な る CPU ク ー ラ ー に 
は 、CRYORIG の H5 ULTIMATE を 採用 。 こ 
れ に フロ ント と トッ プ に メッ シュ パネ ル を 採 
用 する Cooler Master 製 の ケー ス を 組み 合わ 
せる こと で 効率 的 な エア フロ ー を 実現 し て い 
る 。 強 化 さ れ た CPU パ ワー と バラ ンス を 取 
る た め に GeForce GTX 1080 搭 載 ビ デオ カー 
ド を 採用 し て いる が 、 こ の 部 分 は 用 途 や 予算 
に 応じ て 最適 な も の を チョ イス し て ほし い 。 
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動画 編集 オミ 


- 


クロ ッ ク ゲー ム (重量 級 ) Virtual Reality (VR) 


Intel Core i7-7700K (4.2GHz) 


45,000 円 前 後 


マザー ボー ド ASRock Z270 Extreme4 (Intel Z270) 22,000 円 前 後 
メモ リ Micron Crucial BLS2K8G4D240FSC (PC4-19200 DDR4 SDRAM 8GB X 2) 15,000 円 前 後 
ビデ オカ ー ド エル ザ ジャ バン ELSA GeForce GTX 1080 8GB GLADIAC (NVIDIA GeForce GTX 1080) |100,000 円 前 後 | 


SSD Micron Crucial MX300 CT525MX300SSD1 (Serial ATA 3.0、3D TLC、525GB) | 17.000 円 前 後 
C= Cooler Master MasterBox 5 White MCY-85S1-WWYN-12 (ATX) 11.000 円 前 後 
源 . Cooler Master V750 Semi Modular (750W、ATX、80PLUS Gold) 13,000 円 前 後 
CRYORIG H5 ULTIMATE (サイ ド フ ロー、14cm 径 ) 6,000 円 前 後 | 


基本 ベン チマ ー ク スコ ア 


PCMark 8 v2. 


Home Accelerated : Sky Diver : Fire Strike : 
5,482 40,316 | 18,223 
CrystalDiskMark 5.2.1 (1GiB、5 回 ) | CPU 温 
Sequential Read Sequential Write 
(Q32T1) : (Q32T1) : 
526.6MB/s 500.6MB/s a 
Random Read4KiB (Q1T1) :| Random Write (Q1T1) : アイ ドル 時 高 負 和 荷 時 : 


アイ ドル 時 : 46.1W 高 負荷 時 : 307W 


【 検 証 融 境 】 室 温 : 28C、 そ の ほか は p.20 と 同じ 


全高 16.83c m の H5 


ULTIMATE を 収め 
て も 若干 の 余裕 が あ 
る 。 大 型 ヒー トス プ 
レッ ダ を 搭載 する メ 
モリ を 装着 する と フ 
アン と 干渉 する の で 
8 注意 


Core i7-7700K 


定格 4.2GHz 動 作 の Kaby Lake 世代 の 最上 位 ク ア 
ッ ド コア CPU。Turbo Boost 有 効 時 に は 最大 4.5 
GHz で 動作 する 。 改 良さ れ た 14nm プロ セス の 恩 
恵 で OC 耐性 が 大 幅 に 向上 し て お り 、5GHz 超 え で 
の 動作 報告 も 多い 


フロ ント パネ ル は 通 
気性 抜群 の メッ シュ 
素材 を 採用 。 外 気 を 
スム ー ズ に 取り 込め 
る の で 、CPU 温 度 
の 低下 が 期待 で きる 
が 、 ホ コリ も 吸い や 
すく な る の で 定期 メ 
ン テ を 忘れ ず に 


Z270 Extreme4 


10 フ ェ ー ズ 構成 の VRM を 搭載 する ASRock の Z 
270 マ ザー。 LED ラ イ テ ィ ング 機能 や 人 金属 補強 さ 
れ た PCIExpress ス ロッ ト 、2 基 の M.2 ス ロッ ト 
な ど 、 は や り の 装備 を 一 通り 実装 。0C 時 の 安定 性 
が 高く カジ ュ ア ル QOC に 最適 な 1 枚 


[問い 合わ せ 先 】Intel: 0120-868686 (イン テル ) http://www.inteLco.jp/、ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) / http://Www. 
asrock.com/、Micron Technology : Web サ イト の フォ ー ム か ら / http://www.crucial.jp/、 エ ル ザ ジャ バン : 03-5765-7615 http:// 
www.elsa-jp.co.jp/、 Cooler Master Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) http://www.coolermaster.co.jp/、 CRYORIG : 03-5298- 


3880 (ディ ラッ ク ) / http://www.cryorig.com/ 


(60OLEBN 
MS 


フロ ント イン ター ジコ 
ェ ー ス は 2 基 の USB 
3.0 ポ ー ト の ほか に 、 
ヘッ ド ホ ン と マイ ク 
の 端子 も 搭載 。 0C 
失敗 時 の 再起 動 に 便 
利 な リセ ッ ト ボ タン 
が 搭載 され て いる の 
は 好感 が 持て る 


今回 は AVX 命 令 を 有効 に し た OCCT 
CPU : LINPACK を 1 時 間 パ ス で きる 
こと を 常用 OC 成功 の 定義 と し た 。 発 
熱 と 負荷 が 最高 レベ ル の 同 テ スト を 1 
時 間 ク リア で きれ ば 、 ゲ ー ム や エン コ 
ー ド 中 に 落ち る こと は まず な い 。 CP 
U 温 度 が 90 で を 超え な いよ う 


Linpack の チェ 
ッ ク ボ ックス に 
チェ ッ ク を 入れ 
る と AVX 命 令 が 
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定格 動作 クロ ッ ク か ら 0.5GHz の OC で は あ 
る が 、 全 コア を 4.7GHz に 設定 し た た め 、CI 
NEBENCH R15 の マル チ ス レッ ド テ スト は 
約 7.5% 高 速 化 し た 。 し か し 、Turbo Boost 時 


CINEBENCH R15 


の 最大 動作 クロ ッ ク と 200MHz し か 差 が な い 
た めか シン グル スレ ッ ド テス ト は 約 4% の 高 
速 化 に と ど ま っ た 。PCMark 8 一 Home Acce 
lerated の スコ ア は 5,482 と 定格 時 の 5,290 か 


! 位 4.7GHz OC は 、 マ ル チ ス レッ ド 処 理 で 思 恵 あり 


ら 約 3.6% 向 上 し た 。OC の 影響 で 、 テ キス ト 
編集 テス ト の Writing や 写真 の 編集 テス ト の P 
hoto Editing v2、 ゲ ー ム テス ト の Casual ga 
ming の スコ ア が 上 昇 し て いた 。 


PCMark 8 v2.7.613 


下 CPU 画 CPU (シン グル コア ) 単位 : cb 面 Home Accelerated 単位 : Score 
Core i7-7700K : EcS EE; 
定格 (4.2GHz) 196 290 
Core i7-7700K : 04 1 
0C (4.7GHz) 204 


Fast— 0 300 
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Kaby Lake は Skylake を ベー ス に 改良 され 
た CPU だ け あ ぁ あり 、 そ の OC 設定 は 基本 的 に は 
Skylake と 変わ りな い 。 動 作 ク ロッ ク を 決め 
て か ら 安 定 す る 電圧 を 探っ て いく と いう 流れ 
も これ まで どおり だ 。 ク ロッ クジ ェ ネ レー タ 
が マザー ボー ド 側 に 搭載 され て は いる も の 
の 、 ベ ー ス クロ ッ ク で は な く CPU 倍 率 の 変 
更 が 効果 的 な 点 も 同じ だ 。 

気 に な る 安定 化 の キモ は 意外 に も リン グ バ 
スク ロッ ク の 設定 に ある 。Skylake よ り も 発 
熱 が 増え て いる 関係 で 、 殻 割り な し だ と 昇圧 
が 1.25V 辺 り ま で し か 行なえ な い の で 、 電 圧 
不足 で リン グ バ ス の OC が 苦手 な 個体 が 多い 
の だ 。 そ の た め 、 リ ング バス の クロ ッ ク を 
4.5GHz 前 後に と とどめ て コア クロ ッ ク で 稼ぐ 
の が Kaby Lake の 効率 的 な OC 手法 と 言え 
る 。 リ ング バス の OC で コア クロ ッ ク の 限界 
が 下がる 場合 も 多い の で 、 コ アク ロッ ク の 上 
限 値 を 探っ て か ら 、 ム リ の な い 範 囲 で リン グ 
バス の クロ ッ ク を 上 げ て いく の が コツ だ 。 吉 
割り を 行なっ て CPU 電 圧 を 1.35V 辺 り ま で 上 
げ ら れる よう に な れ ば 、 リ ング バス クロ ッ ク 
が 5GHz 近 くま で 上 が る 個体 も 存在 する の 
で 、 高 クロ ッ ク 常 用 を 目指 す 人 に と っ て は 一 
考 の 余地 が ある だ ろう 。 
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マル チ ス レッ ド 処 理 で 7.5%、 シン グル スレ ッ ド 処理 で 
ヒ さ れ た 


1.200 0 


2 活 Kaby Lake の OC の キモ は ココ だ ! 


か 性 能 が 向上 し て いな し 
考え れ ば 上 々 の 結果 


ペー スク ロッ ク を 上 げ る と 安定 し な い 
場合 が ぁ る の で 、CPU 倍 率 の 変更 で 
OC する の が キモ 。Turbo Boost 時 の 
最大 動作 クロ ッ ク の 少し 上 辺り か ら 始 
め る の が よい 


Skylake の 場合 は 殻 割り し な い 場 合 で 
も 1.3V 前 後 ま で 昇圧 で きた が 、Kaby 
Lake の 場合 は 1.25V 以 下 えな い 
と 負荷 テス ト で すぐ に オー バー ヒー ト 
し て し まう 


CPU Load-Line Calibration xX 


高 負 荷 時 に 電圧 降下 が 発生 する と シス 
テム が 不安 定 に な る の で 、 電 圧 降下 を 
防止 する CPU Load-Line Calibration 
を 最高 レベ ル (Level 1*) に 設定 する 


Disabled 


Enabled 


動作 クロ ッ ク や 電圧 が 変動 し て 不安 定 
に な る 場合 が あぁ ある の で 、 省 電力 機能 を 
無効 化す る 。 ク ロッ ク を 固定 する こと 
で 動作 電圧 を さら に 下げ られ る 場合 も 
ある 


閣 ASRock Z270 Extreme 4 の 場合 


改良 版 14nm プ ロ セ ス の 恩恵 で 高い OC 耐 
性 を 誇る Core i7-7700K だ が 、OC 時 の 発熱 
は 大 幅 に 増大 し て いる 。AVX 命 令 を 有効 に 


Skylake と は 違う Kaby Lake の 冷却 事情 


グリ ス に よる CPU 温 度 の 違い 
Intel Core i7-7700K : 0C (4.7GHz) の 温度 


し た 状態 で 負荷 を か ける と 、1.25V 以 下 の 電 
圧 で さえ も CPU 温 度 が 90 で を 超え て し まう 
個体 が 多く 、 ほ と ん どの CPU の テス トク リ 
ア 限 界 は 4.7~4.9GHz の 間 に あ る 。 殻 割り を 
すれ ば 負荷 テス ト 時 の CPU 温 度 を 20 で 以上 
下げ る こと が 可能 だ が 、 破 損 の リス ク が ある 
行為 な の で 、 こ こ で は 、4.7GHz に OC し た 状 
態 で 、 グ リス や CPU ク ー ラ ー 変 更に より CP 
U の 温度 が どの よう に 変化 する の か を 検証 し 
て みた 。 

グリ ス の 検証 に は 、CPU ク ー ラ ー 付 属 の C 
RYORIG CP7、 定 番 の ARCTIC COOLING 
MX-4、 オ ー バ ー ク ロッ カー 御用 達 の Therm 
al Grizzly Kryonaut の 3 製品 を 用 意 し た が 、 
奇しくも 負荷 時 の CPU 温 度 は どの 製品 も 86 


ARCTIC COOLING MX-4 32 
CRYORIG CP7 32 
Thermal Grizzly Kryonaut 32 


CPU ク ー ラ ー に よる CPU 温 度 の 違い 


ミド ルレ ンジ CPU ク ー ラ ー で も 
十分 いけ る 


Intel Core i7-7700K : 0C (4.7GHz) の 温度 単位 : で 今回 の 検証 結果 を 見 る 限り 、 殻 割り を 
5 せ ず に OC を 行なう 場合 は 、CRYORI 

CRYORIG H5 ULTIMATE 32 86 GH5 ULTIMATE ク ラス の ミド ルレ 

Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme 32 86 ンジ の クー ラー で 十分 と 言え る 

Cooler Master MasterLiquid Pro 240 32 86 

で と な っ た 。 の 性 能 差 か ら 見 る と 温度 差 が 出る は ず だ が 、 


CPU ク ー ラ ー 検 証 で も 結果 は 同じ で 、 ハ 
イエ ンド 空冷 クー ラー の Thermalright Silver 
Arrow IB-E Extreme と 、24cm ク ラス の ラジ 
エー タ を 搭載 する 簡易 水冷 クー ラー の Cooler 
Master MasterLiquid Pro 240 に 交換 し て も 
CPU 温 度 は 86 で の まま だ っ た 。 

グリ ス の 熱 伝導 率 の 差 や 、CPU ク ー ラ ー 


CPU 内 部 の グリ ス が 熱 輸 送 の ボトル ネッ ク 
に な っ て いる か ら か 、 高 性 能 な グリ ス や クー 
ラー の 性 能 を 活か し 切る こと は 難し いよ う 
だ 。 結 果 と し て 、 殻 割り を せ ず に 使う 場合 
は 、CRYORIG H5 ULTIMATE ク ラス の ミド 
ルレ ンジ の クー ラー で も 十分 と 言え そう だ 。 


CPU の ヒー トス プレ ッ ダ を 取り 外し 、 
内 部 の グリ ス を 高 性 能 な も の や 液体 金属 
に 交換 する " 融 割 り " 行為 は 、CPU 内 部 
の 熱 伝導 材 が ハン ダ か ら グ リス に 変更 さ 
れ た lvy Bridge 世 代 か ら 広く 行なわ れる 
よう に な っ た テク ニッ ク だ 。 使用 する 熟 
伝導 材 に も よる が 、CPU 温 度 を 20 で 前 
後 低下 させ る こと が 可能 な の で 、 高 クロ 
ッ ク で の 常用 を 目指 す 場合 は 避け て は 通 
れ な いと 言え る 。 

以前 は 薄 刃 の カッ ター ナイ フ で 切り 開 
いた り 、 万 力 で 締め 上 げた り し て ヒー ト 
スプ レッ ダ を 取り 外す の が 主流 で 、CPU 
を 物理 的 に 破損 させ て し まう 事故 も 多く 
報告 され て いた 。 し か し 、 最 近 は 「Rock 
it 88」 な ど に 代表 され る 専用 ツー ル の 
登場 で 、 安 全 か つ 手軽 に 殻 割り が 行なえ 
る よう に な っ た 。 


< 


【 検 証 吾 塊 室 温 : 28C、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : OCCT 4.4.3 CPU : LINPACK を 10 分 動作 させ た と き の 最 大 値 


Mg 
1 


ノー マル の グリ ス で は 

大 幅 に 能力 不足 

ヒー トス プレ ッ ダ と ダイ の 間 に 
塗布 され て いる グリ ス の 性 能 は 
高く な い 。 OC で 上 を 目指 す の 
で あれ ば 、 殻 割り し て 高 性 能 な 
熱 伝導 材 に 塗り 換え る 必要 が あ 


ツー ル を 使え ば 

融 割 り は 簡単 

専用 キッ ト 「Rockit88」 を 使 
用 すれ ば 安全 か つ 簡単 に 殻 割り 
を 行なう こと が で きる 。Rockit 
88 は 、ROCKIT COOL (http:// 
rockitcool.myshopify.com/) 
より 個人 輸入 する こと が で きる 
(30 ドル ) 


/ 
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I 上 TF ピピ し の お お寺 林 


殻 割り で も っ と 上 を 目指 す 実践 編 


CPU 左 下 の 三 角 マ ー ク と 殻 割り 

機 の 三角 マー ク を 合わ せ て CPU 

を セッ ト し た 後 、 フ タ を か ぶせ 

Rockit 88 の 使い 方 は 簡単 で 、CPU の で 固定 する 。 きっ 

を セッ ト し て か ら フ タ を ネジ 止め し 、 付 \ た 向き に 取り 付け る と CPU が 破 
属 の 六角 レン チ で ネジ を 回 す だ け だ 。 損する の で 要 注 意 


本 体 の ネジ に 六角 レン チ を 取り 
付け て 時 計 回 り に 締め 上 げ る だ 
け で OK。 万 力 で 殻 割り を 行なう 
と き と 違 っ て CPU を 加熱 する 必 
要 は な い 


グリ ス の 塗り 換え 前 に は 市 販 の クリ ー 
ナー を 使用 し て 、 ダ イ と ヒー トス プレ ッ 
ダ の 裏面 を 清 授 し よう 。 液 体 金 属 グ リス 
を 塗る 場合 は 、 な じみ を よく する た め に 
ダイ の 上 だ け で な く ヒ ー ト スプ レッ ダ の 
裏面 に も 少量 を 塗布 し た ほう が よい 。 液 


体 金 属 グ リス や 導電 性 の ある グリ ス を 使 
う 場 合 は 、 基板 上 の 金色 の 接点 の 絶 緑 を 1 i | 
忘れ ず に 行 な お う 。 クリ ー ナ ー で グリ ス を 除去 し た ら 、 熱 伝導 材 を 塗 。 黒色 の シー リン グ 材 を 除去 し た 後 、 シ リコ ン 補 修 
布 する 。 ダ イ の 近く の 金 色 の 接点 を 絶縁 テー プ や 材 な ど で ヒ ー ト スプ レッ ダ を 接 湖 する 。Rockit 88 
グリ ス で 絶 緑 す る の も 忘れ ず に 付属 の 固定 用 パー ツ を 使え ば 簡単 に も と の 位置 に 
接着 可能 
融 割 り 後 の CPU 温 度 
使用 CPU ク ー ラ ー 7 
CRYORIG H5 ULTIMATE 4.7GHz/1.20V : 殻 割り 前 32 86 
殻 割り を 行なっ て か ら 、 内 部 の 熱 伝導 CRYORIG HS ULTIMATE 47GHz/1.20V : 害 5 後 2 ce 
材 を ThermalGrizzly 製 の 液体 金属 グ CRYORIG H5 ULTIMATE 5GHz/1.35V : 殻 割り 後 28 79 
Cooler Master MasterLiquid Pro 240 4.7GHz/1.20V : 殻 割り 前 EE 86 
1 こ 恋 
DonduStona ut REO Cooler Naster MasterLiquid Pro 240 |47GHz/1.20V: 融 神 り 後 28 59 
AVX 命 令 を 有効 に し た OCCT CPU : し L Cooler Master MasterLiquid Pro 240 |5GHz/1.35V : 衣 割 り 後 28 放 男 目 
INPACK10 分 間 実 行 中 の CPU 温 度 は 、 | 
86C て から 62 て まで 低下 。 殻 割り 前 に は 
効果 の 見 られ な か っ た 水冷 CPU ク ー ラ ンー 
ー の MasterLiquid Pro 2&40 へ の 交 (Core Speed | 5000.00 MHz 
今回 の 個体 が 安定 し て AVX 有 効 の 負荷 テス ト を 1 時 間 ク リア で き uitipier | x 50.0 (8 - 50 ) 
td YS CO た の は 5GHz ま で 。 そ の 設定 で PCMark 8 や CINEBENCH Bus Speed | 100.00 Miz 
LTIMATE よ り も 3 て 低い 59 で て を 記録 。 R15 を 連続 で 実行 し て も 不安 定 に な る こと は 一 度 も な か っ た 。 et 
な 安定 性 確保 の た め に も 負荷 テス ト は 入念 に 行なう べし 。 


Selecton |Processor #1 


U 電 圧 を 1.35V に 設定 し た と き の 検 証 で 
は 、H5 ULTIMATE が 79C、 Maste 


a 0 5GHz 達 成 f 
AIT i PCMark 8 v2.7.613 Home : 5 I に に YY/ 
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POWER EYES 


量子 コン ピュ ー タ の 数 式 に 苦し め ら れ て いる 話 


TEXT : 後藤 弘 茂 


ーー の と ころ 、 量 子 コ ンピュータ の 知識 の リ 
フレ ッシュ で 忙し い 。 娘 が 高校 の 数 学 の 
CC 自由 研究 の テー マ に 、 よ り に よっ て 「 量 
子 コ ンピュータ の 数 式 ]」 な ん て 選ん で し まっ た か ら 
だ 。 お か げ で 、1 週 間 も シ ュ レ ディ ン ガ ー 方 程 式 に 
つい て 質問 攻め を 受け る な ど 、 大 変 な 状況 に な っ て 
いる 。 量 子 力学 な ん て 専門 じゃ な い の で 、 結 局 、 娘 
と 一 緒 に 和 勉強 し 直し て いる 。 し か も 、「 こ こ に 入っ 
て いる 虚数 は 、 い っ た い 物 理世 界 の 何 を 表わし て い 
る の か 」 と いっ た 、 高 校生 の ピュ ア な 質問 が 核心 を 
突い て くる の で 、 こ っ ち は タ ジ タ ジ だ 。 
まあ 、 で も 時 期 的 に は ちょ うど いい か も し れ な 
い 。2011 年 に 、 最 初 の 量子 コン ピュ ー タ 「D-Wave 
One」 が 登場 し て 以来 、 量子 コン ピュ ー テ ィング は 
じわじわ と 盛り 上 が っ て き て いる 。 半導体 の 学会 で 
も 、 量 子 コ ンピュータ 素子 の 発表 が 増え 、 学会 の 基 
調 講演 や パネ ルディ スカ ッ シ ョ ン で も 取り 上 げ ら れ 
る よう に な っ た 。 
D-Wave は 冷却 に よっ て エネ ルギー が 基底 状態 に 
落ち 込む の を 利用 し て 計算 する 「 量 子 ア ニー リン グ }] 
方 式 。 量子 の 重ね 合わ せ 状 態 を 利用 する が 、 従 来 考 


死に 絶え 、 生き 残っ た 人 々 は 仮想 世界 の 中 で 意識 体 
と し て 生活 し て いる と いう コン セプト だ っ た 。 月 面 
に ある 量子 サー バー に 、 地 球 環境 や 人 類 の 意識 が 保 
持 さ れ て いる 。 仮想 世 界 と 量子 コン ピュ ー タ と いう 
設定 は 、 ゼ ー ガ ペイ ン と 同時 期 の アニ メ 『「 ノ エイ ン ! 
で も 登場 し た 。 

ここ で 重要 な の は 、 仮 想 世界 を 保持 し て いる の 
が 、 量 子 コ ンピュータ で ある 点 。 現 実 世界 を 完全 な 
ュ レ ー ト する に は 、 量 子 コ ンピュータ が 必 
要 だ か ら だ 。 僕ら の 生き て いる 物理 世界 は ミク ロロ な 
レベ ル で は 量子 力学 に も と づい て いる 。 だ か ら 、 ミ 
クロ レベ ル で 再現 する に は 、 量 子 状態 を シミ ュ レ ー 
ト し な けれ ば な ら な い 。 

今 の 古典 物理 コン ピュ ー タ の bit は 1 か 0 の ど ち 
ら か だ 。 で も 量子 コン ピュ ー タ だ と 、 素 子 で ある 
qubit (キュ ー ビ ッ ト ) は 、 観 測 さ れる まで 1 と 0 の 
重ね 合わ せ 状 態 だ 。 だ か ら 、 重 ね 合わ せ 状 態 に ある 
現実 の 量子 を その まま シミ ュ レ ー ト で きる 。 重 ね 合 
わせ を 、 非 量子 コン ピュ ー タ で や ろう と する と 、 脱 
大 な 計算 量 に な っ て し まう 。 

そもそも 、 量 子 コ ンピュータ と いう 発想 自体 が 、 


えら れ て いた 量子 ゲー ト に よる 量子 コン ピュ ー タ と 
は 方 式 が 異な る 。 

量子 ゲー ト の 量子 コン ピュ ー タ で お も し ろ い の 
は 、 現 実 世 界 の 完全 な シミ ュ レ ーション が で きる こ 
と 。 昔 、「 ゼ ー ガ ペイ ン 」 と いう アニ メ が 、 人 類 が 


量子 シミ ュ レ ーション の た め だ っ た 。 因 数 分 解 が 瞬 
時 に 解け る と いう の は 、 後 か ら 出 て きた 話 だ 。 と い 
うわ け で 、 仮 想 世界 を 実現 する に は 量子 コン ピュ ー 
タ が 必要 な の だ 。 な ん て 、 脱 線 話 を し て いた ら 、 嫌 
か ら 、 本 筋 に 戻っ て と 怒ら れ て し まっ た 。 
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スマ ー ト に 高音 質 を 


Et 


Dolby Atmos な どの 最新 サラ ウン ド フ ォ ー マ ッ ト を サポ ボー ト す る 、 各 社 の フラ グ シ ッ プ モデ ル 。 


10 万 円 以上 
(« 


特別 企画 


A 


省 ス ペー ス で も 迫力 が ある 音 の 広がり を 実現 で きる サウ ンド バー の 
人 気 が 高まっ て いる 。 最 新 フ ォ ー マ ッ ト 対 応 の 高 機能 モデ ル か ら 安 
価 な シン プル モデ ル ま で 、 今 注目 の サウ ンド バー を 一 挙 紹介 し よう 。 


TEXT : 滝 伸次 


ャ マハ 
YSP-5600 
実 売価 格 : 166,000 円 前 後 


3 段 で 計 32 基 の 水平 ビー ム ス ピ ー 
カー と 2 基 の ウー ファ ー に 加え 、 
左右 計 12 基 の 垂直 ビー ム ス ピ ー 
カー を 搭載 する こと で 、 最 大 
7.1.2ch 相 当 の サラ ウン ド を 実現 
し て いる 。Dolby Atmos と DTS:X な 
ど 最 新 の 音声 フォ ー マ ッ ト に 対 
応 し て いる の も 特徴 。 


Specification 


(ein | or | euc 】 
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harman/kardon 
SABRE SB35 
実 売価 格 : 100.000 円 前 後 
ster Audi 
0 DxH) 
1.150x32x110 86x460 
mm (サブ ウー フ 


32mm と いう 薄 さ が 魅力 の サウ ンド バー。45mni ドレ ンジ ドラ イ バ ー 6 大 
と 25mm 反 ド ー ム ツィ ー タ ー 4 基 を 搭載 し た 本 体 に 加え 、 ワ イヤ レス サブ ウー 
ファ ー が 付属 。 最大 8.1cn 出 力 を サポ ー ト する 。Dolby TrueHD、DTS-HD Master A 
udio に 対応 。 


ification 

力 : HOM IN x 
Tx1, S/P DIF INC 
主 な 対応 サラ ウン ド 
ト : Dolby Digital、 
体 サ イズ (WXD XH) 
x57mm 


HDMI OU 


Bose 
SoundTouch 300 soundbar 
実 売価 格 : 80.000 円 前 後 


独自 技術 で 高音 質 を 追求 


S ほ か @ 本 
978x108 


独自 技術 を 活か し た 高音 質 サ ウン ド で ファ ン の 多い Bose の サウ ンド バー。 本 
機 も 壁 な ど に 音 を 反射 させ る こと で 臨場 感 ち ある サウ ンド を 実現 する 「PhaseGui 
de」 や 、 明 瞭 か つ 迫 力 の ある 低音 を 実現 する 「QuietPort]」 な どの 独自 テク ノ 
ロジ で 高音 質 を 実現 し て いる 。 


※ アイ コン は 左 か ら 、 チ ャ ン ネ ル 数 、 最 大 出力 (ウー ファ ー 含 まず) 、Bluetooth 機 能 の 有無 
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Atmos 対 み る 最高 峰 下 宏 ル 


S/P DIF IN( 同 軸 ) メ 1、LINE INCRCA) X 
ほか 本 体 サ イズ (WXDxH) :1, 


Specification 
音声 入出 


実 売価 格 : 130,000 円 前 後 


ル 装 着 、 ス タン 
X426X403mm (サブ 


壁 か ら の 反 射 音 を 利用 し な い 「 波 面 制御 技術 」 が 採用 され て いる た め 、 部 屋 
の 広い 範囲 で 心地 よい サラ ウン ド を 楽し め る こと が 特徴 。 最大 7.1 チ ャ ン ネ ル 
出力 に 対応 。 高 音質 コー デック LDAC を サポ ボー ト し 、Bluetooth で ハイ レゾ を 再 
生 で きる 。 


ソニ ー 
0 PRR Ns 
ント か ⑧ 本 体 サ イズ (WxD xH) 
Xx110x64mm (グリ 着 
95x380x383mm (サブ ウー 


前 方 の スピ ー カ ー だ け で 仮想 的 に サラ ウン ド 音 場 を 再現 する 「S-Force PRO フ 
ロン ト サ ラ ウン ド 」 機能 を 搭載 する 2.1 チ ャ ン ネ ル サ ウ ンド バー。 ハ イレ ジ ゾ 対 
応 の フル デジ タル アン プ 「S-Mster HX」 を 搭載 。Bluetooth の 高音 質 コ ー デ ッ ク 
LDAC を サポ ー ト し て いる 。 


(CEE ET TD 
ソニ ー 
HT-NT5 
実 売価 格 : 78,000 円 前 後 


全う 3 
(EJ 


Specification 


ハイ レゾ 音 源 再 生 に 対応 する フ 
ル デ ジ タル アン プ 「S-Master HX」 
を 搭載 する な ど 高音 質 を 追求 し 
た モデ ル 。Dolby TrueHD な どの 多 
昌 な サラ ウン ド フ ォ ー マ ッ ト を 
サポ ー ト する 。Bluetooth の 高音 
質 コ ー デ ッ ク LDAC も サポ ー ト し 
て いる 。 


ファ コー) 


Specification 

音声 入出 力 : HDMI INx 2、HDMI OUT 
x1、S/P DIF IN ( 光 角 型 ) X10 
主 な 対応 サラ ウン ド フ ォ ー マ ッ 
ト : Dolby Digital、 Dolby Pro Logi 
c I、 DTS ほ か @ 本 体 サ イズ (WX 
DxH) : 1,125X121x51mm ( 横 置 
さき 時) 、180x306x408mm (サブ 
ウー ファ ー) 


(CEE ET TD 


パナ ソニ ッ ク 
SC-HTB885 
実 売 価格 : 62,.000 円 前 後 


付属 の ワイ ヤレ ス サ ブ ウー ファ ー と 合わ せ 5.1 チ ャ ン ネ ル サ ラ ウン ド 再 生 が 可 
能 。 原 音 に 忠実 な 波形 を 実現 する 独自 技術 を 投入 し た 高 性 能 ア ンプ 「LincsD-A 
mp II」 を 搭載 する こと で 高音 質 を 実現 し て いる と 言う 。Bluetooth の 高音 質 コ 
ー デ ッ ク aptX も サポ ー ト 。 


Specification 
音声 入出 力 : S/P DIF IN ( 光 角 型 ) 
x1、S/P DIF IN (同軸 ) x1、LIN 
E IN (RCA) x1@ 主 な 対応 サラ ウ 
ンド フォ ー マ ッ ト : Dolby Digita 
、 Dolby Pro Logic I、 DTS ほ か @ 
本 体 サ イズ (WXD XH): 950X131 
x72mm、120x130x160mm (ワイ 
ヤレ スス ピー カー) 


ヤマ ハ 
MUSICCAST-P306 
実 売価 格 : 69,000 円 前 


ヤマ 八 独 自 の 「AIR SURROUND XTREME」 技術 を 搭載 、7.1 チ ャ ン ネ ル 再 生 に 対応 
する 。 無線 LAN 経 由 で 音 を 送信 で きる 「MusicCast] に 対応 。 付属 の ワイ ヤレ 
スス ピー カー を 使用 すれ ば 、 接 続 し た 機器 の 音 を 離れ た 場所 で も 楽し むこ と 
が で きる 。 


3 万 円 以上 ~5 万 円 未満 
(ET ET TD 


Bose 
Solo 5 TV sound system 
実 売価 格 : 32.000 円 前 後 


specification 
音声 入出 力 : S/P DIF IN( 光 角 
DIF IN (同軸 ) xX1、 
) x1@ 主 な 対応 サ 
ォ ー マ ッ ト : 一 吉本 
体 サ イズ (WxDxH) : 548 X86X 
70m 


テレ ビ 用 に 開発 され た Bose の 2 チャ ン ネ ル サ ウ ンド バー。 テ レビ の スピ ー カ 
ー で は 聞き 取り づら い 静 か な 会 話 な ど を 聞き 取り や すく する 技術 を 搭載 す 
る 。Bluetooth 接 続 に 対応 、 ス マー ト ホ ン な どの 音楽 を 再生 する こと も で き 
る 。 


> ERE ル 


音声 入出 力 : HDMI IN x3、HDMI OUT Xx 1、S/P DIF INC 光 角 型 ) メ 1、LINE I 
1@ 主 な 対応 サラ ウン ド フ ォ ー マ ッ ト : Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Mas 
ter Audio、 DTS-HD High Resolution Audio ほか 電 本 体 サ イズ (WXDXxH) : 1,080X127X 
64mm (グリ ル 装 着 、 壁 か け 用 ブラ ケッ ト 非 装着 時 ) 、190X386 X382mm (サブ ウー 


=) % 


Specification 
音声 入出 力 : HDM INX3、HDMI OUT 
Xx1、S/P DIF IN ( 光 角 型 )x2、S/ 
P DIF IN ( 同 輸 ) X1、LINE IN (RCA) 
x1、 ヘ ッ ド ホン 

主 な 対応 サラ ウン ド フ ォ ー マ ッ 
ト : Dolby TrueHD、 Dolby Digital Pp 
lus, DTS-HD Master Audio, DTS-H 
D High Resolution Audio ほか @ 本 
体 サ イズ (WXD XH): 944X144X 
86mn ( 脚 部 装着 時 ) 、147X353X 
444mm (サブ ウー ファ ー) 


Bluetooth 


ヤマハ 
YSP-2500 
実 売価 格 : 79,000 円 前 後 


音 の ビー ム を 壁 に 反射 させ る こと で リア ル な サラ ウン ド 環 境 を 構築 する 独自 
技術 を 搭載 。28mm 径 の ビー ム ス ピ ー カ ー を 16 基 搭載 し た 本 体 と ワイ ヤレ ス サ 
ブウ ー フ ァ ー に より 、7.1 チ ャ ン ネ ル 再 生 を サポ ボート 。4K パ スス ルー に も 対応 
し て いる 。 


(DE EN TD 
ヤマ ハ 


Specification 
音声 入出 力 : HDMI IN Xx1、HDMI 
OUT Xx1、S/P DIF IN( 光 角 型 )X1、 
LINE IN C x1@ 主 な 対応 サ 
ラウ ンド フォ ー マ ッ ト : Dolby Di 
gital、 DTS ほか @ 本 体 サ イズ (WX 
DxH) : 1,000X130x65mm 


独自 技術 
リ 福 ルル な サ 所 ウジ ド を 実現 


音 を 壁 に 反射 させ る こと で リア ル な サラ ウン ド を 実現 する ヤマ 八 独 自 の 「 デ 
ジタル ・ サ ウン ド ・ プ ブ プロジェクタ ー 技 術 (YSP)」 を 搭載 。28mm 径 の ビー ム ス 
ビー カー 8 基 と サブ ウー ファ ー 2 基 を 内 蔵 し て お り 、5.1 チ ャ ン ネ ル 再 生 を サ 
ポー ト す る 。 


サラ ウン ド 対 応 モ デル か ら 2 チ ャ ン ネ ル 対 応 モ デル まで 、 各 社 の 技術 が 活か され た 高音 質 モ デル が 集まる 。 


Specification 
音声 入出 力 : Micro USB Xx1、S/P D 
IF IN ( 光 角 型 ) x INE IN( ミ 


(DE ET TD 


Creative Technology 
Sound BlasterX 

Katana 
実 売価 格 : 


) x1@ 主 な 対応 
サラ ウン ド フ ォ ー マ ッ ト : Dolb 
y Digital 衝 本 体 サ イズ (WxDxH) 
600x97x60mm、130x299x333 
mm (サブ ウー ファ ー) 


1,000 円 前 後 


PC 用 サウ ンド 機器 で 定番 の Creative の サウ ンド バー。USB オ ー デ ィ オ 接続 に 対 
応 し て いる 点 が 特徴 。 PC と の USB 接 続 時 に は 最大 96kHz/24bit の ハイ レゾ 再生 
が 可能 。 ま た 、 専 用 アプ リ を 使用 すれ ば バー チャ ル 7.1 チ ャ ン ネ ル 再 生 を 行 な 
うこ と も で きる 。 


[問い 合わ せ 先 】 ヤ マ 人 : 0570-011-808 http://jp.yamaha.com/、harman/kardon : 0570-550-465 (ハー マン イン ター ナシ ョ ナル ) /http:// 
hk.harman-japan.co.jp/、 ソ ニー : 0120-777-886 : ン http://www.sony.jp/、Bose : 0570-080-021 (ボーズ) ご http://www.bose.co.jp/、 
バナ ソニ ッ ク : 0120-873029.<http://panasonic.jp/、Creative Technology : 03-3256-5577 (クリ エイ ティ ブ メ ディ ア ) http://jp.creativ 
e.com/ 
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HTP 5B760 
実 売価 格 : 38.000 円 前 後 


バー チャ ル サ ラ ウン ド 機 能 を 搭 
戦 し た 2.1 チ ャ ン ネ ル サ ウ ンド バ 
ー。 バ イオ ニア が 長年 オー ディ 
オ 機 器 で 培っ た 技術 を 活か し た 
高音 質 フ ルレ ンジ スピ ー カ ー を 
搭載 し て いる 点 に 注目 。Bluetoo 
th 機能 は 高音 質 な aptX コ ー デ ッ 
ク に 対応 。 


Specification 
(EE ET 盾 腹 甘 志 入出 力 : HONIIN x1、S/P DIF 


JBL IN( 光 角 型 ) X1、LINE IN 
CINEMA SB350 


x1@ 主 な 対応 サラ ウン ド フ ォ 
実 売価 格 : 47.000 幅 前 後 ー マ ッ ト : Dolby Digital る 本体 サ 


イズ (WxD XH) : 1.000x62X78 
mm、242X242X320mm (サブ ウー 
ツァ ー) 


オー ディ オフ ァ ン に 根強い 人 気 を 誇る JBL の サウ ンド バー。 ワ イヤ レス サブ 
ウー ファ ー が 付属 、2.1 チ ャ ン ネ ル 出 力 に 対応 する 。 独 自 の 「HARMAN Display S 
urround] モー ド を 搭載 し て お り 、 了 臨場 感 ち る サラ ウン ド を 楽し むこ と が で き 
る 。 


Specification 
(EE ET MD SS on oc on or 
0 u 


S/P DIF IN ( 光 角 型 ) x1、 
HT-CT380 


x1@ 主 な 対応 サラ 
実 売価 格 : 41,000 幅 前後 ウン ド フ ォ ー マ ッ ト : Dolby True 


HD、 Dolby Digital Plus, DTS-HD Ma 
ster Audio、 DTS-HD High Resolutio 
n Audio ほか 電 本 体 サ イズ (WxD 
XxH): 900X117x51mm、 170x 381 
X342mm (サブ ウー ファ ー) 


前 方 の スピ ー カ ー だ け で サラ ウン ド を 実現 する 「S-Force PRO0 フ ロン ト サ ラ ウ 
ンド 技術 の 採用 や 、 ハ イレ ソ ゾ 音 源 再 生 に 対応 する フル デジ タル アン プ 「S-lMas 
ter」 の 搭載 な ど ソ ニー らし さ の 詰まっ た 1 台 。 ワ イヤ レス の サブ ウー ファ ー 
が 付属 する 。 


1 万 円 以上 ~3 万 円 未満 
(TT ET Bluetooth 


Leviathan 
実 売価 格 : 25,000 円 前 後 


Specification 

音声 入出 力 : S/P DIF IN ( 光 角 型 ) 
x1、 LINE IN (ミニ ) x1@ 主 な 対 
応 サ ラウ ンド フォ ー マ ッ ト : Dol 
by Digital、Dolby Pro Logic 『 ほ 
か @ 本 体 サ イズ (WXDXH) : 非 
公開 


グ デ バイ ス メ ー カ ー で ある Razer の サウ ンド バー。 サブ ウー ファ ー が 
付属 し て お り 、 バ ー チ ャ ル 5.1 チ ャ ン ネ ル サ ラ ウン ド に 対応 。 ゲ ー ム 、 音 楽 、 
映画 用 に チュ ー ニ ング され た 三 つ の ブリ セッ トイ コラ イザ モー ド を 搭載 す 
る 。 
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Specification 
音声 入出 力 : HDMI IN x3、 HDNMI OUT X1、S/P DIF INC 光 角 型 ) x1、 LINE INCRCA) 
x1@ 主 な 対応 サラ ウン ド フ ォ ー マ ッ ト : Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DT 
S-HD Master Audio、 DTS-HD High Resolution Audio ほか 電 本 体 サ イズ (WXDXH) 
1.101x97x99mm (スタ ンド 装着 時 ) 、123X362X436mm (サブ ウー ファ ー、 
旅 時 ) 


EE 
8 


Specification 
(hE EE 誠志 竹 革 導入 出力 : 5/P DIF IN ( 光 包 和 ) 


x1、 LINE IN ( X1@ 主 な 対 
HT MT300 


応 サ ラウ ンド フォ ー マ ッ ト : Dol 
実 売価 格 ・ 36.000 幅 前後 by Digital@ 本 体 サ イズ (WxxDxH) 


500X103 X54mm、 95 X365 X383 
員 ( サ ゴブ ウーフ コ ァ ー}) 


置き 場所 を 選 は な いい 


幅 50cm、 高 さ 5.4cm と コン バク ト か つ ス リム な 点 が 特徴 。 ワ イヤ レス サブ ウー 
ファ ー が 付属 、2.1 チ ャ ン ネ ル 出 力 に 対応 する 。 カ ラー は チャ コー ル ブ ラ ッ ク 
と クリ ー ム ホワ イト の 2 色 を ライ ン ナ ッ プ 。 部屋 の 色調 に 応じ て 選べ る 。 


Specification 
CE ET ED or 


x1、S/P DIF IN ( 光 角 型 ) X10 
主 な 対応 サラ ウン ド フ ォ ー マ ッ 
ト : Dolby Digital、 Dolby Pro Logi 
cI、 DTS ほ か 本 体 サ イズ (WX 
D XH) : 950X120X55mm ( 横 置 き 
時 ) 、180x303x378mm (サブ ウ 
ー フ ァ ー) 


パナ ソニ ッ ク 
SC-HTB690 
実 売価 格 : 40.000 円 前 後 


4K バ パス スル ー に 対応 、Ultra HD Blu-ray Disc プ レイ ヤー な どの 4K 映 像 を 本 機 経 
由 で テレ ビ に 伝送 で を る 。 ワ イヤ レス サブ ウー ファ ー が 付属 し て お り 、3.1 チ 
ャ ン ネ ル 出 力 に 対応 。Dolby Pro Logic 『T な どの サラ ウン ド フ ォ ー マ ッ ト を サ 
ボー ト し て いる 。 


サラ ウン ド 入 門 モ デル や テレ ビ を 手軽 に 高音 質 化 で きる 高 コ スト パフ ォ ー マ ンス モデ ル 。 


Specification 
(EE EE 者 答 革 医 入出 力 :S/P DIF IN ( 光 角 和 ) 


オー ム 電 機 x1、LINE IN (RCA) x1@Q 主 な 対 
AudioComm Bluetooth 応 サ ラウ ンド フォ ー マ ッ ト : 一 
テレ ビ 用 スピ ー カ ー シ ス テム RA XH) : 755x 
実 売価 格 : 13.000 円 前 後 


重 低音 の 効い た 高音 質 サ ウン ド を 楽し め る 総合 出力 30W の 2.1 チ ャ ン ネ ル サ ウ 
ンド バー。 音声 入力 は S/P DIF と アナ ログ (RCA) に 対応 。Bluetooth 接 続 に も 
対応 し 、 ス マー ト ホ ン や デジ タル オー ディ オプ レイ ヤー を ワイ ヤレ ス 接 続 す 
る こと も で きる 。 


[問い 合わ せ 先 】 パ バイ 
apan.co:jp/、 ソ . 
ト の フォ ー ム が か ら (MSY 


(CET TN TT 
ャ 
YAS-106 
実 売価 格 : 28,000 円 前 後 


5.1 チ ャ ン ネ ル バ ー チ ャ ル サ ラ ウゥ ウ 
ンド に 対応 し た 比較 的 コン バク 
ト な サウ ンド バー。 サ ラウ ンド 
フォ ー マ ッ ト は Dolby Digital や DT 
S$ な ど に 対応 。 HDMI に 入力 し た 
4K/HDR 映 像 を テレ ビ に 出力 で き 
る 4K/HDR パ スス ルー も サポ ー ト 
し て いる 。 


Specification 

音声 入出 力 : HDMI INX1、HDMI OUTX1、 
S/P DIF IN( 光 角 型 ) x1、LINE INC( ミ ニ ) 
x1@ 主 な 対応 サラ ウン ド フ ォ ー マ ッ 
ト : Dolby Digital、DTS ほ か @ 本 体 サ 
イズ (WXD XH) : 890X131 X54mm 


Specification 


(CE ET ED ce ocn 


オン キヨ ー x1、 LINE IN (ミニ ) x1@ 主 な 対 
SBT-200 応 サ ラウ ンド フォ ー マ ッ ト : Dol 

by Digital ほ か @ 本 体 サ イズ (WxD 
実 売価 格 : 14,.000 円 前 XH) : 940x83x73mm 


テレ ルビ Ee 
楽 選 みた だい WA 
低 域 & 中 高 域 の 2 ウェ イ 構 成 の 2 チャ ン ネ ル サ ウ ンド バー。 音声 入力 は S/P DIF 


と アナ ログ (ミニ ) に 対応 。 テ レビ を より クリ ア で 迫力 の ある 音 で 楽し みた 
いと いう 人 に 最適 な 1 台 。Bluetooth 接 続 も サポ ー ト し 、NFC 対 応 機器 と は 簡単 


に 接続 で きる 。 


Specification 

音声 入出 力 : HOMI INX1、HDM OUT 
x1、S/P DIF IN( 光 角 型 ) x1 
e 主 な 対応 サラ ウン ド フ ォ ー 
マッ ト : Dolby Digital、Dolby Pr 
0 Logic IT、DTS ほ か @ 本 体 サ イ 
ズ WxDxH) : 950x105x66mm 


で ソ ゾ ソニック 


SC-HTB175 


実 売価 格 : 19,.000 円 前 後 

サブ ウー ファ ー 内 蔵 な が ら 高 さ 6.6cm の スリ ム 設 計 で 、 テ レビ の 前 に 設置 し や 
すく 場所 も 取ら な い 点 が 特徴 。 独自 の 「 デ ュ ア ルド ライ ブサ ブウ ー フ ァ ー」 
方 式 を 採用 する こと で 、 ク リア で 迫力 ある 重 低音 再生 を 実現 する な ど 、 音 質 
に も こだわ っ て いる 。 


Specification 

音声 入出 力 : HDMI INX1、HDMI OUT 
xX1、 LINE IN (: x1@ 主 な 対 
応 サ ラウ ンド フォ ー マ ッ ト : 一 
⑧ 本 体 サ イズ (WXD XH) : 430x 
130X52mm 


(DE ET TD 


パナ ソニ ッ ク 
DY-SP1 
実 売価 格 : 21,000 円 前 後 後 


eo 


同社 の 8D レ コー ダ 「 デ ィ ー ガ 」 に 最適 な 2.1 チ ャ ン ネ ル サ ウ ンド バー。 ハイ レ 
ゾ 再 生 対応 の ア の スピー カー ユ ニッ ト を 搭載 する な ど 高 音質 仕様 が 区 力 。 バ ナ ソ 
ニッ ク 製 テレ ビ な ど と 連動 で を る ビエ ラリ ンク に も 対応 し て いる 。 


(DE ETN TT 


Specification 
音声 入出 力 : S/P DIF IN ( 光 角 型 ) 
x1、S/P DIF IN (同軸 ) ※1、LIN 
E IN (RCA) x1@ 主 な 対応 サラ ウ 
ンド フォ ー マ ッ ト : Dolby Digita 
[、 Dolby Pro Logic IT、 DTS ほ か @ 
本 体 サ イズ (WxDxH): 886X121 
記 g <94mm (スタ ンド 装着 時 )、290 
X316X292mm (サブ ウー ファ ー) 


ワイ ヤレ ス 接 続 の サブ ウー ファ ー が 付属 。 独 自 の バー チャ ル サ ラ ウン ド 技 術 
TAIR SURROUND XTREME]」 に より 7.1 チ ャ ン ネ ル 再 生 に 対応 する 。Bluetooth の 高 
音質 コー デック aptX も サポ ー ト 。 ス マー ト ホ ン な どの 音楽 を 高音 質 で 再生 す 
る こと も で きる 。 


省 ス ペー ス な サウ ンド バー は 、 サ ラウ ンド 対応 が 不要 で あれ は ば 1 万 円 以下 で も 入手 可能 


音声 入出 力 : LINE IN )x1 
⑧ 主 な 対応 サラ ウン ド フ ォ ー 
マッ ト : 一 上 本 体 サ イズ (WxD 
xH) : 430x80x73mm 


アイ ネッ クス 
サウ ンド バー ASP-SB01 
実 売価 格 : 3.000 円 前 後 


OOO 
(2h サウジ 


PC 用 サブ ライ 品 で 知ら れる アイ ネッ クス の サウ ンド バー。 液晶 ディ スプ レイ 
の 下 に 設置 で きる コン バ パクト サイ ズ の 上 、USB バ スパ ワー 動作 対応 で お ある な 
ど PC 用 途 に 適し て いる 。 最 大 出力 は 5W。 音 声 入 力 端 子 に は ステ レオ ミニ を 装 
備 し て いる 。 


0120-777-886 : 


pecification 
音声 入出 力 : LINE IN (RCA) Xx1、 
LINE IN (ミニ ) x1@ 主 な 対応 サ 
ラウ ンド フォ ー マ ッ ト : 一 才 本 
体 サ イズ (WxD xH) : 500X85X 
85mm 


(ET ET ED 
サン ワサ プラ イ 
MM-SPSBA2N 
実 売価 格 : 6.000 円 前 後 


PC も 坪 和 区 ビ も 迫力 ある サウ ジ ド で 1 


最大 出力 5M の スピ ー カ ー ユ ニッ ト を 4 基 搭 載 、 計 20W の 出力 が 可能 。 PC や テレ 
ビ を 迫力 ある 音 で 楽し むこ と が で きる 。 サ ブウ ー フ ァ ー 用 の 出力 端子 が 装備 
され て いる の で 、 別 途 市 販 の サブ ウー ファ ー を 用 意 す れ ば より 重 低 音 を 増す 
こと が 可能 。 


ア : 0120-944-222./http://pioneer.jp/、JBL : 0570-550-465 (ハー マン イン ター ナシ ョ ナル ) ご http://jbLharman-」 
http://www:sony.jp/、 バ パナソニック : 0120-878-982.“http://panasonic.jp/、Razer : Web サ イ 
ttp://msygroup.com/) “http://www.razerzone.com/jp-jp/、 オ ー ム 電機 : Web サ イト の フォ ー ム か ら http://w 
ww.ohm-electricxco.jp/、 オ ン キ ヨー : 050-3161-9555 <http://www.jp.onkyo.com/、 ヤ マル : 0570-011-808 <http://jp.yamaha.com/、 
アイ ネッ クス : 042-467-7676/http://www.ainex.jp/、 サ ン ワ サブ ライ : 03-5763-0011/086-223-3311 http://www.sanwa.co.jp/ 
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特別 企画 @ 


と 


5 イン チ ベ イ の 稚 て ケー ス が 増え 、 大 容量 の USB メ 

モリ や HDD が 続々 と 登場 し 、 手 軽 な デー タ 渡 し 用 や バ 
ッ ク ア ッ プ 用 の メデ ィ ア と し て の 重要 度 が 下 が 5 つつ 
ある 光学 ドラ イブ だ が 、 最 新 の Blu-ray 規 5 


TEXT : 野村 晋也 


ASUSTeK Computer ASUSTeK Computer 


BDXL(TL/QL) 
x6/6 
使用 し て いな いと き に 消費 電力 を 最大 で 50% 抑 える 「E- E-Green 機 能 を 搭載 し た DVD Multi ドラ イブ 。M-DIS 
Green」 機能 を 搭載 し た BD ドラ イブ 。4 層 まで の BDXL C (DVD) を サポ ー ト し 、 フ ァイル を 暗号 化し て 書き 込 
規格 に も 対応 し 、 高 い 耐 久 性 を 誇る M-DISC (DVD) 22 む 「Disc Encryption IT」 機能 も 搭載 。 ライティング と 


に 書き 込む こと も 可能 だ 。 バッ クア ッ プ ソフ ト が 付属 する 。 


イン ター フェ ー ス : Serial ATA る キャ ッシュ 容量 : 非 公 開 @ 平 均 ア クセ スタ イム : 180ms (8D)@ イン ター フェ ー ス : Serial ATA る キャ ッシュ 容量 : 非 公 開 @ 平 均 ア クセ スタ イム : 145ms (DVD)@ 
本 体 サ イズ (WxD XH) : 146x170x41mm@ 重 量 : 750g 本 体 サ イズ (WxDxH) : 146x170x41mm@ 重 量 : 650g 


LG Electronics Lite-On Technology 


kk 
Pe 
0 
BDXLCTL/QL) N 
ドラ イブ が デー タ を 識別 し て 回 転 速度 を 制御 する 「Silent DVD Multi ドラ イブ で 最 安 ゾ ー ン に 
Play」 機能 を 搭載 。 音楽 CD な ら 再 生 時 は 低 回 転 で 、M 位置 する お 手頃 モデ ル 。 メデ ィ ア 品質 を 自動 チェ ッ ク し 、 
P3 な ど へ の エン コー ド 時 は 高速 で 回 転 させ る な ど 、 目 的 記録 速度 を 最適 化し て エラ ー を 抑え る SMART-BURN 


別 で も 細か く 制 御 され る 。 な どの 機能 を 備え 、 シ ンプ ル で 格安 な 製品 。 


イン ター フェ ー ス : Serial ATA る Y キ ャ ッシュ 容量 : 500KB @ 平 均 ア クセ スタ イム : 145ms (DVD)@ イン ター フェ ー ス : Serial ATA る キャ ッシュ 容量 : 非 公開 平均 ア クセ スタ イム : 200ms (DVD)@ 
本 体 サ イズ (WxD XH) : 約 146x170x42mm@ 重 量 : 約 610g 本 体 サ イズ (WxD XH) : 146x170x41mm@ 重 量 : 900g 


パイ オニ ア パイ オニ ア 


高 品質 で 書き 込み で きる と 定評 の ちる パイ オニ ア の スタ BDXL に 対応 し た BD ドラ イブ 。 読み取 り 方 法 を 細か く 

ンダ ー ド な BD ドラ イブ 。BDXL に は 対応 し て いな い が 、 設定 する 「 パ イオ ニア BD ドラ イブ ユー ティ リティ 」 や 、 
ディ スク 共振 スタ ビラ イザ を 搭載 し 、BD-R は 最高 16 倍 オー サリ ング ソフ ト [PowerProducer5] な ど 、 同 梱 E2212 
速 と 高 束 で ライ ティ ング 可能 だ 。 され る ソフ ト も 豊富 だ 。 


イン ター フェ ー ス : Serial ATA る キャ ッシュ 容量 : 4MB@ 平 均 ア クセ スタ イム : 180ms (BD)@ 本 イン ター フェ ー ス : Serial ATA る キャ ッシュ 容量 : 4MB@ 平 均 ア クセ スタ イム : 非 公開 本 体 サ イ 
体 サ イズ (WxD xH) : 148x180x42.3mm@ 重 量 : 740g ズ (WxDXxH) : 148X180x42.3mm@ 重 量 : 740g 
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パイ オニ ア 


BDR-S11J-BK 


予想 実 売価 格 
22,000 円 前 後 


4K コ ン テ ン ツ で ある 「UItra HD Blu-ray」 の 再生 に 世界 で 初め て 対応 
し た BD ドラ イブ で 、 従 来 の Blu-ray コン テン ツ の 解像度 を 大 きく 上 回 
る 3,840X2,160 の 解像度 で 高 精 細 な 映像 を 楽し め る 。 音楽 CD の 再読 み 
取り 性 能 を さら に 向上 させ た 「PureRead 4+]」 に も 新た に 対応 
Specification 


イン ター フェ ー ス : Serial ATA る キャ ッシュ 傘 | 
本 体 サ イズ (WxD xH) : 148X181X42.3m' 


4MB@ 平 均 ア クセ スタ イム : 非 公 開 @ 
i0g 


パイ オニ ア = 


BDR-209XJ2 
(Nl) 


| | BDXLCTAGD 
x8/6 


BD-R(SL/DL) 
x 16/14 


11,000 円 前 後 ーー 
BDXL に 対応 し 、 剛 性 を 高め 振動 を 抑制 し た ハニ カム 構 
造 の 筐 体 を 搭載 し た BDR-209BK2 の 上 位 に あたる 製品 。 
バル ク 品 と し て 流通 し て お り 、 ショ ッ プ に よっ て は 、 「Po 
werDVD 12] な どの ソフ ト を 同 梱 し た 製品 も 用 意 。 


DVDER 
x16 
Specification 


Pioneer 
BD-R(SL/DLY 
x 16/14 


パイ オニ ア 


BDR-S11J- 


a BDXL(TL/QL) 
予想 実 売価 格 x8/6 


NL BD-RSL/DL) 
BDR-S11J-BK の 上 位 版 に 位置 する モデ ル 。Ultra HD B x 16/14 
lu-ray の 再生 に 加え 、 本 機 は 音楽 CD の 再生 品質 を 4 段階 


で チェ ッ ク し 、 対 処方 法 を 表示 する 「 オ ー デ ィ オ CD チ 
x16 


イン ター フェ ー ス : Serial ATA@ キ ャ ッシュ 容量 : 4MB@ 平 均 ア クセ スタ イム : 180ms (BD)@ 本 
体 サ イズ (WxD XH) : 148X180Xx42.3mm@ 重 量 : 740g 


ェ ッ ク 機 能 ] を 搭載 する 。 

Specification 

イン ター フェ ー ス : Serial ATA る キャ ッシュ 容量 : 4MB@ 平 均 ア クセ スタ イム : 非 公開 @ 本 体 サイ 
ズ WxDxH) : 148x181 X42.3mm 0 重量 : 740g 


日 立 エ ルレ ジー デー タス トレ ー ジ , 


BH16NS58 


(バル 2 の) 


BDXL(TL/QL) 
実 売価 格 x6/6 
9,000 円 前 後 
BDXL に 対応 し つつ 、 バ ルク 品 が 1 万 円 以内 で 購入 で き 
る コス ト パ フ ォ ー マ ンス に 優れ た 製品 。 BD-R へ の 書き 
込み も 16 倍 速 と 高速 で 、 性 能 的 に は 申し 分 な い 。 格安 B 
D ド ライ ブ を 探し て いる 人 に オス ス メ 。 


Specification 


BD-RCSL/DL) 
x16/12 


パイ オニ ア 


BDR-TDO05 
(バル 2) 


実 売価 格 
12,000 円 前 後 
BDXL に 対応 し た 12.7mm 厚 の スリ ム 
タイ プ の BD ドラ イブ で 、2013 年 デビ ュー な が らい ま 
り 扱い 店 舗 も 多く 、 人 気 の あ る 製品 。 バ ルク 品 だ が 、BD/ 
DVD-Video 再 生 な どの ソフ ト を 同 梱 し た 製品 も ある 。 


Specification 


イン ター フェ ー ス : Serial ATAY キ ャ ッ シ 量 : 4MB@ 平 均 ア クセ スタ イム : 180ms (BD)@ 本 
体 サ イズ (WxD XH) : 約 148x170x42mm@ 重 量 : 約 750g 


イン ター フェ ー ス : Slimline SATA る キャ ッシュ 容量 : 4MB@ 平 均 ア クセ スタ イム : 220ms (BD)@ 
本 体 サ イズ (WXD XH) : 128x127x12.7mm 0 重量 : 165g 


パナ ソニ ッ ク ケ 
UJ-265 
(Nl) 

_ FT 
実 売価 格 x 4/4 
11,000 円 前 後 


薄型 ドラ イブ の 中 で パイ オニ ア 同 様 、 入 手 し や すく 人 気 の 
ク の 製品 。 ス ロッ トイ ン 方 式 を 採用 し て お 
ー ト 。 高 性 能 な 小型 スリ ム ベ アボ ー ン と 


り 、BDXL も サ 
組み 合わ せ て みた い 。 


Specification 


パナ ソニ ッ ク 


UJ-8E0 


(バル ?) 


実 売 価格 
3,500 円 前 後 
スリ ム 型 の DVD Multi ド ライ ブ 。 DVD 上 +R は 8 倍速 、 
CD-R は 24 倍 速 で 書き 込み 可能 で 、 ロ ー デ ィング は トレ 
イ 方 式 を 採用 。 ス リム タイ プ が 必要 な PC ケー ス で Blu-r 
ay を 使わ な い 場 合 は こち ら が オス ス メ 。 


Specification 


イン ター フェ ー ス : Slimline SATA る キャ 量 : 2MB @ 平 均 ア クセ スタ イム : 非 公 開 @ 本 体 
サイ ズ (Wx DXxH) : 128x127x12.7mm 電 重量 : 非 公開 


イン ター フェ ー ス : Slimline SATA@ キ ャ ッシュ 容量 : 非 公開 平均 アク セス タイ ム : 非 公開 本 
体 サ イズ (Wx DxH) : 非 公 開 Q 重 量 : 非 公 開 


[問い 合わ せ 先 】ASUSTeK Computer : info@tekwind.co.jp( テ ッ ク ウ イン ド ) / http://www.asus.com/jp/、LG Electronics : info@aiuto-jp.co.jp( ア 
ユー ト ) http://jp.lge.com/、 Lite-On Technology : info@keian.co.jp ( 恵 安 ) / http:/wwwiteonit.com.tw/、 パ バイ オ 
ティ トレ ー ド ) / http://pioneer.jp/、 日 立 エ ルリ ジー デー タス トレ ー ジ : info@keian.co.jp ( 恵 安 ) / http://hlds.co.jp/、 バ ナ ' 


党 写 真 協 力 : ProjectWhite (ツク モ ) 
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アイ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 


USB 3.0 接 続 の 外 付 け BD ドラ イブ 。BD-R の 記録 速度 は 16 倍 速 と 高速 
で 、BDXL に も 対応 する 。 ま た 、 長 期 保存 が 可能 な M-DISC も サポ ー ト 。 
オー サリ ング ソフ ト 「Roxio Creator Premier BD] や 、 再 生 ソ フト 「Win 
DVD」 な ど が 付属 する 。 


イン ター フェ ー ス : USB 3.0@ キ ャ ッシュ 容量 : 非 公開 平均 アク セス タイ ム : 非 公 開 @ 
本 体 サ イズ (WxDxH) : 約 158x220x50mm 電 重量 : 約 1.2kg (AC ア ダブ タ 除 く ) 


アイ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 


24 倍 速 の DVD Multi ドラ イブ を 搭載 し た 
USB 3.0 接 続 の 外 付け ドラ イブ 。 物 理 的 な へ こみ を 作っ 
て 記録 し 、 数 百年 単位 と いう 長期 の デー タ 保 存 が 可能 な 
M-DISC (DVD) に も 対応 する 。 


DVDER 
x24 


jf ooara oo 
4 


パッ ファ ャ ロー 


BDXL(TL/QL) 
x 6/6 


16 倍 速 、 BDXL、 M-DISC に 対応 し 、 付属 の 「CyberLink 
PowerDVD 12」 を 使え ば 、Blu-ray 3D に 準拠 し た コン 
テン ツ も 再生 可能 だ 。 ユ ー ザ ー の 環境 で Blu-ray 3D が 再 
生 可 能 か 判断 する ソフ ト も 別途 提供 され て いる 。 


BORE(SL/DL/TL) 
x 2/2/2 
DVDER 
x16 


イン ター フェ ー ス : USB 3.0$ キ ャ ッ シ 
ズ (WxDXxH) : 約 158x220x50mm@ 重 量 : 約 1kg (AC ア ダブ タ 除く ) 


量 : 非 公 開 @ 平 均 ア クセ スタ イム : 非 公 開 電 本 体 サ イ 


イン ター フェ ー ス USB 3.0$ キ ャ ッシュ 容量 : 非 公開 @ 平 均 ア クセ スタ イム : 非 公開 本 体 サ イ 
ズ (WxDxH) : 160x220x50mm 重量 : 約 1.2kg 


アイ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 


BDXL に 対応 し た 外 付け BD ドラ イブ で 、 約 12mm の 極 
薄 ボ ディ が 特徴 。 ア ルミ 製 で ヘア ライ ン 加 工 が 施さ れ た 
ボディ は 丈夫 で キズ も 目立ち に くい 。 バ スパ ワー 動作 で 
240g と 軽量 な の で 、 携 帯 性 に も 優れ る 。 


BDRE(SL/DL/TL) 
x 2/2/ 


アイ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 


バス パワ ー 動 作 に 対応 し た 
タブ ル タ イ プ の BD ドラ イブ で 、 
大 容量 記録 が 可能 な BDXL に 
も 対応 する 。 ボ ディ カラ ー は 、 
ピア ノブ ラッ ク 、 オ リエ ント レ 


ッ ド 、 パ ー ル ホワ イト の 3 色 が 替 2 22 
、 - DVDER 
用 意 さ れ て いる 。 


イン ター フェ ー ス : USB 3.0$ キ ャ ッ シ 量 : 非 公開 @Q 平 均 ア クセ スタ イム : 非 公開 韓 本体 サイ 
ズ (WXDXH) : 約 130x150x12mm@ 重 量 : 約 240g 


イン ター フェ ー ス : USB 3.0$ キ ャ ッシュ 容量 : 非 公開 Q 平 均 ア クセ スタ イム : 非 公開 本 体 サ イ 
ズ (WxDxH): 約 136x146x14.6mm@ 重 量 : 約 240g 


アイ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 


最新 規格 で ある USB 3.1 に 対 

応 し 、Type-C コ ネ ク タ の ケ ) 

ー ブ ル が 用 意 さ れ た DVDM 
Ng 


ulti ド ライ ブ 。 従来 の A オス 
BDRECSL/DL/TL) | DVDHR 
— x8 


に 合わ せ て 選択 で きる 。 


アイ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 


Surface Pro 4 な どの Windows タブ レッ ト 向 け の ポー タ 
ブル DVD Multi。 接続 し て いて も タブ レッ ト を 自由 に 操 BD-RE( 


作 で きる 1m の USB ケ ー ブ ル が 付属 し 、AC ア ダ プ タ も 同 nr 
| 
還 


TL) 


コネ クタ の ケー ブル も 同 梱 さ 
れ て いる の で 、 使 用 する PC 

イン ター フェ ー ス : USB 3.1$ キ ャ ッシュ 容量 : 非 公 開 @ 平 均 ア クセ スタ イム : 非 公開 @ 本 体 サ イ 
ズ (WxDXH): 約 136x146X14.6mm 0 重量 : 約 270g 


梱 さ れ て いる の で 電力 不足 の 心配 も な い 。 
イン ター フェ ー ス : USB 3.0% キ ャ ッシュ 容量 : 非 公 開 @ 平 均 ア クセ スタ イム : 非 公開 本体 サイ 
ズ (WxDxH): 約 136x146X14.6mm@ 重 量 : 約 270g 
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パイオニア 


BD ドラ イブ で あり な が ら 、 重 さ を 230g に 抑え た 製品 。 ロー ディ ング に スロ ッ ト イ ン 方 式 を 採用 し た 製品 。 メデ 


BDXL に 対応 する ほか 、 同 社 独自 の 「PureRead 2+」 BD-RE(SL/DL/TL) ィ ア な どの 使用 状況 を ドラ イブ が 学習 し 、 ム ダ な 電力 を 
や ハニ カム 構造 筐 体 な ど 、 音質 も 重視 し た 設計 が 特徴 だ 。 at: カッ ト す る 「 イ ン テ リ ジェ ント エコ モー ド 」 を 搭載 し 、 


バス パワ ー 動 作 に も 計 記 する 。 本 体外 は 4 外 を 用 意 。 PureRead 2+ で 音楽 CD を 高 品質 で 再生 可能 だ 。 


イン ター フェ ー ス : USB 3.0@ キ ャ シュ 生 : 4MB@ 平 均 ア クセ スタ イム : 非 公開 本 体 サ イズ イン ター フェ ー ス : USB 3.0@ キ ャ 
(WxDxH): 133x133X14.8mm@ 重 量 : 230g (WXDXH): 135X135x18mm0O; 


容量 : 4MB@ 平 均 ア クセ スタ イム : 非 公開 る 本 体 サ イズ 
280g 


パッ ファ ロー 


バス パワ ー 動 作 を 前 提 に し た BD ドラ イブ だ が 、 電 力 不 
足 時 は 装備 され て いる 電源 供給 用 の USB ケー ブル を 接続 
する こと で 解消 で きる 。USB Type-C 変 換 ケ ー ブ ル も 同 
梱 する 。 本体 色 は ブラ ッ ク と ホワ イト の 2 色 を 用 意 。 


BRXL-PT6U3-C と 同様 の ボディ を 採用 し た DVD Multi ド 
ライ ブ で 、 こ ちら も 給電 用 の USB ケー ブル が 装備 され て い 
る 。 本 製品 は ライ ティ ング ソフ ト が 付属 する が 、DVD 再 生 
ソフ ト も 同 材 し た 「DVSM-PT58U2-C シ リー ズ 」 も ある 。 


イン ター フェ ー ス : USB 3.0 多 キャ ッシュ 容量 : 非 公 開平 均 ア クセ スタ イム : 非 公開 Q 本 体 サ イ イン ター フェ ー ス : USB 2.0$ キ ャ ッシュ 容量 : 非 公開 @ 平 均 ア クセ スタ イム : 非 公開 本 体 サ イ 
ズ (WxDXH) : 約 138x152x14.4mm@ 重 量 : 約 293g ズ WxDxH) : 約 138X152X14.4mm@ 重 量 : 約 293g 


ロジ テッ ク ロッ 
高 さ 95mm の BD ドラ イブ を 採用 する こと で 、 厚 さ 14mm、 USB 20 対 応 で 価格 を 抑え た 製品 だ が 、 天 板 に は ヘア ライ 


重 さ 230g と コン パク ト か つ 軽 量 に 仕上 げた 製品 。 USB Ty ン 加 工 さ れ た アル ミ 素 材 を 用 いる こと で 丈夫 さと 高級 感 を 
pe-C 変 換 コ ネ ク タ が 付属 し て お り 、Web か ら Mac 用 の [roxi 演出 。 バ スパ ワー 動作 、M-DISC (DVD) に も 対応 する 。 
otoast15 TITANIUM] が 無償 で ダウ ン ロ ー ド で きる 。 UVDR 本 体 は 、 ブ ラッ ク 、 レ ッ ド 、 ホ ワイ ト の 3 色 を ライ ン ナ ッ プ 。 DVR 


イン ター フェ ー ス : USB 3.0$ キ ャ ッ シ : 非 公開 @ 平 均 ア クセ スタ イム : 非 公開 本 体 サ イ イン ター フェ ー ス : USB 2.0 キ ャ 
ズ WxDxH) : 133X142X14mm@ 重 量 : 230g (WXDXH): 138x134x19mm 0 


シュ 容量 : 1MB @ 平 均 ア クセ スタ イム : 非 公開 本体 サイ ズ 
280g 


高 さ 9.5mm の 薄型 ドラ イブ を 採用 する こと で 、 軽 量 ・ コ ン パ ク 
ト に まとめ た ポータ ブル 製品 。 バ スパ ワー で 動作 し 、M-DISC 
(DVD) を サポ ー ト する 。 ライティング ソフ ト 「Power2Go8f 
orDVD」 が 付属 し 、 本 体 カ ラー は 3 色 が 用 意 さ れ て いる 。 


イン ター フェ ー ス : USB 3.0$ キ ャ ッシュ 容量 : 500KB @ 平 均 ア クセ スタ イム : 
非 公開 @ 本 体 サ イズ (Wx DxH) : 133※133.5x14mm 電 重量 : 230g 


[問い 合わ せ 先 】 ア イ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 : 0120-777-618 / http://www.lodata.jp/、 バ ッ フ ァ ロ ー : 0570-086-086 / http://buffalo.jp/、 パ バイ オニ 。 
ア : 03.3206-0806 (エス ティ トレ ー ド ) / http://pioneer.jp/、 ロ ジテ ッ ク : 0570-022-022 http://www.logitec.co.jp/ DOS/V POWER REPORT 2017 April 


あら ゆる ユー ザー や 用 途 に 対応 し 、 自 由 度 
の 高 さ に 定評 が ある ATX 対 応 PC ケ ー ス 。PC 
ケー ス の 王道 で あり な が ら 、 そ の 大 き さ に 起 
因 す る 扱い に くさ が ある の も 事実 。 最近 の 主 
流 で ある 奥行 き や 高 さ が 50cm を 超え る モデ 
ル で は 、 置 き 場所 に も 悩む こと に な る 。 こ う 
し た 背景 も あり 、 最 近 は 5 イン チ ベ イ な どの 
オー プン ベイ を な くし て 奥行 き や 高 さ を 抑え 
た モデ ル が 増え て きた 。 

Fractal Design の 「Define C] も 、 そ の 一 
つ 。 静音 性 と 冷却 性 能 を 両立 する 同社 の ロン 
グセ ラー 「Define R5」 の 機能 を 引き 継ぎ な 
が ら も 小型 化 を 図っ た こと が 最大 の 特徴 。m 


“ o 
icroATX 対 応 の 「Define Mini C] も 、 対 応 | ン ハ 
フォ ー ム ファ クタ ー は 異な る が ほぼ 同じ 特徴 | 


を 備え る 兄弟 モデ ル だ 。 両 者 の 側板 を 開け て = 
内 部 を 見 る と 、 確 か に 前 面 に は 5 イン チ ベ ペイ 大 本 nn に 
が な く 、 そ の 分 奥行 き が 短く な っ て いる 。 当 ”: = Er 


然 5 イ ンチ ベイ の フレ ー ム や 装着 し た 光学 ド 
ライ ブ な ど と 、 マ ザー ボー ド 上 の パー ツ と の 今回 紹介 する 「Define」 シ リー ズ の 新 顔 2 ス モデ ル は 、 


王 渉 を 考え る 必要 も な い 。 ロン グセ ラー と な っ た 「Define R5」 の 特徴 は その まま に 、 
この スッ キリ と し た 前 面 に は 、14/12cm 。 サ イズ を より コン パク ト に まとめ た 
角 の ケー ス フ ァ ン や 、 最 大 で 36cm ク ラス (D 合い 勝手 の よい PC ケー ス で ある 。 TEXT : 竹内 亮介 
Fractal Design Fractal Design 


Define C 
実 売価 格 : 11,000 円 前 後 


Define Mini C 


実 売価 格 : 10,000 円 前 後 


フォ ー ム ファ 2 ター microATX 


フォ - ム ファ 2 タ 9- ATX 
が - EE 妨 - ブラ ッ 2 
押 還 なし LS 怒 
poi 3.5/2.5 イ ツチ シャ ド -x2、 MA 3.572.5 イ ツチ シャ ド -X2、 
2.5 イ ツチ ジャ ドー- メ x3 2.5 イ ンチ ジャ ドーx3 
標 夫 失 載 フ ァ ノ 12cm 衣 x1 ( 画 )、 12cm 衣 x1 (前 画 ) 人 雷 江 載 ファ ン 12cm 衣 x1 ( 画 )、 12cm 衣 x1 () 


描 可能 ビデ オカ ー ド の 長 さ 31.5cm 
提 地 CPU2- ラ ー0 遍 さ 17cm 
9 イズ (WxDXH) 210x399x440mm 
王 7.4kg 


反 載 可能 ビデ オカ ー ド の 尽 さ 31.5cm 
拓 電 』 能 CPU2- ラ ー0 記 さ 17cm 
9 イズ (WXDXH) 210X399x399mm 
得 6.9kg 


【 問 い 合 わせ 先 】 Fractal Design : 03-5215-5650 (アス ク ) /http://www.fractal-design.jp/ 
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efine Mini C で は 28cm ク ラス ) の 大 型 水冷 
ラジ エー タ を 取り 付け られ る 。 ま た メッ シュ 
構造 の 天 板 は 、 簡 単に 外せ る カバ ー で 攻 わ れ 
て いる が 、 こ こ に も ファ ン や 水冷 ラジ エー タ 
を 組み 込め る 。 基 本 は 静音 性 重視 で 、 密 閉 性 
の 高い 構造 に 加え て 前 面 、 側 面 、 天 板 な どの 
内 側 に 防音 材 を 貼っ て いる 。 そ の 一 方 で 冷却 


重視 に も 柔軟 に 変更 可能 と いう バラ ンス 型 の 
特性 は 、Define C シ リー ズ で も 引き 継が れ 
て いる 。 た だ し 前 面 パネ ル は 扉 式 で は な い 。 
内 部 構造 で お も し ろ い の は 、 下 部 の 電源 ユ 
ニッ ト ま わり が カバ ー で 覆 わ れ て いる 点 だ 。 
広い 裏面 配線 用 の スペ ー ス や 配線 の ギ ミ ッ 
ク 、 そ し て この カバ ー を 組み 合わ せる こと 


Define C の 仕様 を チェ ッ ク 


で 、 マ ザー ボー ド の 周囲 に は ほとん ど ケ ー ブ 
ル を 見 せな い 美 し い 配線 が 可能 と な る 。 

Define R5 の 作業 性 の 高 さ は その まま に 、 
サイ ズ を 小さ くし て 冷却 拡張 性 を 重視 する 方 
向 で 内 部 を 再 設 計 し た Define C は 、 間 違い 
な く ATX 対 応 PC ケ ー ス の 新しい スタ ンダ ー 
ド と 言え る 。 


ン : 14/12cm 角 x8 ( 天 板 ) 


天 板 の カバ ー を 外す こ 
と で 、 水冷 ラジ エー タ 
や ファ ン を 増設 で きる 


(ED 


フロ ント ボート と し て は 2 大 の US 
BB 3.0 ポー ト 、 ヘ ッ ド ホン 端子 、 
マイ ク 端 子 を 装備 する 


i 


能 フ ァ ン : 14/12cm 角 x3 (前 面 ) | 


能 フ ァ ン : 18cm 角 X 1 (底面 ) 


タ は 24cm ク ラス まで | | 水冷 ラジ エー タ は 36cm ク ラス まで | [ 


マザー ボー ド や ビデ オカ ー ド な ど を 組み 込む エリ ア に は 、 シ ャ ドー ペ ベイ な ど を 配置 し な い ス ッ 


キリ と し た 構造 を 採用 。 


広い スペ ー ス で 組み 込み 作業 を 行なえ 、 ビ デオ カー ド の 選択 肢 も 多い 


Define R5 と 比べ る と 一 回 り 小さ く 、 置き 場所 に 困ら な い 


Define C は 、ATX 対 応 PC じ ケー ス な が ら も 奥行 き は 39.9cm、 高 さ は 44cm と か な り コ 
ン バ パクト だ 。 重 さも 7.4kg と 比較 的 軽量 で 扱い や すい 。 同 じ Define シ リー ズ の ロン グセ 


ラー 「Define R5」 と 比べ る と 、 奥 行き は 12.2cm、 高 さ は 1.1cm 小 さい 。5 イ ンチ ベ 


イ を 備え て いな いこ と で 奥行 き が か な り 短 く な り 、 よ り 狭 い 場所 


置 可能 に な っ た 。 机 


の 下 に 置い て 使い た い 場 合 は 、 こ うし た 奥行 き を の 短い PC じ ケ ー ス が 重宝 する 。 


44cm 
前 面 バ ネル の 裏 底面 の 防塵 フィ ル タ は 、 前 面 か ら 引き 
側 に は 防音 材 出し て 清掃 で きる よう に な っ て いる 


奥行 き の 差 は 大 きい 
Define R5 と DefineC 
を 並べ た 写真 だ 。 奥 行 

置 の 自 
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Define C に 組み 込ん で チェ ッ ク 
ベン チ 台 の よう な スッ キリ と し た 内 部 構造 、 メ ン テ ナ ンス も ラク 


マザー ボ 
この スペ ー. 


ペー ス の 前 面 側 に は 若干 の 膨らみ が ある 。 マザー ボー ド や ビデ オカ ー ド な どの メイ ン バ ー ツ を 組み 込む 側 に 
は 、 シ ャ ドー ベイ や フレ ー ム な どの ジャ マ に な る 構造 物 が な い 。 
その た め 作 業 用 の スペ ー ス は 非常 に 広く 、 組 み 込 み 作業 は し や す 
い 。 大 型 バー ツ を 組み 込ん で も 、 王 渉 は ほぼ 発生 し な い 


ス を 使っ て 裏面 配線 を 行なう 


の 取り 付け を 実際 に チェ ッ ク 


天 板 と マザー ボー ド の 
間 に は 余裕 が ある 

電源 ユニ ッ ト の EPS12V ケ ー 
ブル は 、 大 型 の CPU ク ー ラ ー 
後 か ら で 
せ た 。 大 
ジ エ ー タ の 取り 付け 


ピ デ オ カー ド は 30cm 
クラ ス を 挿し て も 余裕 アリ 


今回 組み 込ん だ ビデ 

[ROG STRIX-GTX1080-08 
G-GAMING] は 、 長 さ が 29.8 
cm の 大 型 モ デル だ 。 ケ ー ス に 
前 面 フ ァ ン を 組み 込ん で いる 
場合 は 31.5cm ま で な の で 、 十 
分 余 容 は ある 


ビン ヘッ ダケ ー ブ ル な 
ど を 引き 出す 小さ な 穴 
が ある 


理 面 配線 な ど で 余 っ た ケー ブル は 、 こ 上 下 に 延び る スリ ッ ト の よう な ネジ 穴 を 装備 し て お り 、 ネ ジ 


の カバ ー で 隠さ れる 止め する 位置 に よっ て ファ ン の 位置 は ある 程度 移動 で きる 


HDD や SSD は ど 


設置 する ? 


2.5 イ ンチ SSD は 

マザー ボー ド ベ ー ス 裏 に 
メン テ ナ ン ス ホー ル を 攻 う よう 
な 位置 に 、25 イ ンチ シャ ドー ベ 
イ と し て 使う プレ ー ト を 装備 す 
る 。 25 イ ンチ SSD は この プレ 
ー ト に ネジ 止め し て 組み 込む 


3.5 イ ンチ HDD は 

前 面 下 部 に 

前 面 下部 に 、 ほ か の Define シ リ 
ー ズ と 同じ よう な 35/25 イ ンチ 
シャ ドー ベイ の トレ イ が ある 。 
た だ し 、 こ の スペ ー ス に は 各種 | 
ケー ブル が 集中 し や ゃ すい の で 、 

し っ か り 整 理 し よう | 


褒 面 配線 を チェ ッ ク 


前 面 近く の へ こみ と 面 フ ァ ス ナー で ーー ケー ブル 整理 に 便利 な 面 フ ァ ス ナー 

ケー ブル を 整理 - ペタ ッ と 貼り 付け る だ け で 簡単 に 固定 で き 、 何 回 
” 5 で も や り 直 せる 面 フ ァ ス ナー を し て いる 

マザー ボー ド ベ ー ス の 裏面 か ら 側板 ま で は 実測 値 で 約 

2cm の スペ ー ス が ある 。 前 面 近く に は さら に へ こみ 

が あり 、 こ の 部 分 か ら 側板 まで は 約 3.5cm あ る た 電源 ユニ ッ ト の 奥行 き に 注意 


め 、 太 め の 電 源 ケ ー ブ ル で も 問題 は 発生 し に くい 。 ケ \ k 奥行 き 18cm の 電源 ユニ ッ ト を 組み 込む 場合 、 
ー ブ ル 整理 を 簡単 に や り 直 せる 面 フ ァ ス ナー を 3 本 用 i E E 3.5/2.5 イ ンチ シャ ドー ペ ベイ と の 隙間 は 実測 値 で 
意 し て いる の も うれ し い 。 = 約 5cm と 狭い 。 奥 行き 16cm ま で の 電源 ユ 

| が オス ス メ 
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erles RM750x(750W、 8OPLUS Gold) 、 CPU ク ー: イズ 風魔 (サイ ド フ ロー、 12cm 角 ) 、 OS : Windows 10 Pro 


バツ グン の 拡張 性 が 決め 手 の Define Mini C 

Define C と Define Mini C の 違い は 、 お お むね 対応 
マザー ボー ド に 起因 する 高 さ の み 。Define C が 44cm 
で ある の に 対し 、Define Mini C は 39.9cm で 4.1cm 
低い 。 幅 は 21cm、 奥 行き は 39.9cm で 両者 と も 同じ 
で あり 、 組 み 込 め る CPU ク ー ラ ー や ビデ オカ ー ド は 同 
じ だ 。 ま た 内 部 構造 や 、 マ ザー ボー ド ベ ー ス 裏 の 構造 も 
Define C に よく 似 て お り 、 ほ か の microATX 対 応 PC ケ 
ー ス と 比べ て も 組み 込み や すさ は 、 ダ ント ツ だ 。 ケー ス 
ファ ン や 水冷 ラジ エー タ へ の 対応 も 充実 し で お り 、 さ ま 
ざま な 構成 の PC に 対応 で きる た め 、 こ の モデ ル も 定番 


Define C よ り 高 さ が 4.1cm 低 い 


左 が Define MiniC、 右 が Define C。 幅 や 
奥行 き は 同じ だ が 、microATX 対 応 の Defin 


天 板 に は ファ ン な ど を 増設 可能 
ほか の Define シ リー ズ と 同様 、 天 板 の カ バー を 外 
すこ と で ケー ス フ ァ ン や 大 型 の 水冷 ラジ エー タ を 


eMiniC の ほう は 高 さ が 4.1cm 低 い の 一 つと な る だ ろう 。 増設 で きる 
動作 検証 
~ 豆 2 =| \. 
前 面 フ ァ ン の 影響 で GPU の 温度 が 低い 
CPU と GPU の 温度 呈 CpU ア イド ル 時 画 CPU 高 負荷 時 画 GPU ア イド ル 時 男 GPU 高 負荷 時 単位 : で 
各部 の 温度 と 動作 音 の 検証 で は 、 同 じ シ リ モデ ル と 
fi 同じ で あれ ば CP 
ー ズ に 属し て お り 、 ロ ング セラ ー で ユー ザー 【Fah Xpert3 ケー ス フ ァ ン 回 転 数 : 最 大 ) 上 が い は 


の 多い Define R5 を 比較 対象 と し て 取り 上 げ 
た 。CPU 温 度 に つい て は 、3 機 種 と も に ほぼ Ean%pert 3 標準 設 定 ) 
同じ で あり 、 冷 却 性 能 に 大 き な 違 い は な いよ 


HE こ ソ ケ ッ Define Mini C 
うに 思え る 。 3 機種 と も に 、CPU ソ ケッ ト や (Fan Xpert 3 ケー ス フ ァ ン 回 転 数 : 最 大) Rf OE @ 
a a 6 Mini Cld 3 
CPU ク ー ラ ー ま わり の 構造 に は 大 き な 違 い が か な り 低 い 
が な いか ら だ ろう 。 Define Mini C 
(Fan Xpert 3 標準 設定 ) 
逆 に GPU 温 度 で は 、Define C や Define Mi 
ni C が 健闘 し た 。 両 モデ ル と も 、 前 面 ファ ン bpefine R5 


の 位置 が ビデ オカ ー ド に 非常 に 近い 上 、 下 部 
エリ ア は カバ ー で 覆 わ れ て いる 。 前 面 か ら 取 
り 込 ん だ 新鮮 な 外気 が 、 ビ デオ カー ド 周 辺 に 
効率 よく 届い て いる と いう こと を 示し て い 
る 。 高 性 能 な ど ビデ オカ ー ド を 組み 込ん で 、 ゲ 
ー ム PC を 作り た い ユ ー ザ ー に は 注目 すべ き 
結果 だ ろう 。 

動作 音 に つい て は 、 防 音 材 を 貼っ た 前 面 や 
側板 、 天 板 な ど が 効 を 奏し て か 、 内 部 か ら 音 
が 漏れ に くい よう だ 。 密 閉 構造 は 3 機種 と も 
共通 の た めか 、 結 果 も ほぼ 同じ だ っ た 。 ア イ 
ドル 時 は CPU ク ー ラ ー の ファ ン が 緩やか に 
回 っ て いる だ け で あり 、 動 作 音 は ほぼ 感じ な 
い 。 


(Fan Xpert 3 ケー ス フ ァ ン 回 転 数 : 最大 ) mi 


Define R5 
(Fan Xpert 3 標準 設定 ) 


ベン チ 台 
(Fan Xpert 3 標準 設定 ) 


~— Better 0 20 40 60 80 100 
動作 音 。 四 ア イド ル 時 画 高 負荷 時 単位 :dB 
(Fan Xpert 3 ケー ス フ ァ ン 回 転 数 : 最大 ) 2.3 


暗 騒音 以下 


Define C 
(Fan Xpert 3 設定 ) 

Define Mini C 

(Fan Xpert 3 ケー ス フ ァ ン 回 転 数 : 最大 ) 
Define Mini C 

(Fan Xpert 3 標準 設定 ) 

Define R5 

(Fan Xpert 3 ケー ス フ ァ ン 回 転 数 : 最大 ) 
Define R5 

(Fan Xpert 3 標準 設定 ) 


-— Better 


アイ ドル 時 は 近く まで 寄 


隊 明 音 ド つっ て も 動作 音 を 感じ な い 


暗 有 音 : 32.4dB、 ア イド ル 時 : 
温 破 ・ 使 用 し た ソフ ト は HWIMor 
ー ス 正面 か ら 約 20cm、 ケ ー ス フ 


起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : OCCT 4.4.2 POWER SUPPLY テス ト を 10 分 間 動 作 さ せ た と き の 最 大 値 、 剖 部 の 
1.30 で 、 CPU は CPU Temperatures の Package、GPU は GPU の Temperatures の 値 、 動 作 音 測定 距離 : ケ 
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PCI Express x4 接 続 の 
ッ ト を 3 基 搭 載 


M.2 ソ 
i 


奇抜 な デザ イン と は 裏腹 に 、 多 く 
の ユー ザー が 求め る 機能 に 絞っ で 


実装 する こと で 低 価 格 を 実現 し 、 

高い 評価 を 得 た 「X99 Taich 
i]。 そ の Kaby Lake 対 応 版 と な 
る の が 本 製品 だ 。 X99 版 と 比べ 
て や や ハイ エン ド 寄 り の 仕様 だ 
が 、 チ ッ プ セッ ト が 備え る 機能 を 
素直 に 実装 し で いる の は 同様 だ 


ASRock 


TEXT : Ta 152H-1 


. 
a a 


»/ 


LGA1151 の CPU に 対応 する 柔軟 な OC 設定 を 可能 と する 
第 2 世代 チッ プ セ ッ ト ME 外部 クロ ッ ク ジ ェ ネ レー タ 
品 | ririts i EE 


_Integrated Device Technology_ 


M.2 ス ロッ ト 
ASRock は PCI Express x4 接 続 を サポ ー ト 
する M.2 の サポ ー ト に 熱心 で 、 こ の マザー ボ 
ー ド で も 3 大 用 意 し て いる 。 こ れ だ け で 12 レ 
ー ン の PCI Express が 必要 に な り 、Serial AT 
A ポ ボート と の 排他 で 使用 可能 と し て いる 
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Z270 
USB 3.1 の スペ ッ ク 上 の 帯域 幅 を 実現 する に 
は 1 ポー ト あ た り PCI Express 3.0 が 2 レー 
ン 必 要 。 4 レー ン 増 えた PCI Express を USB 
3.1 コ ント ロー ラ と の 接続 に 用 いれ ば 、 既 存 の 
機能 を 損なわ ず に USB 3.1 を 実装 で きる 


6V41642B 
クロ ッ ク ジ ェ ネ レー タ は 、Intel の クロ ッ ク 仕 
様 に も と づい て 細部 仕様 の 異な る 似 た よう な 
製品 が 多数 ライ ン ナ ッ プ され て いて 、 細 か い 
仕様 は 伏せ られ て いる も の が 多い 。 こ の クロ 
ッ ク IC も そう し た 製品 の 一 つ 


【 問 い 合 わせ 先 】ASRock : 03-3768-1321 (マス ター ド シ ー ド ) / http://www.asrock.com/ 


GLIOPY G 
e 


ハイ エン ド Z270 マ ザー で 
| ポピュラー な Audio CODEC 


Realtek Semiconductor 


ALC1220 
Realtek 製 の Audio CODEC IC じ と し て 現時 点 で は も 
つと も 高 機能 な 製品 で あり 、7.1 チ ャ ン ネ ル の ハイ 
レゾ 出力 で 内 蔵 DAC は S/N 120dB。 デ ジタル 回 路 
が 混在 する マザー ボー ド 上 に 実装 する オー ディ オ 回 
路 用 IC と し て は 不足 する と ころ の な い 仕 様 を 誇る 


6 フェ ー ズ と 2 フェ ー ス の 
同期 整流 | 


Purity Sound 4 
最新 の Realtek ALC 1220 を 搭載 し 、 デ ジ タ 
ル 回 路 と 分 離し た 配線 、 オ ー デ ィ オ 向け コン 
デン サ の 採用 な ど は 今時 の オー ディ オ 回 路 実 
装 と し て 標準 的 。 独立 し た DAC な ど は 搭載 し 
て いな い が 、 必 要 十 分 な 実装 と 言え る 


8 フェ ー ス の 同期 整流 | 
構成 で きる PWM コ ン ドン 


Infineon Technologies 


CPU VRM 
CPU コ ア 用 の 6 フェ ー ズ 同期 整流 回 路 を フェ 
ー ズ ダブ ラー を 使っ て 12 フ ェ ー ズ 構成 に し て 
いる 。 さら に GPU コ ア 用 と し て 、 フ ェ ー ズ ダ 
ブラ ー を 使わ な い 2 フ ェ ー ズ 同期 整流 回 路 を 採 
用 し て いる 


PCI Express 3.0 x2 接 続 で 
USB 3.1 の 帯域 幅 を サポ ー 


ASMedia Technology 


IR35201 
8+0/7+1/6+ 2 の いずれ か の 構成 が 可能 な 
デジ タル 制御 方 式 の PWM コ ント ロー ラ 。 この 
マザー ボー ド で は 6+2 フ ェ ー ズ 同期 整流 回 路 
と し て いる 。 開発 元 は IR (International Rec 
tifier) だ が 、Infineon に よっ て 買収 され た 


Kaby Lake と Skylake に 
対応 する CPU ソ ゾ ソケット 


ASM2142 (基板 裏面 ) 
ASM1142 は PCI Express 3.0 x 接続 また 
は 2.0 x2 接 続 だ っ た た め 、USB 3.1 の 規格 上 
限 ま で の 避 域 帆 を サポ ボー ト で き な か っ た が 、A 
SM2142 で は 可能 。 USB 8.1 本 来 の バフ ォ 
ーー マン ス を 発揮 で きる よう に な っ た 


2 フェ ー ス 同期 整流 
メモ リ 用 電源 


LGA1151 ソ ケッ ト 
同じ CPU ソ ケッ ト で 使え る 両 CPU だ が 、Micr 
osoft が Kaby Lake で は Windows 10 し か サ 
ポー ト し な いと し て いる だ け で な く 、 実 際 に 
トラ ブル が 生じ る 可能 性 が ある 。 ユ ー ザ ー は 
使い た い 環 境 に 応じ て CPU を 選ぶ 必要 が ある 


メモ リ UVRM 
CPU と 同じ バ ワー ブロッ ク を 2 個 使っ て 2 フ 
エー ズ 同 期 流 回 路 を 実装 し て いる 。PWM コ 
ント ロー ラ も CPU 用 VRM に も 使え る マル チ フ 
エー ズ 同 期 整流 用 の IC を 採用 。 人 ハイ エン ド 製 
品 と 同等 の 構成 だ 


Kaby Lake に 対応 する 
Taichi シ リー ズ 第 2 弾 

ASRock Z270 Taichi は 、Z270 チ ッ プ 
セッ ト を 搭載 し 、Kaby Lake の コー ド ネ 
ー ム で 呼ば れる 第 7 世代 Core シ リー ズ に 
対応 する ATX マ ザー ボー ド で す 。 

Taichi の 名 は 、ASRock 製 マ ザ 
ド の 中 で も 、 特 殊 な 拡張 機能 な ど は あま 
り 実 装 せ ず 、 チ ッ プ セッ ト の 持つ 機能 を 
忠実 に 実装 し て 、 比 較 的 高 品位 な 素材 を 
採用 する な ど し て 基本 機能 を 高め た マ ザ 
ー ボ ー ド に 与え られ る も の で す 。 


Flexible 17/0 と オン ボー ド の 
イン ター フェ ー ス 実装 

Z270 チ ッ プ セッ ト は Z170 チ ッ プ セッ 
ト と 理 換 性 が あり 、 プ ロ セ スル ー ル や チ 
ッ プ サイ ズ に も 変更 は あり ませ ん が 、 機 
能面 で は PCI Express 3.0 が 20 レ ー ン か 
ら 24 レ ー ン へ 増加 、Intel Optane Techn 
ology に 対応 する と いっ た 点 で 改良 が な 
され て いま す 。USB 3.1 の イン ター フェ 
ー ス 機能 は 内 蔵 し て お ら ず 、 そ の 実装 
は 外 付 け チ ッ プ が 必要 で す 。 

PCI Express 3.0 の レー ン 数 が 増え た 
と は 言っ て も CPU と の イン ター イェ ュー 
ス は 100 シ リー ズ チ ッ プ セッ ト と 同じ く 
DMI 3.0 で あぁ あり 、CPU 側 か ら 見 て チッ プ 
セッ ト 内 上 蔵 機能 へ の アク セス に 関係 する 
帯域 幅 に 変化 は な く 、USB 3.1 や M.2 と 
いっ た 最近 の イン ター フェ ー ス を チッ プ 
セッ ト 側 に 数 多く つなげ て も 、DMI が 
ボトル ネッ ク に な る 可能 性 さま に 
は 変わ りあ り ま せん 。 

USB 3.0 や Serial ATA 3.0、 そ れ に PCI 
Pp 1 ポー ト あ た り に 必要 な 帯 
域 幅 が 近い こと も あっ て 、 チ ッ プ セッ ト 

が 内 蔵 す る I/O ポー ト の いく つか は 「Fle 
xible I/7O0] と し て 、USB 3.0/Serial AT 
A 3.0 ま た は PCI Express、 い ずれ か を 
選択 で きる よう に 作ら れ て いま す 。US 
B 3.0 や Serial ATA 3.0 の ポー ト を チッ プ 
セッ ト の スペ ッ ク 上 限 ま で 設け た 場合 、 
PCI Express の レー ン 数 は 仕様 上 の 上 限 
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より 少な く な り ま すし 、 遡 の 
実装 を し て も 同様 で す 。 マ ザ 
ー ボ ポ ボード に よっ て は スイ ッ チ 
IC を 使う こと で 、Serial ATA 
/USB と PCI Express 拡 張 ス ロ 
ッ ト の 使用 を 排他 的 に 切り 換 
える こと が で きま す 。 

さら に PCI Express 4 レー 
ン で の 接続 が 可能 な M.2 が SS 
DD の イン ター ママ ェ ー ス と し て 
普及 し て きた こと か ら 、 チ ッ 
ブ セ ッ ト 個 も M.2 で の 実装 を 
想定 し 、4 レ ー ン 分 を まとめ て 使う 設定 
に つい て 機能 を 強化 し て いま す 。 

Z270 Taichi で は PCI Express x4 接 続 
が 可能 な M.2 ス ロッ ト を 三 つ 搭 載 し て い 
ます が 、 そ の うち 二 つ は チッ プ セ ッ ト の 
レー ン (ポー ト ) を Serial ATA 3.0 と 共 
有 し て いる た め 、 一 方 を 使う と も う 一 方 
は 使え な いと いう 制限 が あり ます 。 


オン ボー ド 電 源 ま わり の 実装 

Z270 Taichi は と くに オー パー クロ ッ 
ク 対 応 機能 の 強化 を うた っ て いる マザー 
ボー ド で は あり ませ ん が 、CPU VRM は 
6+2 フ ェ ー ズ 同期 整流 回 路 で 、 と くに C 
PU コア 了 ア 向 け は ブフ ェ ー ズ ダ プ ラー を 用 い 
で て 12 メオ ェ ー ズ 化し て ま サ 。 キー ポー 次 
ロッ ク 用 人 和 途 で も 十分 な 余裕 を 持っ た 構成 
で す 。 Z シ リー ズ チ ッ プ セッ ト を 採用 す 
る マザー ボー ド は 、 ど こま で 耐性 が 高い 
か は 別 と し て 、 手 軽 に オー バー クロ ッ ク 
を 試す こと が で きる 機能 が 求め られ ます 
の で 、CPU VRM に も 相応 の 回 路 が お ご 
られ て いま す 。GPU コ ア 向 け の VRM は 
2 フェ ー ズ 構成 で す が 。、 テ マ ェ ー ズ ダブ プラ 
ー は 使っ て いま せん 。 

フェ ー ズ 数 を 増やす 目的 は オー バー ク 
ロッ ク だ け で は な く 、 大 出力 時 の 安定 性 
向上 の た めで も あり 、 下 位 製品 で は も っ 
と フェ ー ズ 数 の 少な い PWM コ ント ロー 
ラ を 使っ て いま す 。 

VRM の スイ ッ チ ング 回 路 の 本 体 と も 
言え る Power MOSFET に は 、 デ ィ ス タク 
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リー ト 製 品 と ドラ イ バ 回 路 ま で も 一 体 化 
し た スマ ー ト デバ イス の 中 間 に 位 置 す る 
パワ ー プ ロッ ク 製 品 で ある TI CSD87350 
Q5D NexFET Power Block が 使わ れ て 
いま す 。 ド ライ バ 回 路 は フェ ー ズ ダブ プラ 
ーIC と 一 体 に な っ て いる の で 、 ト ッ プ 
側 と ボトム 側 の 対 に な っ た Power MOS 
FET を 一 つの パッケージ に まとめ た ババ 
ワー ブロ ッ ク を 採用 し て いる わけ で す 。 
ドラ イ バ 回 路 は 、 使 う コ ント ロー ラチ ッ 
プ や ゃ シス テム 構成 に よっ て 変わ っ て くる 
た め 、 最 近 で は この よう な パワ ー プ ブロッ 
ク 製 品 を 採用 し た マザー ボー ド が 増え て 
いま す 。 


Specification 


チッ プ セ ッ ト 機 能 に 忠実 な 
拡張 機能 の 実装 


拡張 え スロット まわ り で は 、 プ リッ ジ 
能 を 持つ スイ ッ チ IC な ど は 使わ れ て お 
ら ず 、CPU と チッ プ セ ッ ト の 機能 の み 
で サポ ー ト で きる スロ ッ ト 構 成 で す 。 

CPU 側 の 16 レ ー ン 分 の PCI Express に 
つい て は 、x16 ス ロッ ト 3 本 を x16/-/ 
ー、x8/x8/-、x8/x4/x4 と いう 構成 で 
使う こと が で き 、 そ れ ら は スチ ー ル プレ 
ー ト で 強化 され て いま す 。 さ きら に PCH 
側 の PCI Express を 使っ て x4 接 続 が 可能 
な x16 ス ロッ ト が 1 本 あり 、 こ れ ら に よ 
っ て 最大 で 4-way の マル チ GPU を サポ ー 
ト し て いま す 。 こ の は ほか xl1l 接 続 の PCI E 


ATX 


LGA1151 


Core i7、 Core i5、Core i3、 Pentium, Celeron 


Intel 2270 


PC4-29800/28800/25600/23400/22400/19200/17000 DDR4 SDRAN Xx4 (最大 64GB) 


Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 


Realtek Semiconductor ALC1220 (High Definition Audio CODEC) 


Intel I219-V (1000BASE-T) x1、Intel I211-AT (1000BASE-T) x1 


90.0000 ~ 1,.000.0000MHz (0.0625MHz きざみ ) 


8 120 倍 (1 倍 き ざ み / Core i7-7700K 使用 時 ) 


0.900 ~ 1.500V (0.005V きざみ ) 


1.000 ~ 1.800V (0.005V き ざ み ) 


PCI Express 3.0 x16X3(x16/ 一 / 一 、x8/x8/ 一 、x87x4/x4 で 動作 ) 、PCI Express 3.0 x4(x16 形 状 ) メ 1、 
PCI Express 3.0 x1 X1、L.2 (Socket 1) X1 (無線 LAN/Bluetooth カー ド 搭 載 済 み ) 


LL.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) x3 
(うち 2 基 は それ ぞ れ Serial ATA 3.0x2 と 排他 利用 ) 、SATA Express X2、Serial ATA 3.0x6 


PS/2X1、USB 3.1X1、USB 3.1 (Type-C) X1、USB 3.0x4、DisplayPort X1、HDMI X1、 
S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) <1、LINE IN x1、LINE OUT xX1、 マ イク x1、 セ ンタ ー ス ピー カー※X1、 
リア スピ ー カ ー ゞ 1、1000BASE-T x2 


USB 3.0x5 (うち 1 基 は 垂直 タイ ブ の Type-A) 、US8 2.0x6 


無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.0 


305 X244mm 


* SATA Express X1 は Serial ATA 3.0x2 と し て も 使用 可能 。USB8 ボー ト の コネ クタ 形状 を 明記 し て いな いも の は Type-A 


PCMark 8 v2.7.613 シス テム 全体 の 消費 電力 
WHome Accelerated 単位 : Score 。 言 ア イド ル 時 男 高 負 礎 時 単位 :W 
45 
ASRock 4 ASRock 
Z270 Taichi - Z270 Taichi 
07.1 

ASUsTeK ASUSTeK 

el 
72704 .975 Z170-A 

18.4 

Fast= 0 1000 2000 3000 4000 5.000 Better 0 50 100 150 


xpress ス ロッ ト も 用 意 し て いま す 。 
また 、 前 述 の よう に PCI Express x4 
接続 を サポ ー ト する M.2 ス ロッ ト を 三 っ 
搭載 し て いる た め 、 こ れ だ け で 12 レ ー 
ン の PCI Express を 使っ て いま す 。Wi-F 
i モジ ュー ル の 接続 に 使っ て いる の も M.2 
スロ ッ ト で あり 、 こ こ で も PCI Express 
が 1 レー ン 使 われ て いま す 。 さ きら に チッ 
プ セ ッ ト 内 蔵 の レー ン (ポー ト ) は 、S 
erial ATA で 2、 ギ ガ ビ ッ トイ ー サ ネッ 
ト PHY と ギガ ビッ トイ ー サ ネッ トコ ン 
トロ ー ラ で 2、USB 31 ユ ント ロー ララ の 
接続 に 2 で 、 前 述 の 拡張 え スロット 2 本 と 
合わ せ て Z270 が 備え る 24 レ ー ン を すべ 
て 使っ て いま す 。 汎 用 の PCI Express の 
拡張 スロ ッ ト で は な く M.2 ス ロッ ト の 数 
を 増やし て いる の は 、M.2 を プッ シュ し 


て いる ASRock ら しい 実装 で す 。 

また 、USB 3.1 と LAN 以 外 に は 外 付 け 
の コン トロ ー ラ を 使っ て いま せん 。 こ の 
よう に チッ プ セ ッ ト の ポー ト 構 成 に 忠実 
な 実装 を し て いる こと が Taichi シ リー ズ 
の 特徴 と 言え ます 。 

オー ディ オ は Realtek ALC1220 を 用 い 
て で て 71 チャン ネル HD オー ディ オ 出 力 を サ 
ポー ト し 、ASRock の オー ディ オ 機 能 で 
ある Purity Sound 4 に 対応 し て いま す 。 
アナ ログ 回 路 の 分 離 実装 、 ニ チコ ン 製 フ 
ァ テイン メ ゴ ー ル ド シ リ ー ズ オー ディ オ コ ン シン 
デン サ の 採用 、 前 面 パ ネル 出力 用 に TI 
NE5532 オ ペア ンプ を 使っ た 出力 回 路 構 
成 と いっ た も の は 、 一 般 向 け の ハイ エン 
ド グ レ ー ド 製品 と し て 普通 の 構成 で す 。 

さら に 。、 ゲ ダ ゲーミング マザーボード な ど 


[検証 吾 境 】 CPU : Intel Core i7-7700K (4.2GHz) 、Intel Core i7-6700K (4GHz)、 メ モリ : セン チュ リー マイ クロ CK16GX2-D4U2400 (PC4- 
19200 DDR4 SDRAM 16GB x 2) 、Micron Crucial CT4G4DFS8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM 4GB) x2、 グ ラフ ィ ッ クス 機能 : Intel Core 
7-7700K 内蔵 (ntel HD Graphics 630) 、Intel Core i7-6700K 内 蔵 (iIntel HD Graphics 530) 、SSD : Micron Crucial m4 CT128M4SSD2(Serial 
ATA 3.0、 MLC、128GB) 、OS : Windows 10 Pro 64bit 版 、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8 Home Accelerated 実 
行 時 の 最大 値 、 電力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


で 一 般 的 に な っ て きた LED イ ルミ ネー 
ショ ン 機 能 に つい て も 、 チ ッ プ セッ ト 用 
セー トシ シク だ け で な さて 。 ビ ッッ ダ 出 
力 で LED テ ー プ を 任意 の 色 で 光ら せる 
機能 を 採用 し て いま す 。 一般 向け と は い 
え 、 上 位 製品 で は この くら い の 機 能 実装 
は 必要 と いう 判断 な の で し ょ う 。 


バラ ンス よく 機能 を 備え た 
使い や すい 製品 

Taichi の 名 前 は X99 マザー ボー ド で も 
使わ れ て いて 、 マ ザー ボー ド 表 面 に 白く 
歯車 の と よう な プリ ント が な され て いる こ 
と で 共通 し た イメ ー ジ が 使わ れ て いま 
す 。X99 版 は ミド ルレ ンジ 向け で す が 、 
Z270 版 は ハイ エン ド 向 け と いう の は プ 
ラッ ト フ ォ ー ム 自体 の 価格 帯 の 差 と 考え 
て 差し 支え な いで し ょ う 。 

共通 し て いる の は 見 た 目 だ け で な く 、 
チッ プ セ ッ ト が 備え る 機能 は 可能 な 限り 
し 、 そ れ 以 外 の オプ ショ ン 的 な 機能 
は 最小 限 と いう 設計 ポリ シー で す 。 オ ー 
パー タク ロック に も ゲー ミン グ と いっ た 性 
能 を 重視 する 用 途 に も 堪え られ る だ け の 
内 容 を 持ち 、 基 本 的 な 機能 、 性 能 に お い 
て は ポイ ント を 押さ えて お り 、 ハ イエ ン 
ド 製品 と し て コス ト パ フ ォ ー マ ンス も 悪 
く な く 、 誰 に で も 使い や すい 製品 に 仕上 
が っ て いま す 。 
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ee 


拡張 スロ ッ ト 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


GA-Z210K-Ultra Gaming ew 


実 売 価格 : 24,000 円 前 後 


アー 注 一 主 々 


Davy uass bx Eu 234d 8 


GIGA-BYTE GA-Z270X-Ultra Gaming 
( 


v.1.0) 


PCI Express 3.0 x16x2 (x16/ 一 、 
x8/x8 PCI Express 3.0 


、 4| 
(x16 形 状 、 2 番目 また は 3 番目 の PCI 
Express 3.0 x1 ス ロッ ト 使 用 時 は 
x1 で 動作 ) Xx1、 器 Express 3.0 x1 
6 


GIGABYTE 


ASUSTeK ROG STRIX Z270F GAMING 


PCI Express 3.0 x16x2 
(x167 一 、x8/x8 で 動作 ) 、 
PCI Express 3.0 x4 (x16 形 状 ) X1、 
PCI Express 3.0 x1X4 


0 GAMING PRO CARBON 


PCI Express 3.0 x16x2 
(x167/ 一 、x8/x8 で 動作 ) 、 
PCI Express 3.0 x4 (x16 形 状 )X1、 
PCI Express 3.0 x1X3 


ンー フェ ー 
ス 


内 部 スト レー ジ |M2 (Socket3. 


1U.2 (PCI Express 3.0 x4 接 続 ) X1、 

PCI Express 3.0 x4 
また は Serial ATA 3.0 接 続 ) メ 1、 

SATA Express YY Serial ATA 3.0 


M.2 (Socket 3 PCI Express 3.0 x4 
接続 ) メ 1、M.2 (Socket 3、PCI 
Express 3.0 x4 ま た は Serial ATA 
3.0 接 続 ) x1、Serial ATA 3.0x6 


M.2 (Socket 3、 PCI Express 3.0 x4 
また は Serial ATA 3.0 接 続 ) X2、 
Serial ATA 3.0x6 


USB 3.1 ポート 


Type-AX1、Type-Cx1 


Type-AX1、Type-CX1 


Type-AX1、Type-CX1 


サウ ンド 


Realtek ALC1220、EMI シ ー ル ド 、 
アナ ログ 基板 分 離 、Smart 


Smal 
Headphone Amp、 ニ チコ ン 製 オー 
ディ オ コ ン デン サ 


ROG SupremeFX、EMI シ ー ル ド 、 ア 
ナ ロ グ 胡 板 分 離 、 左 右 チ ャ ン ネ ル 基 
板 層 分 離 、 デ ュ ア ル ヘ ッ ド ホン アン 
ブ プ 、 ニ チコ ン 製 オー ディ オ コ ン デン 
サ 、Sonic Studio TT、Sonic Radar 本 


Audio Boost 4 (ALC1220) 、EMI シ 
ー ル ド 、 左 右 チ ャ ン ネ ル 基 板 層 分 
離 、 ポッ プ ノ イ ズ 防 止 回 路 、 ヘ ッ 
ド ホ ン ア ンプ 、 日 本 ケミ コン 製 オ 
ー デ ィ オ コン デン サ 、Nahimic 2 


実 売価 格 


24.000 円 前 後 


25.000 円 前 後 


25.000 円 前 後 


* SATA Express X 1 は Serial ATA 3.0xX2 と し て も 使用 可能 。USB ポー ト の コネ クタ 形状 を 明記 し て いな いも の は Type-A 


92 


DOS/V POWER REPORT 2017 April 


Intel Z270 


GIGA-BYTE は ゲー 
ム PC 向 け と し て 0C・ 
A EF 
向け の 「AORUS」 と 
ゲー ム PC 向 け の 「Ga 
ming」 の 2 シリ ー ズ を 展開 し て いる 。 こ 
こ で 紹介 する GA-Z270X-Ultra Gaming は 
Gaming シ リー ズ の 最上 位 モ デル だ 。OC 
を 意識 し た 装備 を 搭載 し 、 最 上 クタ ラス の 


サウ ンド 機能 な ど を 搭載 し て いる 「AOR 
US」 シ リー ズ と は 異な り 、 機 能 を 絞り 
込む こと で コス ト パ フ ォ ー マ ンス の 高い 
モデ ル に 仕上 げ ら れ て いる 。 

まず 注目 し て ほし い の が 、USB 3.1 コ 
ント ロー ラ に PCI Express 3.0 x2 接 続 の 


対応 CPU : Core i7 Core i5、 Core i3、 Pentium, Celeron 

メモ リス ロッ ト : PC4-30900 DDR4 SDRAM X4 (最大 64GB) 

グラ フィ ックス 機能 

Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド 

Realtek Semiconductor ALC1220 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Intel 1219-V (1000BASE-T) x1 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16X2 (x16/ 一 、x8/x8 で 動作 )、 
PCI Express 3.0 x4 (x16 形 状 、2 番 目 ま た は 3 番目 の PCI Express 3.0 
x1 ス ロッ ト 使 用 時 は x1 で 動作 ) x1、PCI Express 3.0 x1x3 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : U.2 (PCI Express 3.0 x4 接 続 ) 
x1、M.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) 
x1、SATA Express X2、Serial ATA 3.0x2 

バッ ク バ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、 USB 3.1 x1、USB 3.1 
(Type-C) X1、 USB 3.0X4、 USB 2.0x 2、HDMI Xx1、DV-D x1、S/ 
P DIF OUT ( 光 角 型 )x1、1000BASE-T x1 


ピン ヘッ ダ : USB 3.0x4、 USB 2.0x4 

増設 ブラ ケッ ト : 一 

サイ ズ (W XH) : 305X244mm 

* USB ボ ポー ト の コネ クタ 形状 を 明記 し て いな いも の は Type-A 


シス テム 全体 の 消費 電力 


アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 


GIGA-BYTE 
GA-Z270X- 
Ultra Gaming 
(rev. 1.0) 


N16.5 


ASUSTeK 
Z170-A 


-Better 0 30 60 90 


ASMedia ASM2142、 サ ウン ドコ ー デ ッ 
ク に S/N 120 d B の Realtek ALC1220 と 
新 世 代 の も の が 採用 され て いる な ど 、 前 
世代 の 同 ク ラス の 製品 に 比べ 全体 的 に 性 
能 が 向上 し て いる 点 。 人 金属 補強 され た P 
CI Express x16 ス ロッ ト の 装備 な ど 品 質 
面 も る きち ん と 考慮 され て お り 、 ゲ ー ム P 
C の ベー ス と し て は 十分 な 内 容 
また 、 今 期 の GIGA-BYTE マ ザー の 特 
徴 で ある 「RGB Fusion」、「Smart Fan 
5」、「USB DAC-UP 2]」 な どの 新 機能 を 
網羅 し て いる 点 に も 注目 だ 。 各 機能 の 詳 
細 は 下 の コ ラム を きた い が 、 
いずれ る も 他社 に は な い 、 ま た は 少し 上 を 
いく 機能 で 、 こ れ だ け で る も 本 機 を 選択 す 


る 価値 は ある 。 

少し 残念 な 点 は 、 他 社 の Z270 マ ザー 
の 多く が M.2 ス ロッ ト を 2 基 搭 載 す る の 
に 対し 、 1 基 し か 搭載 し な い 点 。 使 い 勝 
手 と いう 面 で 、U.2 を 排 し て で も M.2 ス 
ロッ ト を も う 1 基 搭載 し て ほし か っ た 。 

な お 、 本 機 と 同 価格 帯 の 他社 製 ゲ ー ミ 
ング モデ ル に は 、ASUSTeK の 「ROG 
STRIX Z270F GAMING」 と MSI の 「Z270 
GAMING PRO CARBON」 が ある 。 茶 
本 的 な 仕様 は あま り 変 わら な い が 、M.2 
スロ ッ ト を 2 基 搭 載 す る 点 と ゲー ム の 了 臨 
場 感 を 高め る 音 才 ユ エ ユー ティ リティ が 付属 
する 点 が 本 機 と 異な る 。 製品 を 選ぶ 際 に 
は これ ら の 人 違い を よく 検討 し た い 。 


光り モノ 好き な ら ず と も RGB Fusion は 魅力 的 


今や RGB LED は ゲー ミン グマ ザー の 必須 機 
能 と な りつ つ あ る が 、 今期 の GIGA-BYTE の 

ング マザー は 基板 ほぼ 全面 が 光る よう 
に LED が 搭載 され て お り 、 同 じ 価 格 帯 の マ ザ 
ー の 中 で は 光り 方 は 一 番 人 ハデ と 言っ て よい 。 


ボー ド 全 面 が 光る 
よう に RGBLED 
が 搭載 され て お 
り 、 そ の 光り 方 は 
圧巻 


と USB 3.0 ピ ン へ 
ッ タ 2 基 は 「USB 
DAC-UP 2」 に 対 
応 。 USB ケ ー ブ ル 
の 長 さ や 品質 の 問 


部 縛 か ら 電 圧 が 低下 
し て 、 バ パス 駆動 の 
USB 機 器 が うま く 
動作 し な い 場 合 、 

園 付属 ツー ル で 電圧 
を 上 げ る こと が で 
きる 


も ちろ ん 、 し で 発光 色 や バタ ー ン を 
カス タマ イズ する こと が 可能 。CPU の 温度 や 
ファ ン の 回 転 数 で 色 を 変え た り と 、 ハ ー ド ウ 
エア モニ タ の 役割 を 持た せる こと も で きる 。 


属 ツ ー ル を 使用 し て 、 
定 す る こと が 可能 


「RGB Fusion] と い 
発光 色 や 発光 パタ ー ン 


Windows 上 で 動 
YS Ta 
e] で 自動 OC を 行 
な うこ と が で き 
る 。 52GHz 動 作 
の 実績 が ある Core 
i7-7700K (4.2 
GHz) で 試し た と 
ころ 、 負 荷 テス ト 
の 後 、48G Hz に 
OC され た 。 手軽 
こ OC し た い 人 は 
し て みる と よい 
だ ろう 


4800.0 MHz 
100 x 48 


ゲー マー 向け ソフ ト 


\ m7 


独自 機能 証 諾 ミ 拡張 性 


ファ ンコ ント ロー ル 機 能 は SmartFan5 に 進化 。 
CPU ク ー ラ ー 以 外 の ファ ン を 基板 上 の 6 カ所 に 搭 
載 さ れ た 温度 セン サー に 関連 付け る こと が 可能 に 。 
シス テム に 負担 を か を け な い 、 よ り 安 全 性 の 高い 冷 
却 が で きる よう に な っ た 


クト が 印象 的 だ が 
れ て いる な ど 全 しい bs 
ー ミ ング マザー 


こし な く て も よい か も 。 


ee 


Micro-Star International 


Nouva ova omee uaa 


¢ 


1210 GAMING PRO CARBON 


実 売 価格 : 25,000 円 前 後 


コン デン サ 、Nahimic 2 


dd 非 指 載 非 指 載 搭載 (OC Engine 2) 
PE ess 3:0 X16X2((X16/= | PCI Express 3.0 x16x2 (x16/ ~、| PCI Express 3.0 x16X2 (x16/ —、 
撤 張 スロ ッ ト 8 動作 )、 PCI Express13.0 x4 | x8/x8 で 動作 ) 、PCI Express 3.0 x4 | x8/x8 で 動作 ) 、PCI Express 3.0 x4 
OX 引 0 (x16 形 状 ) Xx1、 8 Express 3.0 x1 | (x16 形 状 ) xX1、PCI Express 3.0 x1 
x x3 
有線 LAN a Intel1219-V Rivet Networks Killer E2500 
AUdio Boost4 (ALC1220) WEMI シ | Audio Boost 4 (ALC1220) 、EMI シ | Audio Boost 4 (ALC1220) 、 ア ナ ロ 
ー ル ド 、 左 右 チャ ン ネ ル : 離 |ー ル ド 、 左 右 チ ャ ン ネ ル 基 板 層 分 離 、| グ 基 板 分 離 、 左 右 チ ャ ン ネ ル 基 板 層 
サウ ンド 機能 | ポップ ジ イズ 防止 回 路 き ペッ | ド ホ ジン | ボッ プ ノ イ ズ 防 止 回 路 、 ヘ ッ ド ホン | 分 柳 、 ボップ ノイ ズ 防 止 回 路 、 ヘ ッ 
アン プ き 日 本 ケミ コツ 製 オデ ディ オ | アン プ 、 日 本 ケミ コン 製 オ ー デ ィ オ | ド ホ ン ア ンプ 、 日 本 ケミ コン 製 オー 


コン デン サ 、Nahimic 2 


ディ オ コ ン デン サ 、Nahimic 2 


バッ ク バ ネル カバ ー、 チ ッ プ セッ ト 


LED エ フェ ク | トシ ンク オー ディ オ 分 離 ライ に に 
ト ン 、 ボ ポー ド 手 前 端 右側 、5050LED テ 5050LED テ ー プ 対応 
ー フ 対応 
IM.2 Shield、 VR Boost 
その ほか M.2 Shield、 VR Boost VR Boost 電圧 潮 定 端子 
実 売価 格 25.000 円 前 後 22,000 円 前 後 27.000 円 前 後 


* USB ポ ボー ト の コネ クタ 形状 を 明記 し て いな いも の は Type-A 


Intel Z270 


MSI の Z270 GAMI 
NG PRO CARBON 
は 、Z270 チ ッ プ セッ 
ト を 搭載 し た ミド ル 

タダ ゲー ミッ が キモ 
ング モデ ル を 多数 展開 する 
も 
ル 、 演 出 を 重視 し た 製品 で 、 カ ー 
の 装飾 と ハデ な RGB LED 演 出 が 特徴 だ 。 

同社 の RGB LED エ フェ クト 機能 「Mys 
tic Light] は 、 ミ ドル レン ジ 以 上 の モデ 
ル の 多く に 導入 され て いる が 、 な か で も 
本 製品 は LED の 実装 
ク パ ネル カバ ー、 チ ッ プ セッ トト ヒー トシ 
ク 、 基 板 手 前 端 右 側 の 衰 側 な ど 、 


4 


デル 。 が ゲー ミ 
同社 の テライン ナッ プ の 中 で 


対応 CPU : Core i7、 Core 15、 Core i3、 Pentium, Celeron 


メモ リス ロッ ト : PC4-30400 DDR4 SDRAM x4 (最大 64GB) 

グラ フィ ックス 機能 : 

Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド : 

Realtek Semiconductor ALC1220 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Intel 1219-V (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16x2(x16/ 一 、 x8/x8 で 動作 ) 、 
PCI Express 3.0 x4 (x16 形 状 ) <1、PCI Express 3.0 x1x3 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) x2、Serial ATA 3.0x6 

バッ ク バ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.1x1、USB 
3.1 (Type-C) X1、 USB 3.0x4、 USB 2.0x2、HDMI x1、DV-D Xx 
1、S/P DIF OUT ( 光 角 型 )X1、1000BASE-T x1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.0x4、 USB 2.0x4 

増設 ブラ ケッ ト : 一 

サイ ズ (Wx H) : 305x244mm 

* USB ポ ボー ト の コネ クタ 形状 を 明記 し て いな いも の は Type-A 


シス テム 全体 の 消費 電力 
アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 :W 
MSI h9.8 
Z270 GAMING 
PRO CARBON 
ASUSTeK 
ZI70A a 
-Better 0 30 60 90 120 150 


ド 全 域 が 光る 。 制 御 は 付属 の ユー ティ リ 
ティ 「GAMING APP」 で 行ない 、 発 光 
色 や ゃ アニ メー ショ ン 効 果 が 選択 で きる 
が 、 と くに 「 虹 色 」 効果 を 選択 し た 際 に 
オー ディ オ の 分 離 ラ イン や ボー ド 右 端 が 
多 色 に 光る 様子 は 実に 印象 的 だ 。 た だ 、 
こう し た 多 色 発光 は アニ メー ショ ン 効 果 
時 の み で 個別 の 指定 は で き な い 。 ア ッ プ 
デー ト で より 自由 度 の 高い カス タマ イズ 
が で きる よう 期待 する と ころ だ 。 

基本 機能 も 充実 し て いる 。2 基 ある M. 
2 スロ ッ ト の 一 つ に は 独自 の ヒー トシ ン 
ク 「M.2 Shield」 を 装備 し て いる 。 サ ー 
マル パッ ド が 貼り 付け 済み で 簡単 に M.2 
SSD の 放熱 を 強化 で きる た め 、 高 速 SSD 


と ころ に RGBLED を 実装 。 同社 
グマ ザー の 中 で も と り わ け ハ デ な 光 の 
ョ ン 効 果 「 虹 色 」 

の ハデ な 光り 方 は 一 見 の 価値 アリ だ 


を 導入 し た い ユ ー ザ ー に は 心強い 装備 と 
言っ て よい 。 

USB 3.1 コ ント ロー ラ は PCI Express 
30 x2 (16Gbps) 接続 の ASMedia ASM 
2142 を 採用 し て お り 、USB 3.1 対 応 製品 
の 性 能 を より 引き 出せ る 。 ま た 、USB 
リピ ビー ター チッ プ を 実装 し て 信号 強度 を 
高め 、USB デ バイ ス を 安定 動作 させ る 
「VR Boost」 も 見 逃 せ な い 。 

最新 世代 の チッ プ を 搭載 し た 充実 の 基 
本 機能 に M.2 Shield や VR Boost と いっ た 
タイ ムリ ー な 独自 機能 、 そ し て トレ ンド 
の RGB LED 演 出 も た っ ぷり と 楽し め 
る 。 和 魅力 的 な 付加 価値 を 満載 し た ゲー ミ 
ング マザー と 言え る だ ろう 。 


> Ce 4 
ニニ つ あ ぁ る M.2 ス ロッ ト の 一 つ に は 、 サ ー マ ル パッ 
ド 付き の SSD 用 ヒー トシ ンク 「M.2 Shield] を 装 
備 。 PCIExpress/NVMe 対 応 SSD は 連続 利用 時 
の 発熱 の 大 き さ が 課題 と し て 指摘 され て いる が 、 
簡単 に 放熱 を 強化 する こと が で きる の は 心強い 


ビジ ュ ア ル 、 演出 


USB 30 対 応 リ ピー ター チッ プ 「ASM1464」 を 
実装 する 「VR Boost] 仕様 を 採用 。USB ポ ー ト 
か ら ノ イズ の 少な い 安 定 し た 

ケー ブル が 長い ゲー ミン グ デ バイ ス や VR 用 ヘッ ド 
マウ ント ディ スプ レイ も 安心 し て 利用 で きる 


新型 USB 3.1 コ ント ロー ラ は 確か に 速い 


ASMedia の PCI Express 3.0 x2 接 続 USB 3.1 コ ン 
トロ ー ラ 「ASM2142」 は 、 従来 の 「ASM1142 (PCI 
Express 3.0 x1 接続 )」 と 比べ て どれ くら い 性 能 が 違 


四 


COUT 
us 


う の か 、 テ スト し て みた 。SanDisk の Extreme 900 - 「Z270 GAM 
の 単体 性 能 で は リー ド で 約 10%、 ラ イト は 約 18% よ イン ナッ プ 中 最 
い 結 果 が 得 ら れ た ほか 、 外 付け SSD 同 士 の ファ イル コー aming シ リー ズ 
ーー で も 10 秒 近い は っ きり し た 差 が 出 て お り 、 ア ド バ RE 位 の Professiona 
は 確か に 確認 で きる 。 な お 、MSI は 「XBoos ASMedia の 最新 USB 3.1 コ ント ロー する 。 U.2 の 
t] と いう 独自 の スト レー ジ 高 速 化 機能 を 持っ て いる ラ 方 、 人 ハデ な ビー 机 実 的 な 仕様 の 一 
が 、 こ ちら は 効果 が 確認 で き を なか っ た 。 Express 3.0 x2 で 接続 し て いる ンド と ネッ が 内 徴 だ 。 サウ 

ー タ と いう に 

グマ ザー の ポイ > 3 We 

CrystalDiskMark 5.2.1 (1GiB、 5 回 ) 単位 : NB/s め 、 あと は 好み で 選 こ と て い る た 

s 3 こと に な る だ 
Ss 3 本 機 は 同社 氏 品 の 中 で は 群 を 折 し 0 


て 光る の で 、 ee 


に 。 


タマ イズ が 楽し そう 


実 売 価格 : 28,000 円 前 後 


ASUSTeK Computer 


ROG STRIK 72706 GAMING 


フォ ー ム ファ クタ ー microATX 
VRM (推定 ) 10 フ ェ ー ズ 10 フ ェ ー ズ 
0 0 CI | PC Express 30 x16x2 (x16/ —、 x8/x8 で 動作 )、 
拡張 スロ ッ ト ED Express 3.0 41X2 PCI Express 3.0 x4 (x16gR) Xx1、 PCI Express 30 
M2 (Socket 30PCIExpress3.0 x4 接 続 )X1 半 M21| M.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 接 続 ) メ 1、M.2 

内 部 スト レー ジ |(Socket33\PCIExpress 3.0 x4 ま た は SerialATAI3:0| (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 ま た は Serial ATA 3.0 

イン ター フェ ー ス | 接続 当 SerialATAS.0 接 続 時 は Serial ATA3.0x1 と 間接 続 、Serial ATA 3.0 接 続 時 は Serial ATA 3.0x1 と 
排他 利用 ) x1、Serial ATA 3.0x6 排他 利用 ) x1、Serial ATA 3.0x6 

バッ ク バ ネル USB 3.1X1、USB 3.1 PN USB 3.1X1、USB 3.1 (Type-C) X1、 

USB ポ ー ト USB 3.0x4、USB 2.0x2 USB 3.0x4 

フロ ント US8B ビ ピン ヘッ ダ | USB 3.1X1、USB 3.0x2、USB 2.0x4 USB 3.0X2、 USB 2.0x6 

有線 LAN Intel 1219-V (1000BASE-T) Intel 1219-V (1000BASE-T) 

IEEE802.11a/ac/b/g/n (MU-MIMO 対 応 ) 、 i 

無線 LAN/Bluetooth Be V4 

LED エ フェ クト チッ プ セ ッ ト ヒ ー ト シン ク 、5050 LED テ ー プ 対応 バッ ク バ ネル カバ ー、5050 LED テ ー プ 対応 

実 売価 格 28.000 円 前 後 25.000 円 前 後 


* USB ポ ー ト の コネ クタ 形状 を 明記 し て いな いも の は Type-A 


Intel Z270 


microATX 派 最後 
の 希望 と 言っ て も 過 
で は な い だ ろ う 。 
各社 の Intel 200 シ リ 
ー ズ モデ ル の 中 で 、 
K 手 に 入る 唯一 の パフ ォ ー マ ンス 志向 
の microATX マ ザー が 、 こ の ROG STRI 
X Z270G GAMING だ 。 
ダー ク 系 の 配色 で 統一 され た 基板 、 刀 
傷 を イメ ー ジ し た と いう ヒー トシ ンク も 
含め 、 デ ザイ ン 、 ビ ジュ アル は ATX モ 
デル 同様 に 洗練 され て お り 、RGB LED 
エフ ェクト 機能 の Aura に も 対応 する 。 
源 部 は 超 高 出 久 仕様 と いう わけ で は 
な いも の の 、 同 シリ ー ズ の ATX モ デル 


対応 CPU : Core i7、 Core i5、 Core i3、 Pentium, Celeron 


メモ リス ロッ ト : PC4-33000 DDR4 SDRAM x4 (最大 64GB) 

グラ フィ ックス 機能 : 

Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 

サウ ンド : 

ROG SupremeFX $1220A (High Definition Audio CODEC) 

LAN : Intel 1219-V (1000BASE-T) 

拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16X2(x16/ 一 、x8/x8 で 動作 ) 、 
PCI Express 3.0 x1x2 

内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Express 
3.0 x4 接 続 ) x1、M.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4 ま た は Seria 
LATA 3.0 接 続 、Serial ATA 3.0 接 続 時 は Serial ATA 3.0x1 と 排他 
利用 ) x1、Serial ATA 3.0x6 

バッ ク バ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2X1、USB 3.1x1、USB 
3.1 (Type-C) x1、 USB 3.0x4、USB 2.0x2、DisplayPort x1、 
HDMI x1、S/P DIF OUT ( 光 急 型 ) x1、1000BASE-T x1 

ピン ヘッ ダ : USB 3.1x1、USB 3.0x2、USB 2.0x4 

増設 ブラ ケッ ト : 一 

その ほか : 無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.1 
サイ ズ (Wx H) : 244X244mm 

* USB ポ ボー ト の コネ クタ 形状 を 明記 し て いな いも の は Type-A 


シス テム 全体 の 消費 電力 
アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 : W 
ASUSTeK 
ROG STRIX 科 
Z270G 
GANMING 
ASUSTeK 8 測 
Z170-A a 
-Better 0 30 60 90 120 150 


と 同じ 10 フ ェ ー ズ の 回 路 で 、 ハ イエ ンド 
CPU の 高 負 荷 運用 に 十分 出 え る 内 容 。 
また 、 基 板 裏面 を 利用 し 、M.2 ス ロッ 
ト を 2 基 搭 載 す る 点 は これ まで の micr 
oATX マ ザー ボー ド に は な い 大 き な 強 調 
ポイ ント 。ATX モ デル より 拡張 スロ ッ 
ト が 少な い 分 レー ン 数 に 余裕 が ある た 
め 、2 基 と も 常時 フル レー ン 動 作 (PCI 
Express 3.0 x4) 可能 な 点 も 使い や すい 。 
また 、ASMedia の 新型 USB 31 コ ント 
ロー ラ 「ASM2142]」 を デュ アル で 搭載 。 
片方 は バッ ク パ ネル 用 、 も う 一 方 は フロ 
ント 用 の USB 3.1 ピ ン ヘ ッ ダ に 配線 し で て 
いる 。 こ れ は ATX モ デル に は な い 装 備 
で 、 こ ちら も レー ン 数 の 余裕 を 活か し た 


USB3.1 コ ント ロー ラ と し て ASMedia の 「ASM 
2142] を デュ アル で 搭載 。1 基 は フロ ント 用 で 、 
USB 3.1 Type-C に 対応 し た ピン ヘッ ダ を 装備 し 
て いる 。 ま だ 対応 PC ケー ス が 登場 し て いな い の 
で 使え な い が 、 こ うし た 先進 装備 は うれ し い 


microATX で も デュ アル NM.2 


今期 の ATX マ ザー の トレ ンド の 一 つ で 
ある デュ アル M.2 を スペ ー ス に 制限 が あ 
る microATX で 実現 。 RAID に も 対応 す 
る 。 今回 は M.2 SSD と し て 最速 クラ ス 
の Samsung SM96 1 を 使っ て RAID 0 
を 組ん で みた 。 シ ステ ム バ ス (理論 値 約 
4GB/s) が ボトル ネッ ク に な っ て リー 
ド は 伸び ず 、 む し ろ ス コア を 落と し て い 

ライ ト は 3,000MB/s オ ー バ スス 

こん な 爆速 環境 も 手軽 に 構築 で を 


CrystalDiskMark 5.2.1 (1GiB、5 回 ) 


Samsung SM961 MZVPW256HEGL-000000S 単 体 


仕様 と 言え る 。ATX モ デル に な い 機 能 
と し て は 、 無 線 LAN/Bluetooth v4.1 も 
ある 。IEEE802.1lac (867Mbps)、MU- 
MIMO 対 応 の 最新 仕様 と 機能 的 に も 申 
し 分 な い 。 

同 シ リー ズ の ATX モ デル 以上 の 内 容 
を microATX に 詰め 込ん で お り 、 パ フォ 
ー マ ン ス 志 向 の microATX と し て 、 唯 一 
の 存在 に し て 決定 版 と 言え る 内 容 。AS 
USTeK の ライ ン ナ ッ プ が 再編 され 、 こ 
れ ま で ハイ エン ド microATX の 代名詞 で 
あっ た 「GENE」 の 名 は ROG MAXIMU 
S タ リー 区 か ら 消 を て し まっ た が 。 その 
遺伝 子 は 本 製品 に し っ か り と 受け 継が れ 
て いる 。 


バッ ク パ ネル 部 に 無線 LAN/Bluetoothv4.1 コ ン 
ボカ ー ド を 搭載 する 。 モデ ルナ ン バ ー を 見 る と [QC 
NFA364AJ] と な っ て お り 、Rivet Networks の 「Killer 
Wireless-AC 1535」 と 同等 品 の よう だ が 、Killer 
ユー ティ リティ は 付属 し て いな い 


基板 表面 と 裏面 両方 に PCIExpress 3.0 x4 対 応 M.2 


ッ ト を 装備 。 表 の ほう は 長 さ 80mm、 裏 の ほう は 


単位 : MB/s 
32T1) 


Samsung SM961 MZVPW256HEGL-0000005 X2(RAID 0) 


使い 騰 手 本 誕 9 白板 能 


バッ ク パ ネル カバ ー や M.2 フ ァ ン ホル ダー、SLIH 
B ブ リッ ジ カ バ ー な どの 3D プリ ント デー タ が 配布 
され て お り 、 必 要 に 応じ て 取り 付け られ る 。 画面 
は M.2 ス ロッ ト 用 ファ ン ホ ル ダ ー の デー タ を Wind 
ows 10 標 準 の 3D Builder で 開い た と ころ 


高級 microATxX: 
の GENE 型 番 は 今 
が 、 本 機 が その 備わり を 務め る 。 品 


る )。 機能 的 に は AT 
に は ATX 顔 仙 け で 
下條 の か ささ を も の と も 
し いと と る る の は ファ ン に は うれ 
。 こ だ わり の ユー ザー に = 
そお 勧め し た し EE: 


ASRock 


Fatalfty H270 Performance 


実 売価 格 : 19,000 円 前 後 


ASRock は 200 シ リ 
ーー チッ プ セ ッ ト 聞 
代 で も が ゲー ミッ グモ 
デル を 「Fatallty」 ブ プ 
ラン ド で 展開 する 。 
ここ で 紹介 する Fatallty H270 Performa 
nce も その 一 つ 。 ゲ ー ム PC の ペー ス と し 
て は 十分 な 品質 と 機能 を 確保 し な が ら 、 
コス ト パ フ ォ ー マ ンス を 重視 し た H270 
チッ プ セ ッ ト 搭 載 モ デル だ 。 


まず 注目 し た い の は VRM。Premium 
40A Power Choke な どの 高 性 能 部 品 を 
採用 し た デジ タル 8 フェ ー ズ 構成 で 、 旦 
270 マ ザー で ある 本 機 で は OC 耐性 は 考慮 
し な く て よい も の の 、 


し っ か り し た 


CT 


3aNvwaDIuad OLZH 


対 記 CPU : Core i7、 Core i5、 Core i3. Pentium, Celeron 
メモ リス ロッ ト : PC4-19200 DDR4 SDRAM x4 (最大 64GB) 
グラ フィ ックス 機能 : 
Intel HD Graphics シリ ー ズ (対応 CPU が 必要 ) 
サウ ンド : 
Realtek Semiconductor ALC1220 (High Definition Audio CODEC) 
LAN : Intel 1219-V (1000BASE-T) x1 
拡張 スロ ッ ト : PCI Express 3.0 x16X1、PCI Express 3.0 x4 (3 
番目 また は 4 番目 の PCI Express 3.0 x1 ス ロッ ト 利 用 時 は x2 動 作 ) 
x1、PCI Express 3.0 x1Xx4、M.2 (Socket 1) x1 (2 基 目 の PCIE 
xpress 3.0 x1 ス ロッ ト と 排他 利用 ) 
27 C 27 - * 内 部 スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス : ML.2 (Socket 3、PCI Express 
4 3.0 x4 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) メ 2、Serial ATA 3.0x6 

バッ ク バ ネル イン ター フェ ー ス : PS/2x1、USB 3.0x3、USB 

I の H 3.0 (Type-C) Xx1、 USB 2.0x2、HDMI x1、 DVI-D x1、Dsub 15 
( ピン Xx1、S/P DIF OUT ( 光 角 型 ) メ 1、1000BASE-T x1 


ピン ヘッ ダ : USB 3.0x4、USB 2.0x5、 シ リア ル x1 
増設 ブラ ケッ ト : 一 

サイ ズ (WXxH) : 305 メ X244mm 

* USB ボ ポー ト の コネ クタ 形状 を 明記 し て いな いも の は Type-A 
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* SATA Express x1 は Serial ATA 3.0x 2 と し て も 使用 可能 。USB ボー ト の コネ クタ 形状 を 明記 し て いな いも の は Type-A 


IM.2 (Socket 3, Pl Express 30x4|_ ジス テム 全体 の 消費 電力 
IM:2 (Socket'38 PCIExpress 3.0 x4| M.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 x4| 接続 )X1、M.2 (Socket 3、PCI アイ ドル 時 画 高 負荷 時 単位 :W 
イン ター フェ ー ス また は Serial ATA 3. x2、 また は Serial ATA 3.0 接 続 ) X2、 Express 3.0 x4 ま た は Serial ATA 
Serial ATA 3.0x6 Serial ATA 3.0x6 3.0 接 続 ) メ 1、SATA Express X2、 
Serial ATA 3.0X2 ASRock bs 
Type-AX1、Type-C Xx1 Type-AX1、Type-C x1 Fatallty 。 
8 CE (うち デ つ は 用 8 (バッ ク バ ネル : 4、 ピン ヘッ ダ :|8 (バッ ク バ ネル : 4、 ビ ピン ヘッ ダ : H270 
Type-C) 、 ビ ピン ヘッダ: 4] 4 4 Pati 
Rivet Networks Killer E2500 
Intel 1219-V (1000BASE-T) Intel 1219-V (1000BASE-T) (1000BASE-T) 
Realtek ALC1220、EMI シー ルド 、 cE a 
Realtek ALC1220、EMI シー ルド 、| Realtek ALC1220、EMI シー ルド 、 13 
| アナ ログ 基板 分 間 、 左右 チャ ン ネ | アナ ログ 至 板 分 稀 、 ヘ ッ ド ホン ア | ASUSTeK [ 
か | ル 天 板 層 分 淫 、 ヘ ッ ド ホン アン プ 、| シン プ 、 ニ チコ ン 製 オー ディ オ コ ン Z70A 
LD eative coung 和 | 日 本 ケ ミコ ン 製 オー ディ オ コ ン デ | デン サ 、Creative Sound Blaster [118.4 
Blaster Cinema 3 ン サ 、Nahimic 2 X-FiIMB5 
AURA RGB LED Mystic Light RGB Fusion Better 0 30 60 90 120 150 
[ 19,000 円 前 後 19.000 円 前 後 18.000 円 前 後 


回 路 は 高 負荷 時 の 安定 性 や 耐久 性 と いっ 
た 面 で 安 ドミ 持て る 。 

が ゲー ミン ダマ ザー と し て は サウ シド 機 
能 も 気 に な る が 、 オ ー デ ィ オ コー デック 
に S/N 120dB の Realtek ALC1220 を 採 
用 、 ア ナ ロ グ 基板 分 離 、 左 右 チ ャ ン ネ ル 


基板 層 分 離 、 ニ チコ ン 製 オー ディ オ コ ン 
デン サ の 搭載 な ど で 音 質 向 上 が 図ら れ て 
いる 上 、 音 設定 ツー ル (Creative 


Sound Blaster Cinema 3) も 付属 する な 
ど 充 実 し て いる 。 ち な み に 、 ネ ッ ト ワ ー 
クコ ント ロー ラ に は CPU 負 荷 が 低い こ 
『 の ある Intel I219-V が 採用 され 


て いる 。 


拡張 機能 で 注目 し た い の は 、32Gbps 


VRM は 、Premium 40A Power Choke な どの 高 
性 能 部 品 を 採用 し た デジ タル 制御 の 8 フェ ー ズ 構 
成 。 大型 の ヒー トシ ンク が 装備 され て お り 冷 却 対 
策 も 万 全 。 ゲ ー ム な ど で 高 負荷 が 続い た 状態 で の 


音質 を 追求 し た サウ ンド 機能 


ング マザー と し て は サウ ンド 機 # 
に な る と ころ オニ デイ イコ ニテ ラック ご 
S/N 120dB の Realtek ALC1220 を 搭 
載 、 ニ チコ ン 製 オー ディ オ コ ン デン サ の 採 
用 、 ア ナ ロ グ 基板 分 離 、 左 右 チ ャ ン . 


a 1 
S/N 120db の Realtek の 最新 
オキ ニー ニ デ ホオ コー テウ 2 AEC 
1220] 


対応 の M.2 ス ロッ ト を 2 基 搭 載 す る 点 と P 
CI スロ ッ ト を 搭載 し な と くに 、 了 H 
270 マ ザー で は PCI ス ロッ ト を 搭載 


も の が 多い の で PCI ス ロッ ト は 不要 と い 
う 人 は 要 注 目 だ 。 

な お 、USB 3.0 対 応 の Type-C は 搭載 さ 
れ て いる が USB 3.1 は サポ ー ト され て い 


近く 仕 
様 も 似 た MSI の H270 GAMING PRO CA 
RBON や GIGA-BYTE GA-H270-Gaming 
3 (rev.1.0) な ど は USB 3.1 を サポ ー ト 
し て いる の で 、 そ の 分 コス トバ パフ ォ ー マ 
ンス が 悪く な っ て いる 。 も う 少 し 価格 が 
ト が る と より 波 力 的 な の だ 


バッ ク パ ネル カバ ー、 サ ウン ド 部 、 チ ッ プ セッ ト 
ヒー トシ ンク に RGBLED が 搭載 され て いる 上 、 
LED テ ー プ に 対応 し た ピン ヘッ ダ も 装備 。 付 属 の 
アプ リケーション また は UEF ト ア ッ プ で 発 
光 色 や パタ ー ン を 設定 する こと が で きる 


層 分 離 な どの 工夫 を 施す こと で 高音 質 を 実現 
し て いる 。 ゲ ー ム の 臨場 感 を 盛り 上 げ る こと 
が で きる Creative の 音 折 定 ツ ー ル 「So 
und Blaster Cinema 3」 も 付属 する 。 


YC 
Creative の 音響 効 

ル [「Sound Blaster Cinema 3] 
が 付属 。 ゲ ー ム サウ ン 


ゲー マー 向け ソフ ト オン ボー ド 機 能 
独自 機能 証 証 拡張 


UEFI セ ッ ト ア ッ プ で 自動 また は 手動 

ファ ンコ ント ロー ル が 可能 。 ファン の 回 8 
速 に 変わ る こと に よる 耳障り な 音 を 防ぐ 機能 や 水 
冷 ク ー ラ ー の ウォ ー タ ー ポ ンプ の 制御 機能 な ど 、 
新 機能 も 追加 され て いる 


アッ プ し た の は 見 逃 せ 
機能 は 標準 で は な いかが 7 
‘ td が 、 
ド で 強化 する こと も で ぁ た 必 絆 カー 
円 を 切る 価格 は 牙 力 的 だ 


100 


Intel Core i7-6700HQ 


DOS/V POWER REPORT 2017 April 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


売価 格 : 140,000 円 前 後 
Intel HM170 


GIGABYTE 


背面 の 右端 に は Type-A と Typ 
e-C の USB 3.1 ポ ー ト を 1 基 ず 
つ 備 える ほか 、 合 計 3 基 の US 
に 

マイ ク 端 子 、 


イ 出 力 端 子 (Mini DisplayPor 
tx3、HDMIX1) が 装備 され 
て いる 


180W の AC ア ダ プ タ が 付属 。 
長 さ が 15cm ほ ど ぁ る の で 小型 


0 (FF14 ペ 
ンチ 実行 時 ) な の で 、 十 分 ゆ 
と り が ある 。 日 本 の コン セン 
ト 形 状 に 合わ せ た a 
イブ の 電源 ケー ブル も 付属 


GB- BNITHGA- 5 


GeForce GTX 950 搭 載 
小型 で スタ イリ ッシュ な 
高 性 能 ベ アボ ー ン PC 


本 機 は コン パク ト か つ ス タイ リッ シュ な タ 
ワー 型 筐 体 が 特徴 的 な GIGA-BYTE の ベア ボ 
ー ン PC。GeForce GTX 950 を 別 基板 に 搭載 
し 、CPU に は モバ イル 向け Skylake の ハイ エ 
ンド モデ ル で ある Core i7-6700HQ (2.6 
GHz、TB 時 最大 3.5GHz) が 搭載 され て いる 。 
小型 筐 体 に これ ら の パー ツ を 詰め 込ん だ こ 
と に より 発熱 が 心配 だ が 、 フ ァ イ ナ ルフ ァ ン 
タ ジ ー XIV : 蒼天 の イシ ュ ガ ルド ベン チマ 
ー ク を 実行 し て 高い 負荷 を か け て も 、CPU 
温度 が 70 で 、GPU 温 度 が 79 で に し か 上 昇 し 
な か っ た 。 フ ァ ン を し っ か り と 回 し て 排 熱 す 
る よう に な っ て いる か ら か 、 負 荷 テス ト 中 の 
動作 音 が 大 きめ の 点 が 少し 気 に な る が 、 そ の 
分 冷却 は きち ん と 行なえ て いる よう だ 。M.2 
スロ ッ ト と USB 3.1 コ ネ ク タ を それ ぞ れ 2 基 
備え る な ど 、 小 型 機 な が ら イ ンタ ー フ ェ ー ス 
が 充実 し て いる の で 、 高 性 能 な 小型 機 を 組み 
た い 人 は 要 注 目 だ 。 (清水 貴裕 ) 


本 製品 に 搭載 され て いる Core 
i7-6700HQ は 、14nm プ ロ セ 
ス で 製造 され る クア ッ ド コア C 
PU。 Hyper-Threading に 対 
応 し て お り 8 ス レッ ド の 同時 実 
行 に * 定格 クロ ッ ク は 2.6 
GHz で 、Turbo Boost 時 に は 
最大 3.5GHz で 動作 する 。 TDP 
は 45W 


銅製 ペー ス と 2 本 の ヒー ト パ イ 
プ を 採用 する CPU ク ー ラ ー を 
搭載 。 CPU コ ア と チッ プ セ ッ 
ト を 同時 に 冷却 する 構造 に な 
っ て いる 。 熱 伝導 材 は CPU 部 
分 が グリ ス で チッ プ セ ッ ト 部 
分 が 熱 伝導 シー ト 


【 検 証 需 境 】 メ モリ : Micron Crucial CT2K8G4SFD8213 (PC4-17000 DDR4 SDRAM SO-DIMM 8GB x 2) 、Micron Crucial m4 CT128M4SSD2 


(Serial ATA 3.0、MLC、128GB) 、OS : Windows 10 Pro 64bit 版 、 室 温 : 23C、 ア イド ル 時 : OS 起動 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : PCMark 8ーH 
ome Accelerated 実 行 時 の 最大 値 、 名 部 の 温度 : 使用 し た ソフ ト は HWMonitor 1.30 で 、CPU は CPU Temperatures の Package の 値 、GPU は 


GPU Temperatures の 値 、 電力 計 : Electronic Educational Devices Watts Up? PRO 


110mm 
搭載 CPU: a I7-6700HQ (2.6GHz) 


メモ リス ロッ 
PC4-17000 DRA SDRAM SO-DIMM x2 (最大 32GB) 


グラ フィ ックス 機能 : NVIDIA GeForce GTX 950 


サウ ンド : Realtek Semiconductor ALC255 (High Definiti 
on Audio CODEC) 

5 イン チ シ ャ ドー メ x2 

ライ ンタ ー フ ェ ー ス : M.2 (Socket 3、PCI Ex 
press 3.0 x4 接 続 ) x1、 M.2 (Socket 3、PCI Express 3.0 
x4 ま た は Serial ATA 3.0 接 続 ) ※1、Serial ATA 3.0x2 
背面 イン ター フェ ー ス : USB 3.1x1、USB 3.1 (Type-C) 
x1、USB 3.0x3、Mini DisplayPort x3、HDMI x1、 ヘ ッ 
ド ホ ン x1、 マ イク X1、1000BASE-T x1 

電源 : 180W AC ア ダブ タ 


/g/n 


その ほか : 
無線 LAN (IEEE802.11a/ac/b/g/n) 、Bluetooth v4.2 
サイ ズ (WxDXH) : 110x110x220mm 

* USB ポ ボート の コネ クタ 形状 を 明記 し て いな いも の は Type-A 


メモ リ や M.2 SSD を 取り 付け る に は 


ゲ グラ フィ ックス 擬 能 と し て 内 部 に アク セス する た め に は 、 底 面 の パネ ル を 取 = メモ リ や M.2SSD を 取り 付け る た め に は 25 イ ン 
Force GTX 950 を 搭載 り 外 し て か ら 側 画 パ ネル を 取り 外す 必要 が ある 。 ー チ シャ ドー ペイ を 取り 外す 必要 が ある 。 ネ ジ を 2 本 
SR 側面 パネ ル は 底面 に 向かっ て スラ イド させ れ ば 取 取り 外す だ け で 分 解 が 可能 だ が 、 裏 面 に は GPU が 
GPU は 、GeForce 。 り 外 し 可能 。25 イ ンチ シャ ドー ペ ベイ の 1 基 は 見 え 搭載 され た 基板 が 取り 付け られ て いる の で 民 重 に 
GTX950 が 搭載 き る 位置 に ある が 、 も う 1 基 は トレ イ 式 に な っ て いる 。 分解 を 行ない た い 

) れ て いる 。 GPU-z 2 カ所 が ネジ 止め され て いる の で 、 使用 時 は ネジ を 

| 上 で は 、 定 格 動作 クー 取り 外し て か ら 引き 出 そ う 

ロッ ク は 935MHz 
と 表示 され た 。 発 吉 a 
A 語 ; ) シス テム 全体 の 消費 電力 Wt 
クロ ッ ク が 89MHz PCMark 8-Home Accelerated 実 ァ | mA 


作 芽 


引き 下げ られ て いる 行 中 の 温度 は CPU が 72 て 、 GPU が 52 
SIE で を 記録 し た 。 ちなみに 、 フ ァ イ ナ ルフ ァ CPU 温度 単位 : 


ンタ ジー XIV : 蒼天 の イシ ュ ガ ルド ベン ES ib 
チマ ー ク (以下 : FF14 ベ ンチ ) 実行 中 の 
GPU ク ー ラ ー は 温度 は CPU が 70C、 GPU が 79C。 負 GPU 温度 単位 : で 
電源 回 路 も 同時 に 冷却 荷 テ スト 中 は 、 CPU と GPU の 温度 が 70 。 画 画 画 画 = 

銅製 の ヒー トパイプ で を 超え た 辺り か ら フ ァ ン の 回 転 数 が 上 
を 3 本 備え る ヒー ト 昇 し 、 動 作 音 が 増大 する 傾向 に あっ た 。F pCMark 8 v2.7.613 


シン ク を 搭載 。 底面 F14 ベ ンチ の スコ ア は 描画 品質 を mm a 
EE 定 に し 、 解 像 度 1.920X 1,080 ド ッ ト で DTETITTTTTTETTCEETA 欄 本 凍 凍 
“冷却 する 仕組 に な 昧 し 、 評 価 は “非常 に 快適 " 

っ て いる 。 熱 伝導 材 と な っ た 。 フ ル HD ま で の 解像度 で あれ ば CINEBENCH R15 


7 
A 高 画質 で ゲー ム が 楽し めそ うだ 。 cu 


RC [Erin Ganing no cs-8vict sso Gov 100 | 62 | 19 
NRE ファ イナ ルフ ァ ン タ ジ ー XIV: 蒼天 の イシ ュ ガ ルド 
ベン チマ ー ク 


BRIX Gaming UHD GB-BNi7HG4-950 (rev. 1.0) 


[問い 合わ せ 先 】GIGA-BYTE TECHNOLOGY : 03-3350-5418 ( 旭 エ レク トロ ニク ス ) / http://wwwgigabyte.jp/ 


_ 應 面 と 背面 に 備え た デュ アル ファ ン で 
群 を 抜く 効率 的 な エア フロ ー を 実現 


1 次 側 は TEAPO 製 85C 品 2@ 次 側 は TEAPO 製 の 
電解 コン デン サ 固体 & 電 解 コ ン デ ン サ 


TEXT : 藤山 哲人 


1 次 側 の 電解 コン デン サ は 、 低 価格 邊 な じ メイ ント ラン ス で 降圧 し た 後に TEAPO 製 の 固 
み の 台 湾 TEAPO 製 。 ヒートシンク く 、 熱 体 コ ン デ ン サ で 平滑 。2 段 目 の 電解 コン デン サ は 
源 で ある Power MOSFET が 足元 に ある の で 、 耐熱 105 で 品 。 各 電圧 の 最終 段 に も 固体 コン デ 
コン デン サ の 寿命 が や や 心配 ン サ を バイ パス コン デン サ と し て 採用 し て いる 


Enermax Technology 


Revolution DUO 
ERD500AWL-F 


実 売 価格 : 12,000 円 前 後 


規格 : ATX 

定格 出力 : 500W 

ファ ン : 10cm 角 (底面 ) +8cm 角 (背面 ) 

80PLUS 認 証 : Gold 

ケー ブル : 直 付 け 

電源 コネ クタ : ATX20/24 ピ ン x1、ATX/EPS12V Xx1、Serial 


ATAX6、 ペ リフ ェ ラ ル X4、PCI Express 6+2 ピ ン X2、FD 
Dx1 


サイ ズ (WxDxH) : 150 メ x140x86mm 


—— = ) 稚 1 ノノ 
基板 上 の 回 路 と し て で は な く 部 品 面 に 配線 を 行 AC 入 力 裏 に も ノイ ズリ ダク ショ ン 回 路 が 搭載 さ 
な うこ と を ジャ ン パ と 呼ぶ 。 ノ イズ 混入 防止 と れ て いる が 、 背 面 フ ァ ン の スペ ー ス を 稼ぐ た め 
し て は 基板 上 の 回 路 と する ほう が よい の だ が 、 か 、 や や 簡略 化 され た 作り で ある よう に 見 える 

本 製品 は 多数 の ジャ ン パ 線 が 用 いら れ て いる 


【 診 断 結果 に つい て 】 A : 優秀 、B : 問題 な し 、C : や や 不安 、D : 問題 が ある 


2000 年 以前 の 電源 な ら 一 般 的 だ っ た 背面 の フ 
ァ アン 。 今 で は ほとん ど 見 な く な っ た デザ イン だ 
け に 懐か し さ を 感 じ る 。 横 に 付い て いる ボリ ュ 
ー ム つま み は 、 フ ァ ン の 回 転 数 を 手動 で 調節 す 
る た め の も の 


十 3.3/5V は 、 二 12V か ら 電 圧 を 下げ る DC 一 
DC コン バー タ 方 式 。 そ れ ぞ れ 20A ま で 出力 可 
能 だ 。+12V は 最大 498W。 ビ デオ カー ド を 搭 
載 し て も 十分 に 余裕 の ある 出力 が 得 ら れる 


12 ~14cm 角 ファ ン に 見 慣れ る と か な り 小 さ 
く 見 える 10cm 角 ファ ン 。 こ ちら の ファ ン も 背 
面 の ボリ ュー ム つ まみ で 回 転 数 が 調節 で きる 


8 i OO A lil 


2200 | 


800 LJ 
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000 
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シス テム 全体 の 消費 電力 動作 音 

環 ア イド ル 時 画 高 負 荷 時 単位 :W 還 ア イド ル 時 画 高 負 荷 時 単位 : dB 

Enermax Enermax 

mas= = su uo 

ERD5OOAWLF 238 EROSOORMLE 35.5 
Corsair 暗 駿 音 以 下 


Corsair 36.7 
RMx Series RM550x 241 


RMx Series RM550x 暗 弁 音 以 下 


Better 0 100 200 300 


比較 対象 の RM550x と は 50W の 出力 差 が ある 。 
アイ ドル 時 は RM550x の ほう が 消費 電力 が 少 
な く 、 高 負荷 時 は 本 製品 の ほう が 消費 電力 が 少 
な か っ た が 、 数 W の 違い な の で 誤差 レベ ル だ 


10 20 30 40 


た 場合 は 、 ほ と ん ど 無 音 
… マニュ アル モー ド で の 
最大 回 転 時 は 45.2dB。 背 面 の 8cm 角 ファ ン か 
ら 出る ノイ ズ が 、 昔 の PC を 思い 起こ させ る 


12.6 
Vv 


12.4 


12.2 ト + 


12.0 


EPS12V の み 0.4V 近 い 電 圧 
降下 を 見 せる が 、PCIExpre 
ss は 0.1V、ATX24 ピ ン は ほ 
と ん ど 降 下 が な い 。 こ の 点 で は 
非常 に 安定 し て いる る 。 


{ WPCI Express EPS12 


し か し 、 基 準 電圧 は ATX24 ビ 
ン が 12.4V を 上 回 り 、 も っ と 
も 低かっ た PCIExpress で も 
12.3V と 高め の 設定 だ っ た 


0 70 140 210 


280 350( 私 ) 


【 検 証 環境 】CPU : Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 、 マ ザー ボー ド : ASUSTeK H97-PRO (Intel H97) 、 メ モリ : Team Group TED316G 
1600C11DC-AS (PC3-12800 DDR3 SDRAM 8GB x 2) 、 ビ デオ カー ド : ASUSTeK STRIX-GTX970-DC20C-4GD5 (NVIDIA GeForce GT 
X 970) 、 SSD : Intel Solid-State Drive 330 SSDSC2CT240A3K5 (Serial ATA 3.0、MLC、240GB) 、OS : Windows 10 Pro 64bit 版 、 春 
温 : 18 で 、 暗 双 音 : 33.5dB、 ア イド ル 時 : ベン チマ ー ク 終了 10 分 後 の 値 、 高 負荷 時 : 3DMark を 実行 中 の 最大 値 、 動 作 音 測定 距離 : ファ 
ン か ら 約 15cm、 電 圧計 測 方 法 : 三 和 電 気 計器 PC-20 を 3 台 使用 し 、 各 コネ クタ の 電圧 を 計測 、 電力 計 : Electronic Educational Devices 
Watts Up? PRO、 リ ブル 計測 方 法 : Pico Technology PicoScope2204 を 使用 し アイ ドル 時 に 計測 


[問い 合わ せ 先 ]】 Enermax Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) / http://www.enermaxjapan.com/ 


Revolution DUO シ リー ズ は 、 底 面 と 背面 
に ファ ン を 備え た デュ アル ファ ン 仕 様 の 電源 
だ 。 こ うし た 仕様 は 2000 年 以前 の 電源 な ら 
一 般 的 だ っ た が 、 今 で は まず 目 に する こと が 
な い 。2000 年 以降 、 フ ァ ン の 大 口径 化 が 進 
み 、 シ ング ルフ ァ ン で も 十分 に 冷却 可能 に な 
る と と も に 、 静 音 性 で も メリ ッ ト が あっ た か 
ら だ 。 本 製品 は この よう な 電源 ファ ン の 変遷 
に 逆行 し た アプ ロー チ と 言え る 。 

Revolution DUO は 、 背 面 に 薄型 の 8cm 角 
ファ ン を 、 底 面 に 10cm 角 ファ ン を 搭載 し て 
いる 。 こ れ ら の ファ ン は 、 負 荷 に 応じ た 回 転 
数 の 自動 制御 に より 、 静 か に 内 部 の 熱 を 処理 
で きる 。 一 方 、 デ ュ ア ルフ ァ ン の 冷却 性 能 に 
期待 する の は 、 多 く の ス トレ ー ジ を 搭載 し た 
り 、 ハ イエ ンド ビデ オカ ー ド を 搭載 し た りす 
る よう な と きだ ろう 。 そ うし た 場合 は 、 背 面 
に 設け られ た ボリ ュー ム つ まみ を 調和 侵す る こ 
と で 、 フ ァ ン の 回 転 数 を 手動 で 調節 で きる 。 
た だ し 、 最 大 回 転 で は 背面 の 8cm 角 ファ ン 
が 一 昔 前 の PC を 思わ せる 吟 り 声 を 上 げ る 。 


回 路 の 点 で は 、 ノ イズ リダクション 回 路 が 
簡易 化 さ れ 、 各 所 に ジャ ン パ 線 が 吐 っ て いる 
点 が 気 に な っ た が 、 実 測 で の ノイ ズ は 少な め 
だ っ た 。 電 圧 の 安定 性 で は 、 基 準 電圧 の 高 さ 
が 気 に な っ た 。ATX24 ピ ン は 12.4V を 上 回 
り 、 も っ と も 低い PCI Express で も 12.3V に 
設定 され て いる 。 基 準 電圧 が 高い と 言っ て も 
も ちろ ん ATX 規 格 内 な の で 問題 は な い 。 

電圧 降下 幅 は 、EPS12V が 0.4V 弱 と や や 大 
きか っ た が 、 高 い 基 準 電 圧 の た め に 12V を 下 
回 る こと は ほとん ど な か っ た 。 ま た 、PCI E 
xpress は 0.1V 程 度 、ATX24 ピ ン は ほとん ど 
電圧 降下 が 見 られ な か っ た 。 こ れ は 比較 的 に 
安定 し て いる と 言え る だ ろう 。 

全体 的 に 見 る と 、 高 い 安定 性 と 少な い ノ イ 
ズ 、 高 い 冷 却 能力 と いう 点 を 考慮 し 、 軽 い オ 
ーー バー クロック を 試し た い マ シン に 効果 的 だ 
ろう 。 多 数 の HDD を 搭載 する スト レー ジ PC 
の よう に 内 部 温度 の 上 昇 し や すい マシ ン に 
も 、 本 製品 の 強力 な 冷却 性 能 が 適し て いる 。 
底面 ファ ン の 向き や 回 転 数 調 盆 に よっ て ケー 
ス 内 の エア フロ ー を コン トロ ー ル で きる の が 
お も し ろ い 。 
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Windows 8.1 ま で は 、 一 人 の ユー 
ザー に つき ー つ の デス クト ッ プ し か 設 
定 で を きま せん で し た 。 そ の た め 多 数 の 
アプ リ を 起動 する と 、 何 が どこ に ある 
の か を 把握 し に くく な り ま し た 。 

し か し Windows 10 で は 、 新 し く 
「 仮 想 デ スク トッ プ ] 機能 が 搭載 され 
まし た 。 こ れ は 、 仮 想 的 な デス クト ッ 
プ を ユー ザー が 自由 に 設定 し 、 複 数 の 
デス クト ッ プ を 使い 分 けら れる 機能 で 
す 。 た と えば 、 作 業 で 使う 五 つ の アプ 
リ を 「 デ スク トッ プ 1」 に 、 趣 味 で 使 
う 四 つの アブ プリ を 「 デ スク トッ プ 2」 
に 振り 分 け て 表示 する よう に 設定 すれ 
ば 、 必 要 な アプ リ が どこ に ある の か が 
ぐっ と 分 か りや すく な り ま す 。 

複数 の デス クト ッ プ は 、「 タ スク ビ 
ュー」 と いう タス ク の 管理 画面 で 、 自 
由 に 切り 換え られ ます 。 タ スク ビュ ー 
を 表示 する に は 、 タ スク バー の 検索 窓 
の 右 に ある 「 タ スク ビュ ー ボ タン 」 を 
ウリ ウッ ク じ まじ よう 引 タ スク ビー 帳 


TEXT : 位 内 亮介 


Windows 10 の 仮想 デス クト ッ プ で 
作業 の 内 容 ご と に アプ リ を 整理 


に は 、 そ の デス クト ッ プ で 利用 し て い 
る アプ リ が サム ネイ ル 状 態 で 表示 され 
ます 。 デ スク トッ プ を 複数 設定 し て い 
る 場合 、 タ スク ビュ ー 下 に は 、 現 在 利 
用 中 の デス クト ッ プ が 表示 され ます 。 

デス クト ッ プ を 追加 する に は 、 タ ス 
クビ ュー の 右 下 に ある [新しい デス ク 
トッ プ ] と いう ボタ ン を クリ ッ ク し ま 
す 。 する と 、 新 し い デ スク トッ プ が 現 
在 利 用 し て いる デス クト ッ プ の 右側 に 
追加 され ます 。 

それ ぞ れ の デス クト ッ プ 上 に ある ア 
プリ を 、 別 の デス クト ッ プ に 移動 する 
こと も 可能 で す 。 タ スク ビュ ー 上 に 表 
示さ れ て いる アプ リ の サム ネイ ル を 、 
タス クビ ュー 下 に 表示 され て いる 別 の 
ゲス る の トッ シビ に ドラ ラッ ク グ & RE ロッ 
し た り 、 右 クリ ッ ク メ ニュ ー か ら 移 動 
し た い デ スク トッ プ を 選択 し た りす る 
だ け で OK で す 。 


アプ リ の サム ネイ 
ル の 右 ク リッ ク メ 
ニュ ー か ら 、 別 の 
デス クト ッ プ に 移 
動 し た り 、 ア プリ 
を 閉じ た りす る こ 
と も 可能 だ 


a vem dQ ec 8 

タス ク バ ー の タス クビ ュー ボタ ン を クリ ッ ク す る と 、 こ の タス クビ ュー が 表示 
され る 。 タ スク ビュ ー で は 、 利 用 し て いる デス クト ッ プ の 管理 や 、 ア プリ を 各 
デス クト ッ プ に どう 表示 する か を 設定 で きる 


アプ リ の サム ネイ 
ル を 、 ド ラッ グ & 
ドロ ッ プ で 別 の デ 
スク トッ プ に 移動 
する と 、 そ の デス 
クト ッ プ に アブ リ 
が 移動 する 
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New 


秋葉 原 専門 ニュ ー ス サイ ト AKIBA PC Ho 


PC パー ツ 


コン プリ ー ト ガイ ド 


e! の 協力 に よ 


この コー ナー で は 、 秋 葉 原 の PC ショ ッ プ 店 頭 に 並ん だ 
最新 パー ツ を 一 つ 残 ら ず 紹介 する 。 


Intel 
Core i7-7700K 


hittp://wwwintelcojp/ 
( 実 売 価格 : 47,000 円 前 後 


動作 クロ ッ ク が 向上 し た 
最新 版 の Core-i7 

「Kaby Lake-S] の コー ド ネ ー ム で 呼ば れ 
て いた 、 第 7 世代 の デス クト ッ プ PC 向け 
Core 17 が 登場 。 対応 CPU ソ ケッ ト は 前 
世代 の Sky Lake と 同じ LGA1151。 Cor 
e i7-7700K の 主 な スペ ッ ク は 4 コア ノ 
8 スレ ッ ド で 、 動 作 ク ロッ ク は 通常 時 4.2 
GHz、 タ ー ボ 時 最大 4.5GHz、 TDP 91 
W。CPU ク ー ラ ー は 別売 り 。 


Intel 
Core i3-7100T 


Intel 
Core i3-7320 


Intel 
Celeron G3930 


http://wwwintelcojp/ 
実 売価 格 : 5,600 円 前 後 


「Kaby Lake」 版 の 新 Celeron。 主 な スペ 
8 スレ ッ ド 、 動 作 ク ロッ ク 


ッ ク は 2a コ アン 
8.9GHz、 TDP 51W な ど 。 


Intel 
Core i5-7400 


Powered by 


http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/ 


今回 の 掲載 分 は 

12 月 19 日 へ 1 月 22 日 に 発売 され た 製品 で す 。 
価格 は AKIBA PC Hotline! 掲 載 時 の 

実 売価 格 の た め 、 異 な る こと が あり ます 


Intel 
Celeron G3950 


http//www. intel.coj (cojp/ 


={ 


「Kaby Lake」 版 の 新 Celeron。 主 な スペ 
ッ ク は 2 コア ノ 2 スレ ッ ド 、 動 作 ク ロッ ク | 
3GHz、 TDP 51W な ど 。 


Intel 
Core i5-7600K. 


新型 の Core i3。 TDP 35W の 低 電 圧 版 
で 、 主 な スペ ッ ク は 2 コア ノ 4 スレ ッ ド 、 
動作 クロ ッ ク 3.4GHz な ど 。 


生 Intel Core i3-7100 
実 売価 格 : 20.000 円 前 後 
http://wwewintel.cojp/ 


Intel Core i3-7300 


実 売価 格 : 81.000 円 前 後 
http://vewrintelcojp/ 


Intel Core i3-7300T 


実 売価 格 : 21.000 幅 前後 
http://vwewrintelcojp/ 


WIntel Core i5-7400T 
実 売価 格 : 25.000 円 前 後 
http://wwewintelcojp/ 


Intel Core i5-7500 


実 売価 格 : 27.000 円 前 後 
http://vweweintelcojp/ 


新型 の Core i3。 主 な スペ ッ ク は 2 コア ノ 
4 スレ ッ ド 、 動 作 ク ロッ ク 4.1GHz、 キ ャ 
ッシュ 容量 3MB、 TDP 51W な ど 。 


第 7 世代 の デス クト ッ プ PC 向 け Core i3。 8 コア ノ 4 ス 


レッ ド で 、 動 作 ク ロッ ク は 3.9GHz、 キ ャ ッシュ 容量 は 
3MB。 TDP 51W の 通 汰 モデ ル 。 


第 7 世代 の デス クト ッ プ PC 向け Core i3。 2 コア ィ 4 ス 
レッ ド で 、 動 作 ク ロッ ク は 4GHz、 キ ャ ッシュ 容量 は 4 
MB。 TDP 51W の 通 党 モ デル 。 


第 7 世代 の デス クト ッ プ PC 向け Core i3。 2 コア / 4 ス 
レッ ド で 、 動 作 ク ロッ ク は 3.5GHz、 キャ ッシュ 容 呼 は 
4MB。 TDP 35W の 低 消費 電 カ モデ ル 。 


第 7 世代 の デス クト ッ プ PC 向け Core i5。 4 コア ノ 4 ス 
レッ ド で 、 動 作 ク ロッ ク は 通常 時 2.4GHz、 タ ー ボ 時 最 
大 3GHz。TDP 35W の 低 消 費 電 力 モデ ル 。 

第 7 世代 の デス クト ッ プ PC 向け Core i5。 4 コア 4 ス 
レッ ド で 、 動 作 ク ロッ ク は 通常 時 3.4GHz、 タ ー ボ 時 最 
大 3.8GHz、 TDP 65W。 CPU ク ター ラー 付属 。 


「Kaby Lake」 版 の 新 Core i 抽 。 主 な スペ 
^4 ス レッ ド 、 動 作 ク ロッ ク 
最大 3.5GHz、 TDP 65W な ど 。 


ッ ク は 4 コア ン 


Intel Core i5-7500T 
実 売価 格 : 27.000 円 前 後 
http://www.intel.cojp/ 

Intel Core i5-7600 
実 売価 格 : )00 円 前 後 
http://wwwi 0 cojp/ 


Intel Core i5-7600T 


実 売価 格 : 30.000 円 前 後 
foe/Amneintetcojp/ 


| Intel Core i7-7700 


価格 : 42,000 幅 前後 
htto:/Awwwintelcojp/ 
Intel Pentium G4600 
実 売 価格 : 11.000 円 前 後 
htto:/Awmwintelcojp/ 


※ 複 数 の 店 舗 で 販売 が 確認 され た 製品 の 価格 は 、 も っ と も 高い 価格 の 端数 を 切り 上 げ て 掲載 し て いま す 
※ 店 舗 に よっ て 税 抜き 表示 と 税込 み 表示 が 混在 し て いま す が 、 税 込み の 価格 表示 を 優先 し て 掲載 し て いま す 


最新 世代 の 新 Core i5。 4 コア ノ 4 スレ ッ 
ド で 、 動 作 ク ロッ ク は ター ボ 時 最大 4.2 
GHz。 倍率 アン ロッ クモ デル 。 


第 7 世代 の デス クト ッ プ PC 向 け Core 15。 4 コア ノ 4 ス 
レッ 、 動 作 ク ロッ ク は 通常 時 8.7GHz、 タ ー ボ 時 最 
大 3.3GHz。 TDP 35W の 低 消 費 電 力 モ デル 。 


第 7 世代 の デス クト ッ プ PC 向け Core iI5。 4 コア ン 4 ス 
レッ ド で 、 動 作 ク ロッ ク は 周 常 時 3.5GHz、 タ ー ボ 時 最 
大 4.1GHz、 TDP 65W。 CPU ク ー ラ ー 付 属 。 


第 7 世代 の デス クト ッ プ PC 向け Core 5。 4 コア 4 ス 
レッ ド で 、 動 作 ク ロッ ク は 通常 時 2.8GHz、 タ ー ボ 時 最 
_ 大 3.7GHz。TDP 35W の 低 消費 電 カ モデ ル 。 


ore i7。 4 コア ノ 8 ス 
レッ ド で 、 動 作 ク ロッ ク は 通常 時 3.6GHz、 タ ー ボ 時 最 
大 4.2GHz、 TDP 65W。 CPU ク ー ラ ー 付 属 。 


第 7 世代 の デス クト ッ プ PC 向け Pentium。 2 コア ィ 4 
スレ ッ ド で 、 動 作 ク ロッ ク は 3.6GHz、 キ ャ ッシュ 容量 
は 3MB。 TDP 51W の 通常 モデ ル 。 


DOS/V POWER REPORT 2017 April 105 


ndg 


New PC 


COMPLETE GUIDE 還 加 


Intel Intel 
Core i7-7700T Pentium G4560 


http://wwwintelcojp/ http://wwwrintel.cojp/ 


( 実 売 価格 : 8.600 円 前 柳 。 ) 


最新 世代 の Core i7。 4 コア ノ 8 スレ ッ ド 
で 、 動 作 ク ロッ ク は ター ボ 時 最大 3.8 
GHz。 TDP 35W の 低 消 費 電 力 モ デル 。 


「Kaby Lake」 版 の 新 Pentium。 新た に 
Hyper-Threading に 対応 し た 。 2 コア 
4 スレ ッ ド で 、 動 作 ク ロッ ク は 3.5GHz。 


G.Skill International 
Trident Z F4-4266C19D-16GTZSW 


http://www.gskill.com/ 
。 実 売価 格 :37.000 円 前 後 。) 


ASUSTeK Aura と 連動 で きる 

イル ミネ ーション 機能 付き メモ リ 
PC4-34100 対 応 を うた っ た 、 高 クロ ッ 
ク な OC 仕様 の DDR4 SDRAM。 容量 8 
GBX2 枚 セッ ト で 、 レ イ テ ン シ は CL= 
19、 動 作 電圧 は 1.4V と され て いる 。 オ 
ー バ ー ク ロッ ク 動 作 は XMP で 設定 する 仕 
組 。 正式 対応 マザー ポ ボード の アナ ウン ス は 
され て いな い が 、 シ ョ ッ プ に よる と 「Z 
870 プ ブ プラットフォーム 向け ] と の こと 。 


ASRock ASRock 

B250M-HDV Fatality H270M 
Performance 
http://www.asrock: 


B250 チ ッ プ セッ ト を 搭載 し た 、 低 価格 
な microATX マ ザー ド 。 バ パッ ケー ジ は Int 
I 製品 を 入 午 と させ る 青い デザ イン 。 


H270 チ ッ プ セッ ト 搭 載 の ゲ ・ 
roATX マ ザー。 イ ルミ ネー ショ ン 用 ピン 
ヘッ ダ を 搭載 し て いる 。 


実 売 価格 : 80.000 円 前 後 ベン チマ ー ク テス ト を 5.2GHz、 負 荷 テス ト を 4.9GHz 
http://shop tsukumo cojp/ で クリ ア し た 、OC 動 作 保証 付き の Core 17-7700K。 


G.Skill International Trident Z R2000t 7Q-64GTZSW/KW 
実 夫 休 格 : 100.000 円 前 後 OC 仕様 の DDR4 SDRAM。 PC4-28800 対 応 で 、 容 
htto://wwy gskilicom/ 量 16GBX 4 枚 セ ッ ト 。 カ ラー は 銀 と 黒 の 2 種類 ある 。 


G.Skill International Trident Z F4-3866C18D-16GTZSW/KW 
実 売価 格 : 26.000 円 前 後 OC 仕様 の DDR4 SDRAM。 PC4-30900 対 応 で 、 容 
hitto://www gskillcom/ 量 BGBX 2 枚 セ ッ ト 。 カ ラー は 銀 と 黒 の 2 種類 ある 。 


G.Skill International Trident Z F4-3866C18Q-32GTZSW/KW 
天 売 価格 : 51.000 円 前 後 OC 仕様 の DDR4 SDRAM。PC4-30900 対 応 で 、 容 
http://Awww.gskilloom/ 量 8GBX 4 枚 セ ッ ト 。 カ ラー は 銀 と 黒 の 2 種類 ある 。 


G.Skill nternational Trident Z Ra a ane 5D-16GTZR 
戦 で 、 A 19200 対 応 DD 
容 時 BGBX 2 枚 セッ ト 。 


-2400C15Q-32GTZR 
機能 搭載 で 、OC 仕 様 の PC4-19200 対 応 DD 
hittp/Awmw.gskillcom/ RA4 SDRAM。 CL= 15。 容量 8GBX 4 枚 セッ ト 。 


G.Skill International Trident Z RGB F4-3000C14D-16GTZR 
実 売 価格 : 24.000 円 前 和 イル ミミ 機能 搭載 で 、0C 仕 様 の DDR4 SDRAM。 PC4- 
hitto://Aww gskilLcom/ 24000 対 応 で 、CL= 14。 容量 8GBX 2 枚 セッ ト 。 


G.Skill ntarnational Trident Z RGB F4- oo0ci40: 32GTZR 
00 円 前 後 1 、OC 仕 様 の DDR4 SDRAM。 PC4- 
A000 t CL= 14。 容量 8GBX 4 枚 セ ッ ト 。 


G.Skill International Trident Z RG F4-3000C15D-15GTZR 
実 売価 格 : 21.000 円 前 後 機能 搭載 で 、0C 仕 様 の PC4-24000 対 応 DD 
htto://Awww gskillcom/ 4 SDRAM。 CL= 16。 容量 8GBX 8 枚 セ ッ ト 。 


G.Skill International Trident Z RGB F4-3000C15Q-32GTZR 
実 売 価格 : 42.000 円 前 和 イル ミミ 機能 搭載 で 、OC 仕 様 の DDR4 SDRAM。 PC4- 
hitto:/Awww gskilkcom/ 24000 対 応 で 、CL= 15。 容量 8GBX 4 枚 セッ ト 。 


G.Skill International Trident Z RGB F4-: D0 6GTZR 
実 売価 格 : 25.000 円 前 科 1 搭 戦 で 、0C 仕 様 の DDR4 SDRAM。 PC4- 
htto:/Awm.gskillcom/ 8 CL=14。 容量 8GBX2 枚 セッ ト 。 


i Project White TSUKUMO OC CPU 7700K Editon RR 


天 売 価格 : 21.000 円 前 後 
keo 齋 ORAM Cl 


G.Skill International Trident Z RGB F: 
実 売価 格 : 41.000 円 前 和 + 


実 売価 格 
kiteo 
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Intel Project White 


Pentium G4620 TSUKUMO OC CPU 
7700K Edition Raw 


http://www.intel.co; http://shop.tsukumo.cojp/ 
。 実 売価 格 : 13.000 円 前 後 。) ( 実 売価 格 : 54.000 円 前 後 。) 
TSUKUMO OC cpy 
』 穫 


「Kaby Lake」 版 の 新 Pentium。 新 た に 
Hyper-Threading に 対応 し た 。 82 コア, 
4 スレ ッ ド で 、 動 作 ク ロッ ク 3.7GHz。 


ブロ オー バー クロ ッ カ ー の 清水 貴裕 氏 が 
テス ト を 実施 し 、5.1GHz で の ベン チマ ー 
ク テ ス ト を クリ ア し た Core i7-7700K。 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 
AORUS GA-Z270X-Gaming 9(rev. 1.0) 


http://www.gigabytejp/ 
| 実 売価 格 : 78.000 円 前 後 


新 チ ッ プ セッ ト 50 搭載 の 
ハイ エン ド ゲ ー ミ ング マ 
Intel の 新 チ ッ プ セッ ト a 指 載 Ext 
endedATX マ ザー ボー ド 。Z270 は PCI 
Express の レー ル 数 や USB 3.0/2.0 の ボ 
ー ト 数 が 増え て いる の が 主 な 特徴 だ 。 本 マ 
ザー ボー ド は 多彩 な 発光 機能 や EKWB 製 
の VRM 用 水冷 ヘッ ド 、 交 換 可 能 な オペ ア 
ンプ な ど を 備え た 、 ハ イエ ンド 仕様 の ゲー 
ング PC 向け モデ ル 。 


ASRock ASRock 
Z270 Pro4 Z270M-ITX/ac 
http://www.asrock.com/ http://www.asrock.com/ 


実 売価 格 : 20.000 円 前 後 


Z270 チ ッ プ セッ ト 搭 載 の 、 ス タン ダー 
ド タ イ ブ プ の ATX マ ザー。 基板 に 大 きく 
「PRO」 の 文字 が デザ イン され て いる 。 


Z270 チ ッ プ セッ ト を 搭載 し た Mini-ITX 
マザー。IEEE802.1 1ac 対 応 無線 LAN と 
Bluetooth v4.0 機 能 を 標準 で 拉 載 。 


G.Skill International Trident Z RGB F4-3200C14Q-32GTZR 
実 売価 格 : 51.000 円 前 後 イル ミミ 機能 搭載 で 、OC 仕 様 の DDR4 SDRAM。 PC4- 
hittp:/Awww.gskilkcom/ 25600 対 応 で 、CL= 14。 容量 8GBX 4 枚 セ ッ ト 。 


G.Skill International Trident Z eT Pa e000 160 6GTZR 
実 売価 格 : 21.000 円 前 後 機能 搭載 で 、0C 仕 様 の DDR4 SDRAM。 PC4- 
hitto://wmw gskillcom/ a 1. 容 置 8GBX 2 枚 セ ッ ト 。 


G.Skill International Trident Z RGB F4-3200C16Q-32GTZR 
天 売 価格 : 42.000 円 前 後 イル ミミ 機能 搭載 で 、OC 仕 様 の DDR4 SDRAM。 PC4- 
hittp:/Awmw.gskillcom/ 25600 対 応 で 、 CL= 16。 容量 8GBX 4 枚 セ ッ ト 。 


G.Skill International Trident Z RGB F4-3466C16D-16GTZR 
実 売価 格 : 25.000 円 前 和 イル ミミ 機能 搭載 で 、0C 仕 様 の DDR4 SDRAM。 PC4- 


hitto://Aww gskillcom/ 87700 対 応 で 、CL= 16。 容量 8GBX 2 枚 セッ ト 。 


G.Skill nternational Trident Z Ra as oo180: ‘32GTZR 
実 売価 格 : 49.000 円 前 後 能 搭 載 で 、0C 仕 様 の DDR4 SDRAM。 PC4- 
gskieom Oe t CL=16。 容量 8GBX 4 枚 セッ ト 。 


G.Skill International Trident Z RGB F4-3600C16D-16GTZR 
実 売価 格 : 26.000 円 前 後 イル ミミ 機能 搭載 で 、OC 仕 様 の DDR4 SDRAM。 PC4- 
hitto:/Awmgskillcom/ 28800 対 応 で 、 CL= 16。 容 時 8GBX 2 枚 セ ッ ト 。 


G.Skill International Trident Z RGB F4-3600C16Q-32GTZR 
実 売 価格 : 52.000 円 前 和 イル ミミ 機能 措 載 で 、OC 仕 様 の DDR4 SDRAM。 PC4- 
hittp:/Awmw gskillcom/ 28800 対 応 で 、 CL= 16。 容 時 8GBX 4 枚 セッ ト 。 


G.Skill International Trident Z RGB F4-3600C1 gD: 32GTZR 
実 売価 格 : 50.000 円 前 後 | Pe : 様 の DDR4 SDRAM。 PC4- 
hittp://Anm.gskilkcom/ 28800 対 応 で 、 ue 1 容 置 16GBX 2 枚 セ ッ ト 。 


G.Skill International Trident Z RGE F4-3600C170-32GTZR 
実 売価 格 : 52.000 円 前 後 能 搭 載 で 、OC 仕 様 の DDR4 SDRAM。 PC4- 
hitto://Awww.gskilkcom/ 8 CL=17。 容量 8GBX 4 枚 セ ッ ト 。 


G.Skill International Trident Z RGB F4-3600C17Q-64GTZR 
実 売 価格 : 100.000 円 前 後 イル ミミ 機能 搭載 で 、OC 仕 様 の DDR4 SDRAM。 PC4- 
hittp:/Aww.gskillcom/ 28800 対 応 で 、 CL= 17。 容量 16GBX 4 枚 セ ッ ト 。 


G.Skill iarnational Trident Z RGB F4-: aee018n: 16GTZR 
実 売価 格 : 26.000 円 前 、OC 仕 様 の DDR4 SDRAM。 PC4- 
hittp:/Awm.gskilkcom/ 600 CL=18。 容量 8GBX2 枚 セッ ト 。 


ASUSTeK Computer 
PRIME Z270-A 


ASUSTeK Computer 
PRIME Z270M-PLUS 


http://www.asus.com/jp/ 


New PC バー ツ コン プリ ー ト ガイ ド 


ASUSTeK Computer 


ROG MAXIMUS IX FORMULA 


y//wwvi asus.com/jp/ 


実 売価 格 : 21 .000 由 前 


「PRIME」 に 属す る 、 ス タン ダー ド タ イ プ 
の Z270 搭 載 ATX マ ザー ボー ド 。 同 シ リ 
ー ズ で は 上 位 に 位置 する モデ ル 。 


スタ ンダ ー ド マザー 「PRIME」 シリ ー ズ 
に 属す る 、Z870 搭 載 microATX マ ザー 
ボー ド の ミド ルレ ンジ モデ ル 。 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 
GA-H270-HD3P(rev. 1.0) 


ASUSTeK Computer 
X99-E-10G WS 


http/Awww gigabytejp/ 
実 売価 格 : 17.000 円 前 後 


http://Awww.asus.com/jp/ 
| 実 売価 格 : 97.000 円 前 後 


OC・ ゲ ー マ ー 向 け の プレ ミア ムシ リー ズ 
「ROG MAXIMUS」 に 属す る 、Z870 搭 


載 ATX マ ザー ボー ド の 上 位 モ デル 。 
GIGA-BYTE TECHNOLOGY 
GA-H27ON-WIFI(rev. 1.0) 


http://www gigabyte jp/ 
( 実 売価 格 : 17.000 円 前 後 。) 


ASUSTeK Computer 
TUF Z270 MARK 1 


http://www.asus.com/jp/ 


高 耐久 が ウリ の 「TUF」 シ リー ズ の 、Z 
870 搭 載 ATX マ ザー。 放 熱 の 効率 化 や 排 
熱 か ら 保護 する Thermal Armor を 採用 。 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 
GA-Z270M-D3H(rev. 1.0) 


http://www.gigabytejp/ 


7 大 の PCI Express x16 ス ロッ ト と 、 2 
大 の 10GBASE-T を 装備 し た 、 ワ ー ク ス 
テー ショ ン 向 け の X99 搭載 CEB マ ザー。 


H270 チ ッ プ セッ ト を 搭載 し た 、 ス タン 
ダー ド タ イ ブ プ の ATX マ ザー: ド 。 PCI 
スロ ッ ト を 備え て いる 。 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


GA-Z270X-Ultra Gaming 
(rev. 1.0) 
http://Awww.gigabytejp/ 


| 実 売価 格 : 24,000 円 前 後 


Micro-Star International 
B250M PRO-VH 


Z270 搭 載 の ゲー ミン グ ATX マ ザー の エ 
ント リー クラ スモ デル 。 イルミネーション 


実 売価 格 9.000 円 前 後 と 低 価格 な 、 ス タ 
ンダ ー ド タイ ブ プ の B250 搭 載 microATX 
マザー ボー ド 。 


機能 「RGB FUSION」 を 搭載 し て いる 。 


イル ミ 機 能 搭 載 で 、OC 仕 様 の DDR4 SDRAM。 PC4- 
30900 対 応 で 、CL= 18。 容量 BGBX 4 枚 セ ッ ト 。 


G.Skill International Trident Z Ren Py400001 8D-16GTZR 
実 売価 格 : 39.000 円 前 後 能 措 載 で 、OC 仕 様 の DDR4 SDRAM。 PC4- 
http://vvewr gskilLcom/ 00 CL= 18。 容量 BGBX 8 枚 セッ ト 。 


G.Skill International Trident Z F4-4133C19D-16GTZR 
実 完 価格 : 36.000 円 前 後 能 搭載 で 、OC 仕 様 の DDR4 SDRAM。 PC4- 
htto://vew gskilLcom/ 43650 CL=19。 容量 BGBx 28 枚 セッ ト 。 


G.Skill International Trident Z RGB F4-4266C19D-16GTZR 
37.000 円 前 後 J 能 搭 載 で 、OC 仕 様 の DDR4 SDRAM。PC4- 


実 夫 価 格 : = 
http://vew gskilcom/ 34100 対 応 で 、 容量 8GBX 2 枚 セッ ト 。 


セン チュ リー マイ クロ CAK8GX2.-| OR OGTR 

実 売価 格 : 25.000 円 前 後 社 製 メ モリ で は めずらし い 、OC 仕 様 の DDR4 SDR 
http://vwevr century-micro.cojp/ A PC4-25600 対 応 で 、 容量 BGBX 2 枚 セッ ト 。 
B250 チ ッ プ セッ ト を 搭載 し た 、 ス タン ダー ド タ イ プ 
の microATX マ ザー ボー ド 。 バ ッ ク バ ネル か ら マ ザー 
ボー ド 下 部 に か け て 白い カバ ー を 装着 し て いる 。 


H270 搭 載 の 、 低 価格 な ゲー ミン グ ATX マ ザ ・ 
ド 。 Intel 製 LAN コ ント ロー ラ を 搭載 し 、 イ 
ョ ヨン 機能 に も 対応 し て いる 。 


ゲー マー 向け ブラ ンド 「Fatal1ty」 シ リー ズ に 属す る 


52,000 円 前 和 


実 完 価 格 : 
http://vewe gskilcom/ 


ASRock B250M Pro4 


実 売価 格 : 18.000 円 前 後 
http://vew.asrock com/ 


ASRock Fatal1ty H270 Performance 
実 売価 格 : 20.000 円 前 後 
http://vwevr.asrock com/ 


ASRock Fatal1: ty 2 Z270 Gaming K6 


ーー ポー 
シシ 


実 売価 格 : 29.000 由 | Z270 搭 載 ATX マ ザー。 イ | ョ ン 機能 [Aura 
[rit RGB LED」 を サポ ー ト 。SLI HB ブリ ッ ジ も 付属 。 
ASRock H270 Pro4 H270 搭 載 し た 、 ス タン ダー ド タ イ プ の ATX マ ザー ボ 


ー ド 。 PCI ス ロッ ト を 備え て いる ほか 、 基 板 に 大 きく 


http://vwewr.asrock com/ 「PROJ の 文字 が デザ イン され て いる の が 特徴 的 。 


ASRock H270M Pro4 H270 搭 載 し た 、 ス タン ダー ド タ イ ブ の microATX マ 
実 売 価格 : 20.000 円 前 後 ザー ボー ド 。PCI ス ロッ ト を 備え て いる ほか 、ELNA 製 
http:/vewe.asrock com/ の オー ディ オ 用 コン デン サ を 採用 し て いる の が 特徴 。 


ASRock H270M-ITX/ac H870 チ ッ プ セッ ト を 措 載 し た Mini-ITX マ ザー ボー 
実 売価 格 : 18.000 円 前 後 ド 。 IEEE802.1 1ac 対 応 無 線 LAN と Bluetooth v4.0 
http://rww.asrock com/, 機能 を 標準 で 搭載 し て いる 。 


実 売価 格 : 16.000 幅 前後 


H270 搭 載 の Mini-ITX マ ザー。 デュ アル 
1000BASE-T と IEEE802.11ac 対 応 の 


無線 LAN 機 能 を 標準 で 搭載 し て いる 。 


Micro-Star International 


H270 GAMING PRO CARBON 


カー ボン 柄 の デザ イン の H270 搭 載 ゲ ー 
ミン グ ATX マ ザー。Intel 製 LAN チ ッ プ や 


イル ミネ ーション 機能 を 搭載 し て いる 。 


ASRock Z270 Extreme4 
実 作 格 ・25.000 円 後 
http://www.asrock.com/ 


ASRock Z270M Extreme4 
実 夫 価 格 : 85.000 円 前 後 
http://ywewr asrock com/ 


ASRock Z270M Pro4 
実 夫 価 格 : 20.000 円 前後 
http://vwewr.asrock com/ 


ASUSTeK Computer PRIME B250M-A 
実 夫 価 格 : 13.000 幅 前後 
http://www.asus com/ip/ 


ASUSTeK omoutr FRINE H270M-PLUS 
本 人 培 : 16 O00 
yt 


ASUSTeK Computer PRIME H270-PLUS 
実 夫 価 格 : 16.000 円 前後 

http.//vwew.asus com/jp/ 

ASUSTeK Computer PRIME H270-PRO 
実 夫 価 格 : 18.000 幅 前後 

http.//wwewasus com/ip/ 


ASUSTeK omeuier! PRIME Z270-K 
本 内 ・ 2 O00 
ESO 


実 売価 格 : 18.000 円 前 後 


Z270 搭 載 の microATX マ ザー ボー ド 。 P 
CI スロ ッ ト を 備え 、Z270 搭 載 製品 と し 
て は 比較 的 低 価 格 。 


Micro-Star International 
H270M BAZOOKA 


H270 搭 載 の microATX マ ザー ボー ド 。 
ミン グ ブ ラン ド 「ARSENAL GAMI 
リー ズ に 属し て いる 。 


7 
地 性 ・ 安 定性 重視 の スタ ンダ ー ド モデ ル な が ら 、 イ ルミ 
ネー ショ ン 機 能 「Aura RGB LED」 に 対応 し て いる 。 


Z270 搭 載 し た microATX マ ザー の ミド ルレ ンジ モデ 
ル 。 信頼 性 ・ 安 定性 重視 の スタ ンダ ー ド モデ ル な が ら 、 
イル ミネ ーション 機能 「Aura RGB LED」 に も 対応 。 


Z270 搭 載 し た 、 ス タン ダー ド タ イ ブ の microATX マ 
ド 。 PCL ト を 備え て いる ほか 、ELNA 製 
サ を 採用 し て いる の が 特徴 。 


る 、B250 チ ッ プ セッ ト 拉 moroATX マ ザー の 
ドル レン ジ モ デ ル 。 


スタ ンダ ー ド マザー ボー ド 「PRIME」 シリ ー ズ に 属す 
る 、H870 チ ッ プ セッ ト 搭 載 の microATX マ ザー の ミ 
ドル レン シ 


スタ ンダ ー ド シリ ー ズ 「PRIME」 に 属す る H270 搭 載 
ATX マ ザー ボー ド の 下位 モデ ル 。 上 位 モ デル と は 搭載 
し て いる ファ ンコ ント ロー ル 機 能 な ど が 異な る 。 


TPRIME」 に 属す る H270 挫 雪 
2TX マ ザー ボー ド の 上 伺 モ デル 。 豆 性 務 な ファ ンコ ン 
トロ ー ル 機能 「Fan Xpert 4 Core] を 搭載 。 


リー ズ 「PRIME」 に 属す る Z270 搭 載 
ドル レン ジ モ デ ル 。Z270-A と の 主 な 
違い は 、 拡 張 スロ ッ ト の 構成 や AURA 非 搭載 な ど 。 


ASUSTeK Computer ROG MAXIMUS IK GODE 


実 夫 価 格 : 49.000 幅 前後 
http://vew.asus com/jp/ 


ASUSTeK Computer ROG MAXIMUS IX HER! 


実 売価 格 : 39.000 幅 前後 
hto://wweweasus com/ip/ 


ゲー ミン グ PC 向 け に 機能 を 選 し た と 言 : 


Z270 搭 載 ゲ ー ミ ング ATX マ ザー。 ROG MAXIMUS 
の 下位 モデ ル で 、 保 護 プ レー ト な ど が 省 か れ て いる 。 


ASUSTeK Computer ROG STRIX eR GAMING 


実 売価 格 : 21.000 円 前 後 
http://vweweasus com/ip/ 


DOS/V POWER REPORT 2017 April 


ング PC に 特 化 し た マザー ボー ド の 新 シ リー ズ 
fhos STRIX」 に 属す る H270 搭 温 ATX マ ザー ボー ド 。 
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New PC PARTS 


GOMPLETE GUIDE EE 


Micro-Star International 
Z270 PC MATE 


Micro-Star International 
ZrOl GAMING PRO CARBON 


http://jp.msi.com/ 


Spar Micro Computer 
rO Pro Gamini tO: 


Super Micro Computer 


SuperO Core aming CT7H270- 
CG-ML(MBD-C7H270-CG-ML-0) BB C7 


http://www.supermicro.com/ http://www.:supermicro.com/ 


ミド ルレ ンジ ゲー マー 向け の 新 シ リー ズ 
TPERFORMANCE GAMING」 に 属す 
る 、Z270 搭 載 の Mini-ITX マ ザー。 


ー ド タイ プ の ATX マ ザー: 
GPU 機 能 は CrossFireX を サオ 


Samsung Electronics 
SSD 850 EVO(MZ-75E4TOB/IT) 


http://www.samsung.com/ 
( 実 売 価格 : 200.000 円 前 後 


TB の 大 容量 を 達成 し た 

2.5 イ ンチ Serial ATA SSD 
4TB の 大 容量 を 達成 し た 2.5 イ ンチ Seri 
al ATA SSD。 同社 の SSD 850 EVO シ 
リー ズ に 属す る モデ ル で 、3D NAND 型 
フラ ッシュ メモ リ 「V-NAND」 を 採用 し 
て いる 。 搭載 コン トロ ー ラ は 独自 の マル チ 
コア ブロ セッ サ で 、 公 移転 送 速 度 は リー ド 
540MB/s、 ラ イト 520MB/s。 総 書き 
込み 量 (TBW) も 300TB と 大 きい 。 


| 


snmsuns 


Corsair Components 


MP500 
CSSD-F120GBMP500 
http://www.corsair.com/ 

実 売価 格 : 14.000 円 前 後 


CFD 販 売 
CSSD-S6T240NMG2L 


天守 格 : 20.000 由 前 ) ( 実 売価 格 : 47.000 円 前 後 


H270 を 搭載 し た microATX マ ザー ボー Z270 搭 載 の ATX マ ザー ボー ド 。 同社 の 


ド 。 ゲー ミン グ ブ ラン ド 「Super0」 に ゲー ミン グ ブ ラン ド 「Super0O」 の 最上 位 
する メイ ンス トリ ー ム 向け モデ ル 。 モデ ル 。 
ADATA Technology ADATA Technology 
XPG ASX8000NP-256GM-C DashDrive HV620 AHV620- 
3TU3-CBK/CWH) 
http://www.adata.com.tw/ http://www.adata.com.tw/ 
実 売価 格 : 実 売価 格 : 14.000 円 前 後 


14.000 円 前 後 


NE 


PCI Express 3.0 x4 接 続 の NVMe M.2 
SSD。 容量 は 256GB。 リード 2,500 


容量 3TB の ボー タブ ル HDD。 イン ター フ 
エー ス は USB 3.0 で 、 カ ラー は ブラ ッ ク 


MB/s と 高速 な が ら 低 価格 も ウリ 。 と ホワ イト の 2 色 が ある 。 
HGST Samsung Electronics 
Deskstar NAS 0S04012 SSD 960 EVO 

a あ VeE250B/IT 
http://www hgstcom/ 


3.000 円 前 後 


容量 240GB の 2.5 イ ンチ Serial ATA S 公称 リー ド 速 度 3.000MB/s を うた っ 
SD。 本 体重 量 が 37.5g と 軽量 な の が 特 た 、 高速 な PCI Express 3.0 x4 接 続 の N 
微 。 VMe M.2 SSD。 容量 は 120GB。 


ASUSTeK oter ROG STRIX RTO RANG 
実 売価 格 : 27.000Of PC に 特 化し た 新 シ リー ズ 「ROG STRIXJ 
Sep する 287O 電 A マサ ボ - 


ASUSTeK Computer ROG STRIX ed NEG 
実 売 価格 : 30.000 円 前 後 PC に 特 化し た 新 シ リー ズ 「ROG STRIXJ 
http Aw.asuscom/ip/ T8287. ボ 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY GA-H1 TOTNCrev. 1.0) 
本 箇 夫 19. 000 前 Thin 対応 モデ ル で は 、 初 と な る H170 搭 載 マ 
www gigabyte.com/ 海外 直 輸 入 モ デル 。 


さ YTE TECHNOLOGY AUROS G, 
実 売価 格 : 28.000 円 前 後 Z270 措 載 ゲー: 
hitto:/Awww.gigabyte jp/ ル 。 上 位 モデ ル か ら Thunderbolt 3 が 省 が Ce 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY MNS GA- TT OK nming 7(rev. 1.0) 
実 売 価格 : 37.000 円 前 後 TAORUS Gaming」 に 属す る 、 
htto//www.gigabyte jp/ deat 3 ト を 人 え た ZO 電 AT マ サー 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY GA-B250M-D3H(rev. 1.0) 
実 売価 格 : 12.000 幅 前後 B250 搭 載 の microATX マ ザー ボー ド 。 PCI ス ロッ ト を 
hitto//Awwwgigabytejp/ 備え 、 バ パー ツ の 流用 も 容易 な 点 も ウリ の 一 つ 。 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY GA-H270-Gaming 3(rev. 1.0) 
実 売価 格 : 18.000 円 前 後 H870 を 搭載 し た ゲー ミン グ ATX マ ザー ボー ド 。 LAN 
hito/Awww gigabyteip/ チッ プ に Killer E2500 を 採用 し て いる 。 


| GIGA-BYTE TECHNOLOGY GA-H270-HD3(rev. 1.0) 
実 売 休 格 : 14.000 円 前 和 措 載 機 る と 低 価格 を 実現 し た エン トリ ー ク 
htto//Awwgigabyte jp/ ラス の H270 措 載 ATX マ ザ - 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY GA-: 72279. oa tray, 1.0) 
実 売価 格 : 18.000 円 前 後 を 絞る こと で 、 低 価格 を 実現 し た エン トリ ー ク 
http://www.gigabyte jp/ ラス の 2870 生 間 ATX マ ザー ホー ド . 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY GA-Z270-HD3P (rev. 1.0) 
実 売価 格 : 20.000 円 前 後 スタ ンダ ー ド タイ ブ の Z270 搭 載 ATX マ ザー。 PCI ス 
hitto//wwwgigabyte jp/ ロッ ト や Dsub 15 ビ ピン な ど を 装備 し て いる 。 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY GA-Z27ON: ‘WIFI(rev. 1.0) 
実 売 価格 : 22.000 円 前 和 7 搭載 し た Mini-ITX マ ザー。 無線 LAN や Intel 製 し 
hitto:/Awwwgigabytejp/ A テッ に よる アル 1000BASE-T を 備え る 。 
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NAS 向 け の 3.5 イ ンチ Serial ATA HDD 
「Deskstar NAS」 シリ ー ズ の 容量 8TB 
モデ ル 。 回 転 数 は 7.200rpm と 高速 。 


V-NAND を 採用 し た PCI Express 3.0 
x4 接続 の NVMe M.2 SSD 「SSD 960 
EVO」 の 、 容量 250GB モ デル 。 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY GA-Z270X-UD5(rev. 1.0) 
実 売価 格 : 30.000 幅 前後 Thunderbolt 3 に 対応 し て いる 、 ス タン ダー ド タ イ プ 
htto://ww gigabyte jp/ の Z270 搭 載 の ATX マ ザー ボー ド の 上 位 モ デル 。 


Micro-Star International B250! A} PRO AC 
実 売価 格 : 14.000 円 前 後 50 搭 載 の 低 価 格 な ゲー ミン グ Mini-ITX マ ザー ボー 
http:7/ip mskcom/ a IEEEB02.1 1ac 無 線 LAN を 標準 で 搭載 し て いる 。 


Micro:Star International H270 GAMING M3 
売価 格 : 19.000 円 前 後 70 搭 載 の ゲー ミン グ ATX マ ザー ボー ド 。 イルミ: 
6mstcom ン 機 能 は 搭載 し て いな い 。 


Micro-Star International H270 PC MATE 
実 売価 格 ・ 14.000 円 前 和 スタ ンダ ー ド マザー シリ ー ズ 「PRO シ リー ズ 」 に | 
htto/ipmstcom/ る 、H270 搭 載 の ATX マ ザー ボー ド 。 


Micro-Star International H270! GAMING PRO AC 
実 売価 格 : 18.000 円 前 後 H870 搭 載 ゲ ー ミ ング Mini-ITX マ ザー。Z270 搭 載 モ 
hittp/ipmsicom/ デル と は 搭載 コネ クタ な ど に も 違い が ある 。 


Micro-Star International H270M MORTAR ARCTIC 
実 売価 格 : 16.000 円 前 和 エン トリ ー ク ラス の H270 ング microATX 
hitto/ip mstcom/ マザー。 白 と グレ ー を 基調 デザ イン を 採用 し て いる 。 


Micro-Star internationel Z270 ‘ANG Ms 
実 売 休 格 : 29.000 円 前 グ ATX マ ザー の ミド ルレ ンジ モデ 
http:/ip mstcom/ 癌 I LED ラ イ テ ィ ング 機能 を 搭載 。 
Micro-Star International Z270 GAMING M7 
実 売価 格 ・ 36.000 幅 前後 Z270 搭 載 の ゲー ミン グ ATX マ ザー の 上 位 モ デル 。 M. 
BD hts://ip msicom/ 2 SSD 用 の 放熱 板 「M.2 Shield」 を 備え る 。 


| Micro-Star International 2270 a PRO CARBON 


すす 


実 売 価格 : 25.000 幅 前後 柄 の ヒー トシ ンク を 採用 し た 、 ミド ルレ ンジ の 
hitto:/ipmstcom/ 70 グ ATX マ ザー ボー 

Micro-Star oa Z270 KRAIT GAMING 

実 売価 格 : 22.000 由 基板 上 に 爪 意 の よう な デザ イン が 施さ れ て いる の が 特徴 
hittp:/ipmstcom/ の 、Z270 搭 載 ゲ ー ミ ング ATX マ ザー ボー ド 。 


Micro-Star International Z270 XPOWER GAMING TITANIUM 
実 売価 格 : 49.000 幅 前後 Z270 を 搭載 し た 、 ゲーマー・0C 向 け の ATX マ ザー。 
hitto/ipmsicom/ 動作 クロ ッ ク を 簡単 に 変更 で きる ポ ボタン な ど を 備え る 。 


Samsung Electronics 


SSD SM961 
MZVPW128HEGM-00000 


http://www.samsung.com/ 
t EE 14.000 円 前 後 


最大 転送 速度 3.000MB/s と 高速 な NV 
Me 対応 SSD「SM961」 シ リー ズ の 、 容 
量 128GB モ デル 。 バ ルク 品 。 


Advanced Micro Devices 


Radeon Pro WX 5100(RP518GER) 


http://www.amd.co.jp/ 
更 困 格 : 76.000 由 前 筐 。 


クリ エイ ター 向け ビデ オカ ー ド に 
新 シ リー スズ が 登場 


エン タテ イメ ント や クリ エイ ター 向け の 
「Radeon Pro WX」 シリ ー ズ に 属す る 新 
ビデ オカ ー ド 。Fire Pro シ リー ズ の 後継 
機 に あたり 、 第 4 世代 GCN の 採用 に より 
VR や リア ル タ イ ム の コン テン ツ 編 集 な ど 
に 向く と 言う 。 また 、 同社 製 ビ デオ カー ド 
の イメ ー ジ カラ ー は 赤 の 印象 が 強い が 、 本 
シリ ー ズ は 青 を 基調 と し て いる 。 


アイ ネッ クス 
USB-HDMI 変 換 ア ダブ タ 
AMC-USBHD 

http://vww ainexip/ 

| 実 売価 格 : 5.400 円 前 後 


USB 接 続 の HDMI グ ラフ ィ ッ クス アダ ブ 
タ 。 USB 3.0 接 続 時 で フル HD 出力 が 可 
能 で 、 最 大 4 台 同 時 に 利用 可能 。 


Seagate Technology 
BarraCuda ST4000LM024 


://wwu.seagate.com/ip/ja/ 
実 売価 格 : 24.000 円 前 後 


wm 


容量 4TB の 2.5 イ ンチ Serial ATA HD 
D。 厚 さ が 15mm あ る た め 、 デ スク トッ 
ブ PC 向 け 。 


玄人 志向 
RH6450-LE1GB 
http:/kuroutoshikou.com/ 

実 売価 格 : 3,500 円 前 後 


Radeon HD 6450 搭 載 で Low Profile 
対応 の ビデ オカ ー ド 。 マルチ モニ タ 増 設 用 
途 向 け で 、 メ モリ サイ ズ は 1GB。 


New PC バー ツ コン プリ ー ト ガイ ド 


Team Group 
L7 EVO T253L7240GTC101 


ys/ Nuvu teamgroup.com tw/ 
( 実 売 価格 : 8.100 幅 前後 。 ) 


東芝 
A100 THN-S101Z2400A8 


http://www.toshiba.com/ 
。 実 売価 格 : 9.200 円 前 後 ー 


2.5 イ ンチ Serial ATA SSD の 新 モ デ 
ル 。 容量 は 240GB で 、 公 称 転送 速度 は リ 
ー ド 530MB/s、 ラ イト が 370MB/s。 


ASUSTeK Computer 
STRIX-GTX1050TI-04G- 
GAMING 


http://www.asus.com/jp/ 
| 実 売価 格 : 24.000 円 前 擬 


OC 仕様 の GeForce GTX 1050Ti 搭 載 ビ 
デオ カー ド 。 ロ ゴ は 同社 の LED イ ルミ ネ 
ーション 機能 で 発光 させ る こと が 可能 。 


HLDS 
BH14NS58 BL BLK 


BD-R 14 倍 速記 録 に 対応 し た 
記録 型 Blu-ray Disc ド ライ ブ 
BD-R の 14 倍 速 書 き 込 み に 対応 し た 、5 
イン チ ベ イ 内 蔵 タ イプ の 記録 型 Blu-ray Di 
sc ドラ イブ 。 イン ター フェ ー ス は Serial 
ATA で 、BDXL に 対応 する ほか 、BD-R 
DL や DVD+R、DVD-RAM な ど 多 く の メ 
ディ ア に 書き 込み に 対応 し て いる 。 製 品 は 
バル ク 品 で 、 メ ディ ア 再 生 ・ ラ イ テ ィ ング 
ソフ ト が 付属 し て いる 。 


TLC NAND 型 フラ ッシュ メモ リ 採 用 の 
82.5 イン チ Serial ATA SSD の 海外 バッ 
ケー ジ モ デ ル 。 容量 は 240GB。 


Micro-Star International 
GeForce GTX 1050 2GT LP 


http:/ip msicom/ 


Low Profile 仕 様 で デュ アル ファ ン 採 用 の 
GeForce GTX 1050 搭 載 ビ デオ カー 
ド 。 動作 クロ ッ ク は 定格 。 


BH14NS58 BL BLK 党 


| Super Micro Computer Super0 Core Gaming Cn) 
実 完 価 格 : 36.000 幅 前後 270 を 搭載 し た 、 ゲ ー ミ ング AT. 。 OC 
http://vwew.supermicro.com/ 


実 売価 格 : 27.000 円 前 後 を 搭載 し た ゲ - 
tt://vuew supermicra.com/ 0 Gaming] 


ADATA Technology XPG ASX8000NP-128GM-C 
実 売価 格 : 9.000 円 前 覆 リー ド 1.000MB/s と 高速 な が ら 低 価格 な PC| Expre 
http://vwew.adata com tw/ ss 3.0 x4 接 続 の NVMe M.2 SSD。 容量 は 128GB。 


ADATA Technology XPG OE ‘512GM-C 
実 完 価 格 : 28.000 幅 前後 ー ド 1.000MB/s と 高速 な が ら 低 価格 な PCI Expre 
http://vewe.adata com tw/ 芝 3.0 x4 拉 続 の NVMe M.2 SSD。 容量 は 512GB。 


Corsair Comnonernts MP500 SD E24 DGBMRSOD. 
実 売価 格 : 21.000 由 | ー ド 連 度 3.000MB/s と 高速 な 、 PCI Express 
ca § 3 a Ne M.2 SSD。 容量 は 240GB, 


Corsair Components MP500 CSSD-F480GBMP500 
実 売価 格 : 40.000 由 前後 公称 リー ド 速 度 3,000MB/s と 高速 な 、 PCI Express 
http://wwewr.corsair com/ 3.0 x4 接 続 の NVMe M.2 SSD。 容量 は 480GB。 


HGST Deskstar NAS 0S04012-2 
実 価 格 : 86.000 円 前 後 
http://www hgst com/ 


HGST Deskstar NAS 0S04012-4 
前 


実 売価 格 ・ 170.000 円 
http://www ngst com/ 


NAS 向 け の 3.5 イ ンチ Serial ATA HDD 「Deskstar 
NAS」 シ リー ズ の 容量 8BTB モ デル の 2 台 セ ッ ト 。 回 転 
数 は 7.200rpm と 高速 。 メ ー カ ー 保 証 は 3 年 間 。 


NAS 向 け の 3.5 イ ンチ Serial ATA HDD 「Deskstar 
NAS」 シ リー ズ の 容量 8TB モ デル の 4 台 セ ッ ト 。 回 転 
数 は 7.800rpm と 高速 。 メ ー カ ー 保 証 は 3 年 間 。 


Samsung Electronics SSD 960 PRO MZ-V6P1TOB/IT 


実 売 価格 : 76.000 円 前 後 
http:/www.samsung com/ 


3D V-NAND を 採用 し た 高速 な NVMe M.2 SSD 「SS 
D 960 PRO」 の 、 容量 1TB モ デル 。 


| Samsung Electronics SSD 960 PRO MZ-V6P2TOB/IT 


実 売価 格 : 160.000 円 前 村 
http://vww.samsung com/ 


Samsung Electronics SSD SM96 


実 売価 格 : 27.000 円 前 後 
http://vwew.samsung com/ 


3D V-NAND を 採用 し た 高 可 な NVMe M.2 SSD 「SS 
D 960 PRO」 の 、 容量 2TB モ デル 。 


Hl MRE 00000 
速攻 3.000MB/s と 高速 な NVMe 対 応 M.2 S 
po SG モデル バル ク 品 。 


ノー ブラ ンド Vanouorr oon 
M.2 SSD Enclusure(M2-2280) ニニ 
Web サ イト な し 

実 売価 格 : 2.200 円 前 後 


Serial ATA 接 続 の M.2 SSD を 
USB 3.0 接 続 で 使え る 

M.28 SSD を USB 3.0 接 続 で 利用 で き 
る 、 ア ルミ 製 筐 体 を 採用 し た 外 付け ケー 
ス 。 対応 M.2 SSD は Serial ATA 3.0 接 
続 で 、 サ イズ は Type 2230 か ら 28280 F 
まで 。PCI Express や NVMe 接 続 の SSD | 。 = 
は 使用 で き な い 点 に は 注意 が 必要 。 本 体 サ 」 7 

イズ は 118x 40x 9.0mm と コン バク ト 
な の も 特長 。 


ME,, == 


W2350 Enclosure 


っ 0 


東芝 A100 THN-S101Z1200A8 束 き ブラ ンド の 2.5 イ ンチ Serial ATA SSD の 新 モ デ 


実 夫 価 格 : 6.100 幅 前後 
http://vewe toshiba com/ 


ル 。 容量 は 120GB。 TLC NAND 型 フラ ッシュ メモ リ 
を 採用 。 海外 バ パッケージ モ デル 。 


GALAXY Microsystems GALAX GF T1050 -0C/2GD5 


実 売価 格 : 17.000 円 前 後 
http://vevr galaxytechcom/ 


玄人 志向 GF-GTX1050Ti-4GB/OC/DF 
実 売価 格 : 19.000 幅 前後 
http://kuroutoshikoucom/ 


IC 仕様 の GeForce GTX 1050 搭 載 ビ 
ド 。 搭 載 フ ァ ン は シン グル ファ ン 仕 様 。 
OC 仕様 の GeForce GTX 1050Ti ビ デオ カー ド 。 搭載 
クー ラー は デュ アル ファ ン 仕 様 で 、 コ アク ロッ ク は 
1.354GHz (ブー スト 時 1.468GHz) で 動作 。 


アイ ネッ クス SSD/HDD 変 換 マ ウン タ 2 台 用 HDM-43 


実 完 価格 : 850 円 前 後 


http://vwwe ainexjp/ 


ノー ブラ ンド eSATA-BusPowerCable 
実 売価 格 : 850 円 前 後 
http://vewe ainexjp/ 
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3.5 イ ンチ ベイ に 82.5 イン チ ド ラ イブ を 2 台 取 り 付け ら 
れる マウ ンタ 。 対応 ドラ イブ は 9.5mm 厚 まで の も の 。 


28.5 イン チ の SATA HDD や SSD を eSATA 接 続 に する 
た め の 変 換 ケ ー ブ ル 。 コ ネ ク タ か ら 伸 びている USB ケ 
ー ブ ル は 給電 用 。 
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New PC PAR 


GOMPLETEG 


PRIMO P115A_BK(P115A_BK) 


[) Ryantek 


1 
https://ryanteckuk/ 
。 実 売価 格 : 9.000 円 前 後 。 ) 


ゲー マー 向け 最強 を うた う 
Mini-ITX ケ ー ス 

代理 店 が 「 ゲ ー ミ ング 向け 最強 」 と うた っ 
て いる 、 ア クリ ル 窓 付き の タワ ー 型 Mini-| 
TX ケー ス 。 内 部 スペ ー ス が 広く 、 ビ デオ 
カー ド は 長 さ 28cm、CPU ク ー ラ ー は 高 
さ 13.1cm ま で の 製品 を 搭載 可能 。 ビデ 
オカ ー ド は 厚 さ が 3 ス ロッ ト 仕様 の も の も 
利用 で きる 。 対応 電 源 は SFX で 、 背面 に 
8cm 角 ファ ン を 2 大 増設 で きる 。 


REEVEN 
NOTOS (RE-M18002-B) 


http://www.reeven.com/ 
実 売価 格 : 4.000 円 前 後 


UIDE 國 庫 


SilverStone Technology 
Precision PS14(SST-PS14B) 


hittp:/www siverstonetek.com/ 
実 売価 格 : 7.000 円 前 後 。 ) 


グ PC 向 け を 意識 し て デザ イン さ 
、microATX ケ ー ス 。 対応 ビ 
ド は 長 さ 36cm ま で の も の 。 


Fr ピ ビー 
smart EZ200 ブラ ッ ク ・ シ ル バ ー 


1 
| http:/www.abee.cojp/ 
実 売価 格 : 25,000 円 前 後 


電源 を 下部 に 配置 する レイ アウ ト を 採用 し 
た 、 タ ワー 型 ATX ケ ー ス 。 丸み を 帯び た 
デザ イン で 、 カ ラー は 黒 と 銀 の 2 種類 。 


実 売 価格 : 10.000 円 前 和 
WB friio.carsaircom/ 


REEVEN PERSES(RE-A18002.B) 
実 夫 価 格 : 4.300 円 前 後 
hitto://Awwwreevencom/ 


| 到 価格 : 20.000 幅 前後 
Fits:/Asiverstonetekcom/ 


SilverStone Technology Redline 
実 売価 格 : 15.000 円 前 後 
BB itc://w siverstonetekcom/ 


SilverStone Technology SF02(SST-SF02) 
天 売 価格 : 2.700 幅 前後 
htto://Awww. silverstonetek.com/ 


剛 アビ ー smart EM20 ブラ ッ ク ・ シ ル バ ー 
実 売価 格 : 22.000 円 前 後 
tn:/Aabee coijp/ 


J 
箇 アビ ー smart EM20 ブル ー・ レッド 
実 完 価格 : 24.000 円 前 和 
ftomabee coip/ 


アビ ー smart EM30 ブラ ッ ク ・ シ ル パ バー 


実 売価 格 : 22.000 円 前 科 
http:/Ammabee cojp/ 


上 アビ ー smart EZ200 ブル ー・ 
実 売価 格 : 27.000 幅 前後 
tic:/A ww sbee cojp/ 


アビ ピー smart EZ300 ブラ ッ ク ・ シ ル パ バー 


| 実 売価 格 : 25.000 円 前 後 
WW ftomabeecoin/ 


アビ ー smart EZ300 ブル ー・ 


実 夫 価格 : 27.000 円 前 衝 
iis:/mabeecoin/ 


レッ ド 


レッ ド 
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エン トリ ー ク ラス の ATX タ ワー ケー ス 。 
ビデ オカ ー ド は 長 さ 40.1cm、 CPU ク ー 
ラー は 高 さ 16.5cm ま で 対応 する 。 


汐見 板金 
AX2(PCC-AX2) 


http://www.siomi.cojp/ 


実 売価 格 : 48.000 円 前 後 。) 


豊富 な オプ ショ ン バ ー ツ で カス タマ イズ 可 
能 な ATX ケ ー ス の 新 モ デル 。 新た に 裏面 
配線 に 対応 し た 。 カラ ー は 7 種類 ある 。 


生 Corsair Components Carbide 270R ATX Mid-Tower Case(CC-9011106-WW) 


ケー ス 内 部 を エリ ア ご と に 区 分 けし 、 エ アフ ロー 効率 を 
大 幅 に 向上 し た と 言う タワ ー 型 ATX ケ ー ス 。 


へ ヘアライン 加工 が 施さ れ た フロ ント バ パネル が 特 役 の 、 ミ 
ドル タワ ー タ イブ の ATX ケ ー ス 。 CPU ク ー ラ ー は 高 さ 
155mm ま で の 製品 を 搭載 可能 。 


和風 SilverStone Technology Prinmera(SSTF PMOICA WwW) 


ミネ ーション を 楽し め る ATX ケ ー ス 「Pr 
a 80 の Matte Black カ ラー モデ ル 。 


(SST! ‘RLO6BR-PRO/WS-PRO) 
視 の ATX ケ ー ス 。 前 面 に は LED 内 蔵 12cm 
フアン を 9 カラ ー は 黒 と 白 の 2 種類 が ある 。 


PC ケー ス の 内 部 に 貼り 付け る こと で 、 動 作 音 を 低減 で 
きる と いう 防音 材 。 サ イズ は 幅 530X 継 380X 厚 さ 
10mm で 、2 枚 入り 。 


末 を 下 剖 に 記 諾 する レイ アウ ト を 採用 し た microA 
フロ ント バネ ル が 丸み を 帯び た デザ イン 
で 2 は ブラ ッ ク と シル バー の 2 種類 が ある 。 


電源 を 下部 に 配置 する レイ アウ ト を 採用 し た microA 
TX ケー ス 。 フ ロン トバ ネル が 丸み を 帯び た デザ イン 
で 、 カ ラー は ブル ー と レッ ド の 2 種類 が ある 。 


電源 を 下部 に 配置 する レイ アウ ト を 採用 し た microA 
TX ケー ス 。 フ ロン トバ パネ ル が 角 ば っ た デザ イン で 、 カ 
ラー は ブラ ッ ク と シル バー の 2 種類 が ある 。 

電源 を 下部 に 配置 する レイ アウ ト を 採用 し た タワ ー 型 A 
TX ケー ス 。 フ ロン トバ ネル が 丸み を 帯び た デザ イン 
で 、 カ ラー は ブル ー と レッ ド の 2 種類 が ある 。 


電源 を 下部 に 配置 する レイ アウ ト を 採用 し た タワ ー 型 A 
TX ケー ス 。 フ ロン トバ ネル が 角 ば っ た デザ イン で 、 カ 
ラー は ブラ ッ ク と シル バー の 2 種類 が ある 。 

電源 を 下部 に 配置 する レイ アウ ト を 採用 し た タワ ー 型 A 


TX ケー ス 。 フ ロン トバ ネル が 角 ば っ た デザ イン で 、 カ 
ラー は ブル ー と レッ ド の 2 種類 が ある 。 
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Corsair Components 

Carbide 270R Windowed ATX 
¥ Mid-Tower Case 
| http://www.corsair.com/ 


_ 実 売価 格 : 1 1,.000 円 前 後 


を 


ケー ス 内 部 を エリ ア ご と に 区 分 けし 、 エ ア 
フロ ー 効 率 が 大 幅 に 向上 し た と 言う タワ ー 


型 ATX ケ ー ス 。 アク リル 窓 付 き モ デル 。 
XIGMATEK 
FRONTLINER(EN8774) 


http://www.xigmatek.com/ 
実 売価 格 : 7,000 円 前 後 


Deepcool Industries 


oneme ROG Certified 
ion 


Te :/ wim deepcootip com/ 
_ 実 売価 格 : 26.000 円 前 後 


CPU 水 准 シ ステ ム を 標準 搭載 し た PC ケー 
ス の 「ROG」J 認証 モデ ル 。 赤 と 黒 を 基調 
と し た ROG カ ラー が 採用 され て いる 。 


1 アピ ー 
半 smart EM30 ブル ー・ レッド 


http://www.abee.cojp/ 
| 実 売価 格 : 24.000 円 前 後 


前 面 に こも アク リル バネ ル を 装備 し て いる タ 
ワー 型 ATX ケ ー ス 。 対応 CPU ク ー ラ ー は 


高 さ 17cm ま で で 。 


サイ ズ 
MONOCHROME-GAMING 
http:/www.scythe.cojp/ 

実 売 価格 : 1.300 円 前 後 


「 ゲ ー ミ ング 仕様 」 の 
グラ フィ カル な CPU ク ー ラ ー 


電源 を 下部 に 配置 する レイ アウ ト を 採用 し 
た microATX ケ ー ス 。 角 ば っ た デザ イン 
で 、 カ ラー は ブル ー と レッ ド の 2 種類 。 


「 ゲ ー ミ ング 仕様 」』 と いう カバ ー を 上 部 に 
備え た 、Intel CPU 対 応 の トッ プ フ ロ ー 型 
CPU ク ー ラ ー。 カ バー は ホワ イト カラ ー 
の 円 形 で 、 表 面 に 幾何 学 模様 の スリ ッ ト や 
メッ シュ バネ ル が ある 一 風 変 わ っ た デザ イ 
ン が 特長 。 内 部 に 12cm 径 の ブル ーLED 
採用 ファ ン が 装備 され て いる 。 対応 CPU 


は TDP 65W ま で の も の 。 


実 売価 格 : 2.100 円 前 後 


CRYORIG QF140 SILENT 
hittp://Awww.cryorig.com/ 


独自 エア イン テー ク の 採用 で 効率 的 な 吸気 や 、 ノ イズ を 
抑え る スリ ー ブ ベ アリ ング を 採用 し た 14cm 角 ファ 
ン 。 前 音 性 重視 モデ ル 。 


EK Water Blocks EK-FC1080 i JetStream Backplate - Black 


実 売 価格 : 4.900 円 前 後 
hittp://Awww.ekwb.com/ 


TPalit GTX 1080 JetStream/Super JetStream] 
に 対応 し た バッ ク ブ レー ト 。 


Enermax Technology ETS:TBOAXE White(ETS: -T50A-WVS) 
| 


天 売 価格 : 7.600 円 前 和 
hittp:/Awwwenermaxcom tw/ 


NZXT Kraken X42(RL-KRX42-01) 
実 売価 格 : 18.000 円 前 和 
hitto/Awmw.nzxtcom/ 


NZXT Kraken X52(RL-KRX52-01) 
実 売価 格 : 20.000 円 前 後 
hittp:/Awww.nzxtcom/ 


NZXT Kraken X62(RL-KRX62-01) 
実 売価 格 : 23.000 幅 前後 
hitto/Amw.nzxtcom/ 


Thermal Grizzly Hydronaut(GS-09) 
実 売価 格 : 870 幅 前 敏 
hitto://Anw thermakgrizziy.com/ 


Theormalrieht A XP 100H Muscle 
実 売価 格 : 
eaeom/ 


Thermalright Narrow ILM KIT 
実 売価 格 : 1.100 円 前 和 
hitto:/Awwwthermatight com/ 


ー カ ラー 発光 機能 付き の ファ ン を 採用 し た 、 サ イド 
フロ ー タ イプ の CPU ク ー ラ ー。 


イン フィ ニテ ィ ミ ラー に よる 幻想 的 な イル ミネ ーション 
機能 を 備え て いる 、 簡 易 水 冷 CPU ク ー ラ ー。14cm ク 
ラス の ラジ エー タモ デル 。 

イン フィ ニテ ィ ミ ラー に よる 幻想 的 な イル ミネ ーション 
機能 を 備え て いる 、 簡 易 水 冷 CPU ク ー ラ ー。 24cm ク 


ラス の ラジ エー タモ デル 。 
イン フィ ニテ ィ ミ ラー に よる 紀 想 的 な イル ミネ ーション 
能 を 備え て いる 、 簡 易 水 冷 CPU ク ー ラ ー。 28cm ク 
ラス の ラジ エー タモ デル 。 


長期 の 利用 で も 硬化 し な いと 言う 、 オー バー クロ ッ ク 向 
け の 高 性 能 サ ー マ ル グリ ス 。 熟 伝導 率 は 1 1.8W/mk。 
内 容量 は 1g。 


高 さ 6.5cm と 育 の 低い 、 HTPC 向 け の CPU ク ー ラ ー 
の 廉価 モデ ル 。 基本 仕様 は AXP-100RH と 変わ ら な い 
が 、LGA2011-v3 に 非 対 応 に な っ て いる 。 


一 部 の LGA2011 マ ザー ボー ド や サー バー 製品 に 採用 
され て いる Narrow ILM ソ ケッ ト に 同社 製 CPU ク ー ラ 
ー を 取り 付け られ る リテンション キッ ト 。 


XIGMATEK Crystal Frost to OL Et 251(LED Blue) 


実 売 価格 : 540 円 前後 
hitto:/Anwxigmatek.com/ 


ED 発光 機能 を 搭載 し た 、 低 価格 な 透明 の 12cm 角 フ 
アン 。 回転 数 は 1.200rpm。 発光 色 は ブル ー。 


XIGMATEK Crystal Frost Edition A FR1252(LED Red) 


実 売価 格 : 540 円 前 後 
hittp:/Aww.xigmatek.com/ 


発光 機能 を 搭載 し た 、 低 価格 な 透明 の 12cm 角 フ 
の 回 転 数 は 1.200rpm。 発光 色 は レッ ド 。 


CRYORIG 
QF140 PERFORMANCE 


http://www.cryorig.com/ 
( 実 売 価格 : 8.100 円 前 後 


w 


吸気 効率 が 向上 し た エア イン テー ク や 、 ノ 
イズ を 抑え る スリ ー ブ ベ アリ ング を 採用 し 
た 14cm 角 ファ ン 。 冷却 性 能 重 視 モ デル 。 


LEPA TECHNOLOGY 
CHOPPER ADVANCE 


http://www.lepatek.com/ 
.300 円 前 後 


| 実 売価 格 


リン グ 状 に 発光 する 四 つ の LED を 搭載 す 
る 12cm 角 ファ ン 。 発光 カラ ー 別 に 4 種 
類 の ライ ン ナ ッ プ が ある 。 


アイ ネッ クス 

M.2 SSD 用 ヒー トシ ンク HM-21 
http://ww.ainexip/ 

{ 実 売価 格 : 740 円 前 後 


i = . 


M.2 SSD 用 の ヒー トシ ンク 。 長方形 の ア 
l ウム 製 で 、SSD と は 付属 の 熱 伝導 
両面 テー プ を 使っ て 貼り 付け る 。 


EK Water Blocks 
EK C1 080 GTX JetStream - 


Palit の GeForce GTX 1080 搭 載 ビ デオ 
カー ド 「GTX 1080 JetStream/Sup 
er JetStream] に 対応 し た 水冷 ブロ ッ ク 。 


SilverStone Technology 
FHP141-VF 
(SST-FHP141-VF) 
http//www.silverstonetek.com/ 


実 売価 格 : 4.300 円 前 後 


New PC バー ツ コン プリ ー ト ガイ ド 


Lamptron 
Fan Controller CU423 


Enermax Technology 
ETS-T50AXE Black 
(ETS-T50A-BVT) 
http://www.enermax.com.tw/ 


( 実 売 価格 : 7.600 円 前 後 


http//www. lamptron.com/ 
7.000 円 前 後 - 


3 色 に 切り 換え 可能 な LED 発 光 機 能 付き を の 


四 つ の アナ ログ メー ター を 搭載 する 、5 イ 
ファ ン を 採用 する 、 サ イド フロ ー タ イプ の ンチ ベイ 用 の ファ ンコ ント ロー ラ 。 メー タ 
CPU ク ー ラ ー。 ーー は 回 転 数 や 温度 な ど を 表示 で きる 。 
Thermal Grizzly Thermalright 
Kryonaut(GS-08L) AXP-100RH 


http://www.thermalright.com/ 
実 売価 格 : 7.900 円 前 後 


http://www thermal-grizzly.com/ 
| 実 売価 格 : 3.000 円 前 後 。 


スイ ッ チ で ファ ン の 回 転 方 向 を 変更 で き 
る 、CPU や 水冷 ラジ エー タ 向 け の 14cm 
径 ファ ン 。 


サイ ズ 
MUGEN 5(SCMG-5000) 


http://www.scythe.cojp/ 
実 売価 格 : 7,000 円 前 後 


サイ ド フ ロー タイ プ の 大 型 CPU ク ー ラ ー 
の 新 モ デル 。 フ ァ ン が 静音 性 を 高め た 新型 
の 「KAZE FLEX」 に 変更 され た 。 


XIGMATEK Crystal Frost Edition CLF- ‘FR1253(LED Green) 


実 完 価 格 : 540 円 前 拘 
http://vwewe xigmatek com/ 


ED 発光 機能 を 搭載 し た 、 低 価格 な 透明 の 12cm 角 フ 
テン 回 転 数 は 1.200rpm。 発光 色 は グリ ー ン 。 


能 を 搭載 し た 、 低 価格 な 透明 の 12cm 角 ブフ 


葉 XIGMATEK Crystal Frost Edition tt F254 CED White) 


実 売価 格 : 540 円 前 和 
http://vveve xigmatekcom/ 


と 回 直 村 は 1.200rpm。 発光 名 は ホワ イト 。 


XIGMATEK Crystal Frost Edition CLF-FR1255(LED Purple) 


実 完 価 格 : 540 円 前 和 
htp://vewxigmatek com/ 


LED 発 光 機能 を 搭載 し た 、 低 価格 な 透明 の 12cm 角 ブフ 
アン 。 回 転 数 は 1.200rpm。 発光 色 は バー プル 。 


XIGMATEK Solar eclipee CSE-F1251 (LED Blue) 


実 完 価 格 : 1.100 円 前 後 
htto://Aewxigmatek.com/ 


ED 発光 機能 を 搭載 し た 12cm 角 ファ ン 。 回転 数 は 
rme. ブレ ー ド と LED が ブル ー の モデ ル 。 


GMATEK Solar eclipse CSE-F1 ED Red) 


実 夫 価 格 : 1.100 円 前 後 
http://veve xigmatek com/ 


光 機 能 を 搭載 し た 12cm 角 ファ ン 。 回 転 数 は 


1.800rpm で 、 ブ レー ド と LED が レッ ド の モデ ル 。 


XIGMATEK Solar. eclipse CSE-F1253(LED Green) 


実 売価 格 : 円 前 折 
Mig SOM/ 


し LED 発光 機能 を 搭載 し た 12cm 角 ファ 
1.200rpm で 、 ブ レー ド と LED が グリ ー ン の モデ ル 。 


回 転 数 は 


XSPC RayStorm 420 EX120 WaterCooling Kit 


講和 ・18.000 由 符 
http://vew.xspc biz/ 


ファ ン や ラジ エー タ 、 ボ ポン プ な ど 、CPU 用 水冷 バー ツ 
の セッ ト 。12cm ク ラス の ラジ エー タモ デル 。 


XSPC RayStorm 420 EX240 WaterCooling Kit 
ファ 


実 完 価格 : 21.000 幅 前後 
http://wwew xspc biz/ 


ン や ラジ エー タ 、 ボ ンプ な ど 、CPU 用 水冷 バー ツ 
の セッ ト 。24cm ク ラス の ラジ エー タモ デル 。 


XSPC RyStom 4 420 EX280 WaterGocing Kit 


実 売価 格 : 22,000 円 前 
http://vwewe xspc biz/ 


ジ エ ー タ 、 ボ ポン プ な ど 、CPU 用 水冷 バー 


a 導 28cm ク ラス の ラジ エー タモ デル 。 


XSPC RayStorm 420 EX360 WaterCooling Kit 


| 電 :23 0 内 
http://vw.xspc bi 


ファ ン や ラジ エー タ 、 ポ ンプ な ど 、CPU 用 水冷 バー 
の セッ ト 。36cm ク ラス の ラジ エー タモ デル 。 


Lang 製 の タン クー 体型 ポン プ を 採用 し た 、 水 冷 バ ー 


i XSPC Som Pro Photon D5 RX240 WaterCooling Kit 
: 44,000F 


実 売価 格 OO! 
http://vw.xspc biz/ 


セッ ト 。 ラジエータ サイ スズ が 24om ク ラス の モデ ル 。 


OC 向け の サー マル グリ ス 。 熱 伝導 率 は 高 さ 6.5c m と 背 の 低い 、HTPC 向 け CP 
18.5w/mk で 、 液 体 窒素 な どの 極 低温 に U ク ー ラ ー。「AXP-100R」 より 7mm 高 
も 対応 で きる と 言う 。 内 容量 は 5.55g。 くし 、 パ バー ツ の 干渉 を 解消 し た と 言う 。 


f Ehemax 


Enermax Technology 
Revolution DUO 700W(ERD7OOAWL-F) 


http://Awwwr.enermax.com tw/ 
実 売価 格 : 15,000 円 前 後 


ファ ン を 2 基 搭 載 し て 
高い 冷却 性 能 を 実現 

2 大 の ファ ン を 搭載 し た 、8OPLUS Gold 
認証 取得 の ATX 電 源 。 定 格 出力 は 700 
W。 吸気 側 に 10cm 角 ファ ン 、 排 気 側 に 
8cm 角 ファ ン を それ ぞ れ 搭載 する こと 
で 、 電 源内 部 を 強力 に 冷却 する 「DUOflo 
w」 シ ステ ム を 採用 。 フ ァ ン 回 転 数 は 、 自 
動 、 マ ニュ アル ハイ スピ ー ド 、 マ ニュ アル 
フル スピ ー ド の 3 段階 で 設定 可能 。 


SilverStone Technology サイ ズ 
SST-SX800-LTI CoRE PoWER S PLUG-IN 
CORES-400P 


http://wum silverstonetek.com/ http://www.scythe.cojp/ 


実 売価 格 : 4.800 円 前 後 


8OPLUS Titanium 認 証 を 取得 し た 、 定 
格 出 力 8OOW の SFX-L 電 源 。 ケー ブル は 
フル ブラ グイ ン 方 式 を 採用 し て いる 。 


BOPLUS Standard 認 証取 得 の ATX 電 
源 。 定 格 出力 は 400W で 、 ケ ー ブ ル は セ 
ブラ グイ ン 方 式 。 


XSPC RayStorm Pro Photon D5 RX360 tr Kit 
実 完 価格 : 44.000 幅 前後 Lang 製 の タン クー 体型 ポン プ を 採用 し た 、 水 冷 バー ツ 
http://wwewe xspc biz/ セッ ト 。 ラジエータ サイ ズ が 36cm ク ラス の モデ ル 。 


XSPC RayStorm Pro Photon D5 RX480 WaterCooling Kit 

本 人 電 47.000 円 Lang 製 の タン クー 体型 ポン プ を 採用 し た 、 水 冷 バー ツ 

http://wew.xspc hi セッ ト 。 ラジ エー タ サ イズ が 48cm ク ラス の モデ ル 。 
サイ ド フ ロー 型 CPU ク ー ラ ー の 新 モ デル 。 全高 が 
実 売価 格 : 3.500 幅 前後 14.5cm と 低く 、 小 型 ケ ー ス で も 使い や すい サイ ズ が 
http://vew.scythe.cojp/ 特長 。 取り 付け は ブッ シュ ピン 式 で 、Intel CPU 専 用 。 


Enermax Technology Revotution DUO 500W(ERD500AWL-F) 
実 売価 格 : 13.000 円 前 後 大 の ファ ン を 搭載 し た 、8OPLUS Gold 認 証取 得 の A 
http:/vv.enermax.com tw/ 人 定格 出力 は 500W。 


> 連 Enermax Technology Mes tar IO OW {ERDAG OR F) 


; サイ ズ IZUNA( SCIZN-1000!) 


本 人 培 ・14.000 骨 才 を 搭載 し た 、8OPLUS Gold 放 証取 得 の A 
{vvevu.enermax com tu/ Rm 7 夫 カ は GOOW。 
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New PC PARTS 


GOMPLETE GUIDE EE 


ASRock 
Beebox-$ 7200U/B/BB 


http://www.asrock.com/ 

( 実 売価 格 : 52.000 円 前 後 。} 
Kaby Lake 搭 載 の 
NUC ペ ベアボーン 
Kaby Lake を 搭載 し た 、NUC 準 拠 の 小型 
ベア ボ ポーン 。 搭載 CPU は ノー ト PC 向 け の 
Core i5-7200U (2 コア ノ 4 スレ ッ ド 、 
動作 クロ ッ ク 最 大 3.1GHz、 TDP 15 
W)。 スト レー ジ は PCI Express 3.0 x4 
接続 の M.2 と 2.5 イ ンチ Serial ATA ド ラ 
イブ を 搭載 可能 。 な お 、 用 意 さ れ て いる ド 
ライ バ は Windows 10 64bit 版 の み 。 


3DRudder 
3DRudder 


http://Aww 3drudderjp/ 
ーー 家 売 価格 : 20. 後 


VR/3D コ ン テ ン ツ 向 け の 

フッ トコ ント ロー ラ 

足 を 使っ て 操作 する VR/3D 用 コン テン ツ 
向け の コン トロ ー ラ 。 直径 37cm、 高 さ 
5.5cm の 円 肖 型 コン トロ ー ラ で 、 本 体 の 
表面 に 足 を 乗せ て 動か すこ と で 、 ジ ョ イス 
ティ ッ ク と 同様 の 操作 を 行なえ る 。 ま た 、 
本 体 を 回 転 さ せれ ば CAD ソ フト で の 回 転 
操作 な ど を 行なう こと も 可能 で 、 機 能 を 割 
り 当 て る こと も で きる 。 


ROCCAT Studios 
Sova MK(ROC-12-181-BN) 


Razer 

DeathAdder Elite 
(RZ01-02010100-R3A1) 
http://www razerzone.com/ 


実 売価 格 : 8.500 円 前 後 。 ) 


http://www.roccat.org/ 
実 売価 格 : 27.000 円 前 後 


GA-H110MSTX-HD3-ZK 
http://www.gigabytejp/ 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 


Shuttle 
DS68U 


http://wwm.shuttle-japanjp/ 


Mini-STX 準 拠 の ベア ボー ン 。 マザー ボー 
ド は ユー ザー が 取り 付け る 仕様 。 CPU は 
TDP 35W ま で の モデ ル に 対応 し て いる 。 


Akasa 
AK-MPD-03BK 


http://www.akasa.com.tw/ 
実 売価 格 : 4.300 円 前 析 
th re pT 


天然 ゴム を 採用 し た ゲー ミン グマ ウス バッ 
ド の エク スト ララ ー ジ サイ ズ 。 サイ ズ は 幅 
1.000X 奥 行き 500X 厚 さ 5mm。 


SHARKOON Technologies 
SKILLER MECH SGK1 
(SHA-SGK1-R/B) 
http://www.sharkoon.com/ 


実 売価 格 : 9.800 円 前 後 


mr 


( 実 売 価格 : 27.000 円 前 後 。) 


Skylake-U 世 代 の Celeron 3855U ( 動 
作 ク ロッ ク 1.6GHz、 TDP 15W) を 搭 
載 し た 、 フ ァ ン レス 仕様 の ベア ボー ン 。 


BenQ 
ZOWIE FK1+ 


http://z0wie.benq.com/ 
( 実 売価 格 : 8.500 円 前 後 。 ) 


= 


か グ USB マ ウス の バリ エー ショ ン 
モデ ル 。 長 さや 横幅 、 高 さ が 1 ~ 2mm 
大 きく 、 重 恒 が 50g 増 し た XL サイ ズ 。 


SHARKOON Technologies 
SKILLER SGM1 (SHA-SGM1) 


http://www.sharkoon.com/ 
{ : 7.600 円 前 後 


マウ スパ ッ ド や リス トレ スト が 一 体 と な っ 
た 大 型 の メカ ニカ ルキ ー ボ ー ド 。 クッ ショ 
ン 付 き で 、 膝 の 上 に 置い て も 使え る 。 


イル ミネ ーション 機能 搭載 の 、e ス ポー ツ 
向け の USB ゲ ー ミ ング マウ ス の 最新 モデ 
ル 。 搭載 光学 セン サー が 新しく な っ た 。 


アイ ネッ クス ドス パラ 
マウ スパ バン ジー USB2.0 コ ン ボ ハ 上 上 海 問屋 クラ 定式 USB ア ー 
ブ 付 HC230 ケー ドス ティ 4 (DN-914659) 


http://www.ainex.jp/ 
。 実 売価 格 : 8.200 円 前 後 。) { 


http://donyajp/ 
実 売価 格 : 8.000 円 前 私 。 ) 


メカ ニカ ルキ ー ス イッ チ 採 用 の ゲ - 
キー ポー ド 。「 赤 軸 」 と 「 青 軸 」 OE 
種類 が ある 。 白 色 バ ッ ク ラ イト を 搭載 。 


東プレ 
KEY SPACER 


http://www topre.cojp/ 


RGB イ ルミ ネー ショ ン 機 能 搭 載 の USB ゲ 
グマ ウス 。 重量 は 106g か ら 130 
ま で の 7 段階 で 調整 が 可能 。 


ボド Pro.V HAYABUSA(2017 ま デル ) 
for PlayStation 4/PlayStation 3/PC(PS4-55) 
http://www horijp/ 


クラ ンプ を 使っ て 机上 し 、 激 し い 操 作 


を 要求 する ゲー ム で も 安定 性 し た 操作 を 実 
現す る と いう アー ケー ドコ ント ロー ラ 。 


USB 2.0 人 ハブ と microSD カ ー 
を 備え た マウ スバ 
ン 機 能 も 搭載 し て いる 。 


SilverStone Technology AD120-STX Mini-STX マ ザー ボー ド 向 け の AC ア ダブ タ 。 出力 は 
実 売 価格 : 5.400 円 前 後 120W で 、 本 体 サ イズ は 65x 37x 167mm。 
hitto:/Aww. silverstonetek.com/ 


サイ ズ CoRE PoWER S PLUG-IN CORES-500P. 
実 夫 価 格 : 5.600 円 前 後 BOPLUS Standard 認 証取 揚 の ATX 昌 
http:/Awww.scythe.cojp/ 500W で 、 ケーブル は セミ プラ グイ ン 方 式 。 


サイ ズ CoRE PoWER S PLUG-IN CORES-600P 
実 売 価格 : 6.500 円 前 和 BOPLUS Standard 認 証取 得 の ATX 電 源 。 定格 出力 は 
hitto/Aww.scythecojp/ 600W で 、 ケ ー ブ ル は セミ プラグ イン 方 式 。 


。 定格 出力 は 


サイ ズ CORE-TFX275 一 部 の スリ ム ケ ー ス な ど で 採 用 され て いる 、TFX 規 格 
実 売 価格 : 4.300 円 前 後 に 対応 し た 定格 出力 275W の 電源 ユニ ッ ト 。 ケー ブル 
hitto://Awww.scythe.cojp/ は 直 付け タイ プ 。 


ASRock Beebox-S 7100U/B/BB Kaby Lake を 搭載 し た 、NUC 準 拠 の 小 措 ベ アボ ー ン 。 
実 売価 格 : 45.000 円 前 後 搭載 CPU は ノー ト PC 向 け の Core i3-7100U (2 コア 
htto:/Awwasrock com/ 4 スレ ッ ド 、 動 作 ク ロッ ク 2.4GHz、 TDP 15W)。 
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同社 の ゲー ミン グ キ ー ボ ー ド 用 オブ ショ ン 


キッ ト 。 キー キャ ッ プ の 下 に 挿入 し 、 キ ー 


スト ロー ク を 短く する た め の ス ペー サ 。 


XInput に 対応 し た USB ア ー ケ ー ド ステ ィ 
ッ ク の 新 モ デル 。 前 モデ ル よ り 応 答 速 度 や 
コマ ンド 入力 精度 が 向上 し て いる と 言う 。 


Elitegroup Computer Systems LIVAZ-4/32(N3350) 


実 売価 格 : 24.000 幅 前後 
hitto:/Awwecs.com tw/ 


Shuttle D0 


実 売価 格 : 22,000 由 
PN 


Celeron N3350 (2 コア / 8 スレ > 
最大 8.4GHz) を 洪 載 し た 小型 ベア ボー ン 。 


Apollo Lake 世 代 の SoC 「Celeron J3355」 (動作 ク 
ロッ ク 最 大 2.5GHz、TDP 10W) を 搭載 し た ファ ン 
レス 仕様 の 小型 ベア ボー ン 。4K 出 力 に 対応 し て いる 。 


ド 、 動作 クロ ッ ク 


Razer ORNATA CHROMA(RZ03-02040100-R3M1) 


実 売価 格 : 15.000 幅 前後 
hitto/www.razerzone com/ 


Razer ORNATA(RZ03.02041700-R3M1) 
実 売価 格 : 9.600 幅 前後 
hitto:/Awwrazerzone com/ 


独自 の キー スイ ッ チ を 採用 し た 、 イ ルミ : 


ーション 機能 
グ キ ー ポ ー ド 。 


ル を 組み 合わ せ た 、 独自 の キー ス 
ング キー ボー ド 。 イル ミネ ー シ 


ョ ン 機 能 非 反 載 の モデ ル 。 


ROCCAT Sudos Suora FX 英語 配列 ( 青 軸 ) (ROC-12-251-BE) 


8 000m 


フレ ー ム レス デザ イン で RGB LED キ ー ス イッ チ 搭 載 の 
ゲー ミン グ キ ー ボ ー ド 。 青 報 採用 で 英語 配列 モデ ル 。 


ルー ト ア ー ル 
RI-FP1DXG 


http://www.route-r.cojp/ 


久々 に 登場 し た フッ トペ ダル の 新 製品 。 ペ 
ダル に は マウ ス や キー ボー ド 、 ゲ ー ム バッ 
ド な どの キー や ボタ ン を 割り 当て られ る 。 


ドス パラ 


上 上 海 問屋 Lady Crown iPhone7/7Plus/ ス マ ホ 用 
EE QC2.0 対 応 (DN-914269) 


http://donyajp/ 
実 売価 格 : 2.500 円 前 後 


女性 向け を うた っ た 
USB 充 電器 


女性 向け の スマ ー ト ホン グッ ズブ ラン ド 
「Lady Crown] の USBーAC 充 電 語 。5 
台 の デバ イス を 同時 に 充電 で き 、 急 速 充電 
規格 「Quick Charge 2.0 (QC 2.0)」 
に も 対応 。 出力 ポー ト は 2.4Ax 4 と QC 
2.0x 1 の 5 ポー ト で 、 最 大 出力 は 合計 8 
A/40W と な っ て いる 。 


ノー ブラ ンド 

HDMI TO TYPE-C (HDMI オス 
to Type C オス ケー ブル ) 
Web サ イト な し 


| 実 売価 格 : 8,500 円 前 後 


USB Tyep-C じ を HDMI に 変換 する ケー ブ 
ル 。 対応 解像度 は 1080p、4K で 、3D に 
も 対応 する と し て いる 。 


実科 18.000 由 凍 
http://vwew roccatorg/ 


ワコム 
Intuos Pro M(PTH-660/K0) 


http://wacom:jp/ 


New PC バー ツ コン プリ ー ト ガイ ド 


ASUSTeK Computer 
PCE-AC88 


http://www.asus.com/jp/ 


。 実 売価 格 : 43.000 円 前 後 


プロ ユー ザー 向け タブ レッ ト の 新 モ デル 。 
M サ イズ モデ ル で 、 前 モデ ル か ら 筐 圧 感知 
機能 が 4 倍 の 8.192 レ ベル に 向上 し た 。 


ノー ブラ ンド 
3 で は っ か は ! あ っ た か USB 


Web サ イト な し 


USB 接 続 の ハン ドウ ォ ー マ ー。 装着 し た 
まま キー ボー ド を 打てる 指 出し タイ ブ 。 カ 
ラー は 茶 と 紫 の 2 種類 が ある 。 


列 ( 青 還 ) ) 
RY ERGB LED キ ー ス イ ツチ 搭載 の 
I キ 


。 青 得 採 用 で 日 本 語 配 別 モ デル 。 


ング マウ スバ ッ ド 。 M サ イズ モデ ル で 幅 


| SHARKOON Technologies NAR OE P40(SZ.-! ‘P40M) 


実 完 価格 : 1.300 円 前 後 
http://vwewe sharkoon com/ 


80x x a 195X 厚 さ 8.5mm。 


SHARKOON Technologies SHARK 2 ZONE ‘40(SZ-P40XL) 


| 実 売 価格: 2,000 円 前 覆 
http://ywew.sharkoon com/ 


実 完 価格 : 8.500 円 前 後 
http://vwew.sharkoon com/ 


dA 355x 厚 さる . ‘Bmm, 
SHARKOON Technologies SHARK ZONE P40( 

布 裂 の ゲー ミン グマ ウス ル バ 
幅 900X 興 行き 400x 厚 さ 8.5mm。 


ング マウ スバ パッ ド 。XL サ イズ モデ ル で 幅 


SZ-P: 


KXL) 
ッ ド 。 XXL サ イズ モデ ル で 


SHARKOON Technologies LR ーー (SHA-SGP1-M ) 


実 売価 格 : 1.400 円 前 
shanoon Om 


マウ ス 和 操作 を 行なえ る と いう 布製 の ゲー ミ 


クマ ラス バッ ド 。 M サ イズ モデ ル 。 


SHARKOON Technologies SKILLER SGP1(SHA-SGP1-L ) 


実 売価 格 : 2.000 円 前 覆 
itps//Awmn sharkooncom/ 


実 完 価格 : 8.300 円 前 後 
http://yew sharkoon com/ 


素早 く 確実 な マウ ス 操作 を 行なえ る と いう 布製 の ゲー ミ 
ング マウ スバ ッ ド 。 し サイ ズ モ デル 。 


SHARKOON | Technologies SKILLER S$ SGP1 (SHA- ‘SGP1-XL ) 
素早 く 確実 な マウ ス 操作 を 行なえ る と いう 布製 の ゲー: 
ング マウ スバ ッ ド 。XL サ イズ モデ ル 。 


SHARKOON Technologies SR ot (SHA-SGP1-XXL ) 


実 売価 格 : 3.100 円 前 後 
http:/vewe.sharkoon com/ 


ドス パラ 
実 売価 格 : 4.000 円 前 弧 
fttp//donyaip/ 


な マウ ス 操 作 を 行なえ る と いう 布製 の ゲー ミ 


2 マッパ バッ ド 。XXL サ イズ モデ ル 。 


Bluetooth 接 続 極 消 ・ 超 軽量 つ折 キー ボー ド ( ス タン ド 型 ケー ス 付 ) (DN-914246) 
つ折 り に し て 持ち 運べ る Bluetooth キ ー ボ ー ド 。 二 
つ折 り 時 の 厚 さ は わずか 13mm と 薄い の が 特徴 。 


高 醒 久 の 「 コ ー デ ュ ラ ナイ ロン 」 を 採用 し た マウ スバ パッ 


| ドス パラ 上 海 問屋 コー デュ ラナ イロ ン マウ スパ ッ ド (シャ ー ク ) (DN-914628) 
0 幅 前 衝 


実 売価 格 : 8.00 
http://donyajp/ 


実 売価 格 : 2 
http.//donyajp/ 


ド 。 確実 な 操作 性 を 持つ 「 シ ャ ー ク 」 モデ ル 。 
葉 ドス パラ 上 海 問屋 コー デュ ラナ イロ ン EA ド ( タ フ ) (DN-914629) 
.000 円 前 敏 


の 「 コ ー デ ュ ラ ナイ ロン 」 を 採用 し た マウ スバ ッ 


ys な めか な 失う 「 タ フ 」 モデ ル 。 


ー .JSB 憩 燃 競 加 鷲 委 


実 売価 格 : 16.000 円 前 後 


アン テ ナ を 別 の 場所 に 設置 で きる 
無線 LAN カ ー ド 

転送 速度 が 最大 2.167Mbps と 高速 な IEE 
E802.1 1a/ac/b/g/n 対 応 の 無線 LAN カ 
ー ド 。 対応 スロ ッ ト は PCI Express x1 
で 、5GHz 帯 と 2.4GHz 帯 の 両方 に 対応 。 

ブラ ケッ ト に は 4 基 の アン テ ナ 端 子 が あり 
付属 の アン テ ナ を 接続 し て 使用 する が 、 外 
付け ベー ス を 使っ て PC か ら 離 れ た 場所 に 


アン テ ナ を 設置 する こと も で きる 。 
ドス パラ ブラ イト ン ネ ッ ト 
上 上 海 問屋 一 輪 挿し 風 USB 加 湿 器 USB3.0 CC イプ 裕 失 ア 攻 ブタ 
(DN-914622) (BM-USBCHA\ 


http://donyajp/ 
| 実 売価 格 : 8,000 円 前 後 


http:/wwwt EE ijp/ 
実 売価 格 : 980 円 前 擬 


花 の よう な デザ イン の USB 加 湿 器 。 マグ 
カッ プ や ペッ ト ボ トル に 入れ て 使用 する 。 
バラ 、 ガ ー ベ ラ 、 ス ミレ の 3 種類 が ある 。 


USB 3.0 Type-C コ ネ ク タ を 採用 し た PC 
で Type-A コ ネ ク タ の デバ イス を 利用 で き 
る 変換 アダ ブタ 。 カラ ー は ゴー ルド 。 


Razer 
RAZER CORE 


http://www.razerzone.com/ 
し 実 売価 格 : 67.000 円 前 後 


ー ト PC で デス ク トマ ブ 向 は 
[4 ド が 使え 

ビデ オカ ー Ee 
う 、 ビ デオ カー ド 用 の 外 付け ポッ クス 。 同 
グノー ト PC に 対応 し た オブ 
ショ ン 品 で 、 イ ンタ ー フ ェ ー ス は Thunde 
rbolt 3。 ケ ー ス 内 に は PCI Express 
x16 ス ロッ ト が 1 大 用 意 さ れ て お り 、 長 さ 
31cm、 2 スロ ッ ト サ イズ 、 最 大 消費 電力 
が 375W ま で の ビデ オカ ー ド を 搭載 可能 。 


ドス パラ 上 海 問屋 ジ . 付 Bl 
実 売価 格 : 3.00Of 画面 スク ロー ル や 技 大 ・ 祝 集 な どの ジェ スチ ャ ー 操 作 を 
http://donyajp/ 行なえ る 、 タ ッ チ バッ ド 付 き の Bluetooth キ ー ボ - 
ドス パラ 上 海 問屋 超 薄 マウ スパ ッ ド wr -914630) 

完 価 格 : B00 円 前 牧 さ 0.4mm と いう 極 薄 の マウ スバ ッ ド 。 光学 と レー ザ 
机 i//donyajp/ ー、 ど ちら の セン サー を 搭載 し た マウ ス に も 対応 する 。 


| ワコム Intuos Pro L(PTH-860/K0O) = ブロ ユー ザー 向け タブ レッ ト の 新 モデ ル 。 前 モデ ル か ら 


実 売価 格 : 54.000 円 前 後 箇 圧 感知 機能 が 4 倍 に 向上 し て お り 、8.192 レ ベル と 
な っ て いる 。 し サイ ズ モ デル 。 

7 コ A ム Intuos Pro Paper Edition M(PTH-660/K1) 

実 夫 価 格 : 49.000 円 前 後 ブロ ユー ザー 向け の タブ レッ ト 。M サ イズ で 、 紙 に 書い 

http.//wacomijp/ た 絵 な ど を 取り 込む 機能 も 搭載 する 上 位 モ デル 。 


I: 7 コム Intuos Pro Paper Edition Ei rail) 


Ftto//wacomip/ 


実 売価 格 ・ 59.000 幅 前後 ーー ザー 向け の タブ レッ ト 。 し サイズ で 、 紙 に 娠 い 
ttp://wacom. Feet 


ノー ブラ ンド YW-2600-SL 「 青 輸 」 タイ プ の キー スイ ッ チ を 採用 し た と 言う 、 発 光 
実 売価 格 : 4.400 幅 前後 機能 付き の USB キ ー ボ ポー 特有 の スイ ッ チ 感 と 
Web サ イト な し 打鍵 音 を 感じ られ る 仕上 げ と の こと 。 


| Shuttle NS02A O08 に Android を 搭載 し 、4K/6Ofps の 動画 再生 に 対応 
実 夫 価 格 : 17.000 円 前 後 し た 無線 LAN 対 応 の ネッ トワ ー ク メデ ィ ア プレ イヤ 
ー。AC ア ダブ タ 対 応 モ デル 。 


htto:/Awmwe shuttie japanjp/ 

Shuttle NS02E 08 に Android を 搭載 し 、4K/60fps の 動画 再生 に 対応 
実 売価 格 : 18.000 円 前 後 し た 無線 し AN 対応 の ネッ トワ ー ク メデ ィ ア プレ イヤ 
htte: ー。 PoE (Power over Ethernet) 対応 モデ ル 。 


c/w shuttiejapanjp/ 
ノー ブラ ンド USB ア クア リウ ム (USBAQA2-BK) TE 循 陣 ポン プ や LED ラ イ 
0 男 3 O00 内 、 温 度 計 付き カレ ンダ ター 時 計 な ど を 備え た 水 横 。 サ イ 
Web サ イト な し 70 30x dame 容量 は 約 1.6 リ ッ ト ル 。 


ノー ブラ ンド USB ス ティ ッ ク 林 己 結 (MINL MG WAND HUMIDIFIER) 
実 売価 格 : 1,700 円 前 擬 ブ プ や ペッ ト ボ トル に 入れ て 使用 する 、 ス ティ ッ 
Web サ イト な し PA 電源 は USB バ スパ ワー で 供給 。 


| Microsemi A ntoo A ASR-8405E V2 12Gbps SAS 対 応 の RAID カ ー ド 。 内 部 4 ボー トモ デ 
J 


実 売価 格 : 35.000 幅 | ル で 、 対応 RAID レ ベル は 0/1/0+ 1。 対応 スロ ッ ト は 
i dae Sp/ PCI Express 3.0 x8 で 、 ケ ー ブ ル は 別売 り 。 
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as 


セー 沿 陸 


New PC PAR 


GOMPLETE GUIDE EE 


BenQ 
ZOWIE VITAL 


http://z0wie benq com/ 
。 実 売価 格 : 25.000 円 前 後 


Die 


USB バ スパ ワー で 動作 する 、 コ ン バ ク ト 
な ゲー マー 向け USB サ ウン ド デ バ イス 。 
ヘッ ド ホ ン 出 力 と マイ ク 入 力 を 備え る 。 


SHARKOON Technologies 
X-Rest 7.1(SHA-X-REST7.1) 


http://www,sharkoon:com/ 
実 売価 格 : 5.400 円 前 後 。 


7.1 チ ャ ン ネ ル サ ラ ウン ド 対 応 の USB サ 
ウン ド デ バ イス と 、 イ ルミ ネー ショ ン 機 能 
を 搭載 し た ヘッ ド セ ッ トス タン ド 。 


ア ュ ー ト 
ProjectM PM-PCIE1T3 


http:/www aiutojp.cojp/ 
実 売価 格 : 4.600 円 前 後 = 」 


GIGA-BYTE TECHNOLOGY 
GC-ALPINE RIDGE 


http://www.gigabyte.jp/ 
実 売価 格 : 7.600 円 前 稀 。 ) 


Thunderbolt 3 対応 イン ター フェ ー ス カ 
ー ド 。 搭載 コネ クタ は Type-CX 2、Mini 
DisplayPort 1.2X 2, HDMIX 1。 


SilverStone Technology 
ECUO04(SST-ECU04-E) 


http://www. silverstonetek.com/ 
実 売価 格 : 7.000 円 前 後 。 


1m 以 上 の ケー ブル を 使用 し て も バフ ォ ー 
マン ス が 低下 し な いと 言う 、 USB 3.1 イ 
ツタ ー フ フェ ー ス カー ド 。 


ブレ クス 
PX-W3U4 


http://www.plexshop.jp/ 
( 実 売価 格 : 20.000 円 前 後 。) 


1 基 の PCI Express x1 ス ロッ ト を 3 基 に 
増設 で きる 拡張 スロ ッ ト 。 基 板 の 固定 に 関 
し て は 、 ユ ー ザ ー が 工夫 する 必要 が ある 。 


ASUSTeK Computer 
ZenFone 3 Max(ZC520TL- 
SL16/GD16/GY16) 
http://www.asus.com/jp/ 


青 売 価格 : 22.000 幅 前後 ー 


4 チャ ン ネ ル 同 時 視聴 と 録画 が 可能 な US 
接続 の 地上 /BS/CS 対 応 テ レビ キャ ブチ 
ャ デバ イス 。 昌 -CAS カ ー ド は 付属 し な い 。 


Google 
Pixel XL G-2PW2100 


http://www.google.com/ 
静夫 町 格 : 130.000 幅 前 護 ) 


大 容量 バッ テリ 採用 スマ ー ト ホン の 新 モ デ 
ル 。 前 モデ ル よ り 薄 型 ・ 軽 量化 し た 。 カラ 
ー は シル バー、 ゴ ー ル ド 、 グ レー の 3 色 。 


実 売価 格 : 44.000 円 前 後 
hittos:/Awmnv.adaptec.com/jajp/ 


ROCCAT Studios Or (ROA ETOAS 
8O0 
WC 


SENNHEISER COMMUNICATIONS GSP 350 


実 売価 格 : 17.000 幅 前後 
hitto://Awww.senncomjp/ 


葉 Microsemi Adaptec ASR-8805E V2 


国内 未 発売 の Google 純 正 の 5.5 型 スマ ー 
ト ホ ン の 、 鮮 や か な 「Really Blue] カラ 
ー モ デル 。 アメ リカ 国内 限定 カラ ー。 


12Gbps SAS 対 応 の RAID カ ー ド 。 内 部 8B ポー トモ デ 
ル で 、 対応 RAID レ ベル は 0/1/0+ 1。 対応 スロ ッ ト は 
PCI Express 3.0 x8 で 、 ケ ー ブ ル は 別売 り 。 


50mm の 大 口径 ドラ イ バ ー ユ ニッ ト を 採用 し た 、 ア ナ 
ログ 接続 の ヘッ ド セ ッ ト 。 PC や ゲー ム 機 、 モ バイ ル デ 
バイ ス な ど 峠 広い 機種 へ の 対応 が うた われ て いる 。 

同社 の 密閉 型 USB ヘ ッ ド セッ ト 「GSP 300」 の 上 位 


モデ ル 。 USB ド ング ル に よる Dolby 7.1 チ ャ ン ネ ル サ 
ラウ ンド に 対応 し て いる 点 が 主 な 違い 。 


SHARKOON Technologies SKILLER SGH1 (SHA-SGH1) 


実 売 価格 : 6.500 円 前 後 
hitto://Awwwwi.sharkoon com/ 


SilverStone Technology FPS01 


実 売価 格 : 8.100 円 前 後 
htto://Aww.silverstonetek.com/ 
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軽 必 な アナ ログ 接続 の ヘッ ド セ ッ ト 。 マ イク ブー ム は 着 
脱 式 。 イ ヤー クッ ショ ン は 好み に 応じ て 交換 で きる 。 
12.7mm 原 の スリ ム ド ラ イブ ベイ に USB 3.0 Type-A 
コネ クタ 2 基 と SD メモ リー カー ドリ ー ダ ー を 増設 で き 
る ベイ アイ テム 。 Serial ATA 対 応 M.2 ス ロッ ト も 装備 。 
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Razer 

Kraken 7.1 V2(RZ04- 
02060100-R3A1) 
http://www.razerzone.com/ 


実 売価 格 : 14.000 円 前 後 。 


フ 7.1 チャ ン ネ ル サ ラ ウン ド 対 応 の 、 ゲ ー マ 
一 向け ヘッ ド セ ッ ト の 新 モ デル 。 前 モデ ル 
より ドラ イ バ ユ ニッ ト が 大 型 化 し て いる 。 


TUL 
PowerColor Devil Box 


http://www.powercolorcom/jp/ 
実 売価 格 : 59.000 円 前 後 


Thunderbolt 3 接続 の ビデ オカ ー ド 外 付 
け ボ ックス 。NUC (Intel NUC6IZKYK) 
と Razer 製 ノー ト PC に 対応 する と 言う 。 


プ ブラス ワン ・ マ ー ケ ティ ング 


FREETEL SAMURAI 拍 KIWAMI 2 


(FTJ162B-KIWAMI2) 
https://www freeteljp/ 


| 実 売価 格 : 54.000 円 前 後 


国内 向け の ハイ エン ド 
SIM フ リー スマ ー ト ホン 

10 コ ア CPU や WQHD 対 応 の 有機 EL ディ 
スプ レイ を 搭載 し て いる 、 国 内 向け の 5.7 
型 SIM フ リー スマ ー ト ホン 。 0S は Andro 
id 6.0 で 、Android 7.0 に も アッ プ デ ー 
ト で 対応 する 予定 。 搭載 CPU は 動作 状況 
に 応じ て 三 つ の コア を 自動 で 切り 換え る こ 
と で 、 高 負荷 時 は スム ー ズ な 処理 を 、 低 人 
荷 時 は バッ テリ 消費 を 抑制 する と 言う 。 


Samsung Electronics 
Galaxy C9 Pro Dual-SIM 
(SM-C9000) 
http://www.samsung com/ 


実 男 格 ・ 70.000 円 前後 


6GB メ モリ を 措 載 し た 、 ミ ドル レン ジ の 
デュ アル SIM 仕 様 の Android ス マ ホ 。 海外 
版 で 、 ゴ ー ル ド と ビン ク ゴ ー ル ド の 2 色 。 


実 売 価格 : 8.400 円 前 後 


SilverStone Technology FPS01-C 
hitto:/Aww.silverstonetek.com/ 


アオ テッ ク AOK-USB3-2P 
実 売価 格 : 2.300 円 前 後 
http/Awmmaotechjp/ 


アオ テッ ク AOK-USB3-2PG2 
実 売価 格 : 2.200 円 前 和 
htto//Awmwaotechijp/ 


アオ テッ ク AOK-USB3-4P 
計 天 休 給 2.500 由 前 
hitto:/Awcaotechip, 


SENNHEISER COMMUNICATIONS 
GSX 1000 


http:/vw.senncomijp/ 
_ 実 売価 格 : 27.000 円 前 後 


プロ 用 オー ディ オ も 手掛け る SENNHEIS 
ER 製 の ゲー マー 向け USB サ ウン ド デ バ イ 
ス 。 高い 没入 感 が 得 ら れる と 言う 。 


アオ テッ ク 
AOK-USB-A1C1 


http:/Awww.aotechjp/ 
( 実 売 価格 :3.300 円 前 後 。 ) 


USB 3.1 イ ンタ ー フ ェ ー ス カー ド 。 Typ 
e-A と Type- じ を それ ぞ れ 1 基 搭 載 し て い 
る 。 対応 スロ ッ ト は PCI Express x4。 


Shenzhen Joyroom Technology 
タブ レッ トス タン ド (JR-ZS113) 


http://mwjoyroom.com/ 
700 円 前後 


、 実 売価 格 


13 型 の iPad Pro も 利用 可能 な タブ レッ ト 
スタ ンド 。 最大 25cm 幅 、 フー 15 型 サ 
イズ の タブ レッ ト デ バ イス に 対応 する 。 


12.7mm 原 の スリ ム ド ラ イブ ベイ に USB 3.0 Type-C 
コネ クタ 1 基 と SD メモ リー カー ドリ ー ダ ー を 増設 で き 
る ペイ アイ テム 。 Serial ATA 対 応 M.2 ス ロッ ト も 装備 。 
USB 3.0 イ ンタ ー フ ェ ー ス カー ド 。Type-A を 2 基 と ビ 
ン ヘ ッ ダ を 1 大 搭載 し て いる 。 対応 スロ ッ ト は PCI Exp 
ress x1 


USB 3.0 イ ンタ ー フ ェ ー ス カー ド 。Type-A を 2 大 搭載 
し て いる 。 対応 スロ ッ ト は PCI Express x1。 


USB 3.0 イ ンタ ー フ ェ ー ス カー ド 。Type-A を 4 大 搭載 
し て いる 。 対応 スロ ッ ト は PCI Express x1。 


サン コー SDI 対 応 ビ デオ キャ プチ ポー タニ スル (SDHDMNG4) 


実 売価 格 : 8.000 円 前 後 
http:/Awwthankojp/ 


| コネ クタ を 持つ 防犯 カメ ラ と 接続 し 、PC で 監視 や 
で な える US キャ ブチ ケー フル 長 さ は 2m。 


Smartisan 
MI1L(SM919) 


| http://www.smartisan.com/ 
| 実 売価 格 : 70.000 円 前 後 


高 ク ロッ ク 動作 の 4 コア CPU と 6GB の メ 


モリ を 搭載 し た 、5.7 型 スマ ホ 。 0S は An 
droid ペ ー ス の Smartisan0S 3.0。 


サン コー 

スマ ゲー 快適 グリ ッ プ 

"スマ クー ルル (PCLPDGR4) 
http://wwew.thankojp/ 


| 実 売価 格 : 2.000 円 前 後 


need Information 
mart Reader RDA2 

ee ‘RDA2W) 

:/ vw transcend 


Lightning 端 子 に 直結 する SD メモ リー カ 
ー ド リー ダー。MFi 認 馬 を 取得 し て お り 、 
専用 アプ ブリ も 用 意 さ れ て いる 。 


ドス パラ 

上 上 海 問屋 32GB USB メ モリー 体型 MFI 認 
証 Lightning 充 電 ケ ー ブ ル (DN-914572) 
http://donyajp/ 


実 売価 格 : 5,000 円 前 後 


スマ ー ト ホン と 組み 合わ せ て 利用 する 、 ゲ 
ー マ ー 向 け グ リッ プ 。 冷却 ファ ン や モバ イ 
ル バ ッ テリ 機能 も 搭載 し て いる 。 


リン クス イン ター ナシ ョ ナル 
IC-Headphone 
(IC-HP-LT-9 GO) 
| http://wwwlinks.cojp/ 
実 売価 格 : 10.000 円 前 後 


Li 所 htning コ ネ ク タ 接 続 の ヘッ ド ホ ン 。 D 
AC や ゃ アンプ を 内 蔵 し 、24bit/48kHz の 
再生 に 対応 する 


INNOIO AIRXEL AXJ-800 
実 完 価 格 : 54.000 円 前 後 
http://innoio.com/ 


テリ ー を 内 華 し 、 電源 の な い 外出 先 で : 
と 言う 、Andorid/i| 
エク タ 。 対応 最大 解像度 は 780p。 


USB メ モリ ー 体 型 の Lightning ケ ー ブ 
ル 。 容量 は 32GB で 、 ケ ー ブ ル 長 は 80 
cm。MFi 認 証 を 取得 し て いる 。 


=IIYE 
3D ロー 折り た た み 式 
(SZ-VR-ORI) 
Web サ イト な し 


実 売価 格 : 2,000 円 前 後 。 ) 


コン バク ト に 折り た た め 、 持 ち 運 びに も 便 
利 な 3D 対 応 の VR グラ ス 。 対応 スマ ー ト 
ホン は 4.7~ 6 型 の も の 。 


用 で きる 
デバ イス 向け の モバ イル プロ ジ 


INNOIO AIRXEL AXJ10 Andorid/iDS デ バイ ス 向 け の モバ イル ブロ ジェ クタ 
実 売価 格 : 3.100 円 前 後 「AXJ-800」 対応 の オブ ショ ン 品 。 角度 を 自由 に 変更 
http://innoio.com/ で きる スタ ンド 。 


Andorid/i0S デ バイ ス 向 け の モバ イル ブロ ジェ クタ 
「AXJ-800」 対応 の オブ ショ ン 品 。 天井 に 投影 する た 


INNOIO AIRXEL AXJ53 
実 売 価格 : 3.100 幅 前後 


htto://innoio.com/ め の ミ ラー。 
Samsung Electronics Galaxy $7 edge (SM-G9350) 
実 完 価格 : 100.000 幅 前後 エッ ジス クリ ー ン を 採用 し た 、 人 ハイ エン ド Android ス マ 


http://wyew.samsung com/ ホ の 「Black Pearl] カラ ー モ デル 。 


エア リア M's Select MS-LIME64-SL Lightning/USB Type-A の デュ アル コネ クタ 仕様 の U 
実 完 価格 : 6.500 幅 前後 SB メモ リ 。 容量 は 64GB で 、 コ ネ ク タ は スラ イド 式 を 
http://vew.e-area.co jp/sd/msselect/ 採用 し て いる 。 


サン コー お 気に入り の 時 計 が スマ ー ト ウォ ッ チ に ! “ウォ ッ チ ブル "(WCBTU150) 
実 売価 格 : OO iPhone の 通知 機能 と 連動 する Bluetooth 接 続 の 小型 デ 


| http.//vmm thankoi バイ ス 。 着信 や LINE 通 知 な ど を お 知ら せ し てく れる 。 
計 サン コー スマ ホ す ぐ レ コイ ヤ ホ ン (RECEARP4) 

実 完 価格 : 5.000 円 前 衝 を 使わ ず 通 話 を 録 育 で きる 、 レ コー ダ 機 能 付 き を の 
htto./Awwe thankojp/ EA 


サン コー タブ レッ ト が 固定 で きる 車 戦 ドリ ツケ ホル ダー マウ ント (RAMA12812) 
実 売価 格 : 8.000 円 前 後 で きる タブ レッ ト ホ ル ダー の 低 
http://vveve thanko jp/ 人 - ラーム の 生 還 失 くだ っ て いる 


ドス パラ 上 海 問屋 「 ア ルミ 素材 の 蛇腹 microUSB ケ ー ブ ル (95cm) (DN-914566) 
実 売価 格 : 1,000 円 前 擬 ケー ブル 部 分 が アル ミ 素 材 の 蛇 須 シ ー ル ド で 覆 わ れ 、 断 


http://donyajp/ 線 や 汚れ に 強い と うた う Micro USB ケ ー ブ ル 。 

ドス パラ 上 海 問屋 スマ ホ で 確認 で きる マイ クロ スコ ー プ (内 補欠 ) 10m Android・Windows 対 応 (DN-914665) 
実 売価 格 : 3.000 円 前 後 USB Type-A や Micro USB で 接続 し 、PC や スマ ー ト 

http://donyajp/ ホン で 使用 で きる USB 内 視 鏡 。 ケー ブル 長 は 10m。 


充電 中 は オレ ンジ 、 充 電 終 了 後 は グリ ー ン で 光る LED 
を 搭載 し た 、 ス マー ト ホ ン 向け USB 充 電器 。 対応 コ ネ 
クタ は リバ ー シ ブ ル タ イ プ の Micro USB。 


ブラ イト ン ネ ッ ト BM-LRSMUAC 
実 売価 格 : 1.300 円 前 後 
http://vrwev brighitannet.coip/ 


威風 堂 
IFD-209 


エア リア 

M's Select MS-LIME32-SL 

http://www.e-area.co.jp/sd/msselect/ 
実 売価 格 : 5.000 円 前 後 


Lightning か ら HDMI 出 力 す る アダ ブタ 。 
対応 解像度 は 最大 1080p/30Hz で 、 使 
用 に は 5V/1A 以 上 の USB 出 力 が 必要 。 


Lightning/USB Type-A の デュ アル コネ 
クタ 仕様 の USB メ モリ 。 容量 は 32GB 
で 、 コ ネ ク タ は スラ イド 式 を 採用 。 


ドス 

海 問屋 変形 式 モバ イル 用 三脚 
[atk 914163/914164) 
http//donyajp/ 


ブラ イト ン ネ ッ ト 

BP-NOAIR7/BK・ RG 

http://www.brightonnet.cojp/ 
実 売価 格 : 4.900 円 前 後 


コン バク ト に 収納 で きる スマ ホホ 対応 の 三 
脚 。 カラ ー は ブル ー と イエ ロー の 2 色 が あ 
る 。 デジカメ 用 三脚 と し て も 利用 可能 。 


Suica な どの 電子 マネ ー の 残高 を チェ ッ ク 
で きる デバ イス の iPhone 7 対応 版 。 カラ 
ー は ブラ ッ ク 、 レ ッ ド 、 ゴ ー ル ド の 3 色 。 


DMM.com 
DMM.make DISPLAY DME-4K50D 


http:/Awww dmm com/ 
実 売価 格 : 60,000 円 前 後 


50 型 な が ら 低 価 格 な 
4K 対 応 液晶 ディ スプ レイ 

実 売価 格 が 6 万 円 前 後 と 低 価 格 な 50 型 の 
4K 対 応 液 晶 デ ィ ス プレ イ 。 地 デジ な どの 
チュ ー ナ ー は 非 搭載 な の で 、 テ レビ 番組 を 
視聴 する に は 別途 チュ ー ナ ー や DVD レ コ 
ー ダ が 必要 に な る 。 採 用 パネ ル は 非 光沢 
AMVA バ パネ ル で 、120Hz 表 示 に 対応 。 入 
力 端 子 は HDMI 2.0x 4、 コンポ ボー ネン ト 
/VIDEOX 1、 USB 2.0x 1。 


ブラ イト ン ネ ッ ト BP-NOAIR7P/BK・R・G Suica な どの 電子 マネ ー 
実 売価 格 : 5.000 円 前 後 ス の iPhone 7 Plus 対 応 版 。 カラ ー は ブラ ッ ク 、 レッ 
http://vwewe brightonnet.cojp/ ド 、 ゴ ー ル ド の 3 種類 が ある 。 


ノー ブラ ンド 2 ん A 対応 iPhone チャ ー ダ 上 フキ トリ ンク ケー ブ 」 
ey 1.600 円 前 後 ・ メ ス 両 対応 の USB ne A コネ クタ を 備え 、 デ 
(eb サイ ト な し の 計 Phone に 緒 で を Line ケ ブル 


USB Type-C と Micro USB の 二 つ の コネ クタ を 持つ 0 
TG アダ ブタ 。 


ノー ブラ ンド 2Way OTG ア ダブ プ タ 
人 才 和 000 由 和夫 


ノー ブラ ンド 3in1 到 電 ケー ブル (Phonen microUSB Type-c) 
00mm 日 Type-C と Micro USB、 Lightning の 三 つ の コネ 
Weby イ 2 リタ に 内 記し た が 電 ケ ー ブ ル 。 


ノー ブラ ンド 8pin†+ Type-C イヤ ホン ジャ ッ ク 2in1 ケー ブル 
OW Lightning と USB Type-C の 両 納 子 を 備え た ヘッ ド ホ 
ン 接 続 ケー ブル 。 


ノー ブラ ンド CHARGE+SYNC DOCK USB Type-C コ ネ ク タ を 搭載 し た スマ ー ト ホン に 対応 
才 1 900 生前 する デー タ 転 送 ・ 充 電 ク レイ ドル 。 


ノー ブラ ンド HUD ヘ ッ ド アッ プ デ ィ ス プレ イ (SZ-HUD-MB) 
ot B 光 000 由 前 スマ ー ト ホン を HUD 化 で きる スタ ンド 。 対応 スマ ー ト 
ホン は 6 型 サ イズ ま ど の も の で 、 ア プリ は 別途 必要 。 


ノー ブラ ンド iPhone 7 Plus a ング 付き 醒 衝 撃 バ パック ケー ス 
実 売価 格 : 1.700 円 前 後 納 式 の バン カー リン グ を 備え た iPhone7 Plus 用 ケー 
Web サ イト な し 2 型 箇 撃 性 を 備え て いる と 言う 。 カラ ー は 3 色 あ る 。 


ノー ブラ ンド Lightning+USB カ ー ド リー ダー(SZ-LT-CR) 
実 売 備 格 : 2,200 円 前 後 microSD カ ー ド リー ダー を 内 蔵 し た Lightning ケ ー ブ 
Web サ イト な し ル 。 充電 や デー タ 転 送 に も 対応 し て いる 。 


電子 ライ ター や モバ イル バッ テリ 機能 も 持つ 、 ブレ スレ 
ッ ト 形 の Lightning ケ ー ブ ル 。 フ ル 充 電 で ヒー ター は 約 
90 回 、 モ バイ ル バ ッ テリ は 約 30 分 の 通話 が 可能 。 

3.5mm ス テレ オビ ンジ ャ ッ ク を 備え た Lightning 鐘 子 


用 の 変換 アダ ブタ 。 充電 用 の Micro USB ポ ー ト も 搭載 
し て お り 、 ヘ ッ ド ホン を 利用 し な が ら の 充電 も 可能 。 


ノー ブラ ンド SZ-BC-LTMC 
実 夫 価 格 : 630 円 前 後 
Web サ イト な し 


ノー ブラ ンド SZ-IP7AUCH-WH 
実 売価 格 ・ 880 幅 前後 
Web サ イト な し 
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AtGames Digital Media 
Atari Flashback Portable 


http://www.atgames.us/ 
実 売価 格 : 9.800 円 前 後 


Atari の レト ロ ゲ ー ム を 60 本 収録 し て い 
る ボー タブ ル ゲ ー ム 機 。 収録 ゲー ム は Fro 
Egger、Asteroids、Centipede な ど 。 


Elitegroup Computer Systems 
LIVAZ-4/32-W10(N3350) 


http://www.ecs.com.tw/ 


Windows 10 Home 64bit を 搭載 し た 
小型 PC。 採用 CPU は Celeron N3350 
で 、 メ モリ サイ ズ は 4GB。 


JNNEX LG Electronics 
Retro-bit GENERATIONS 27UD58P-B 
http://innex.cojp/ http://iplge.com/ 


実 売価 格 : 8.100 円 前 後 


実 売価 格 : 50.000 円 前 後 。) 


に ン や GAMEBOY な ど 、 往年 の ゲ 
ー ム を 80 本 も 収録 し た 据え 置き 型 ゲー ム 
機 。 収録 ゲー ム は エク セリ オン な ど 。 


87 型 の 4K 対 応 液晶 ディ スプ レイ 。 「27U 
D58-B」 と 基本 機能 は 同じ だ が 、 ピ ボッ 
ト 機 能 や スピ ー カ ー を 搭載 し て いる 。 


SanDisk SilverStone Technology 
Extreme PRO LS02(SST-LS02) 
SDSDXPK-128G-GN4IN 

http://www sandisk.com/ hittp://www.silverstonetek.com/ 


8.000 円 前 後 


| 実 売価 格 : 3.300 円 前 


リー ド 速 度 300MB/s と 言う 、SDHC U 
HS-II U3 対応 SDXC カ ー ド の 容量 128 
GB モデ ル 。 海外 向け パッ ケー ジ 。 


ノー ブラ ンド SZ-IP7LTAU-CST 
天 売 価格 : 1.600 円 前 和 
Web {htL 


「ASUSTeK AURA] な ど 、5050 コ ネ 
クタ を 搭載 し た マザー ボー ド に 対応 する し 
ED テー プ 。 


FREEing 
namco アー ケー ド ゲ ー ム マシ ン 
コレ クシ ョ ン 
http://Auww freeing.cojp/ 
_ 実 売価 格 : 3.000 円 前 後 ー 


|) 


ナム コ の アー ケー ド ゲ ー ム 人 筐 価 
アモ デル 。1/12 ス ケー ル の アッ プラ イト 
タイ ブ プ で 、 バ パッ クマ ン な ど 5 種 類 が ある 。 


MAMORIO 
MAMORIO 


http://www.mamoriojp/ 
実 売価 格 : 3.800 円 前 後 


Sn 


世界 最小 を うた う 落 し も の 追跡 タグ 。Blu 
etooth v4.0 に 対応 し 、 ス マ ホ と ペア リ 
ング し て 利用 する 。 


UNT2works 
PC Vol.9 
人 


http://unt2works blogspotjp/ 


PC 用 水冷 バー ツ を 解説 する 同人 誌 「 水 冷 
PC 読本 」 の 最新 号 。Mini-STX フ ォ ー ム 
ファ クタ ー の 水冷 化 の 方 法 を 掲載 。 


ldealens Technology 
IDEALENS K2 


http:/vme.vr-iapancojp/ 
( 実 売 価格 : 67.000 円 前 後 。 


ーー 


ee 


Android ペ ー ス の 0S を 搭載 し 、 ケ ー ブ ル 
レス で 使え る VR コン テン ツ 向 け HMD。 
開発 者 向け の 製品 で 、 海 外 仕様 と の こと 。 


ti 技研 
フュ ー チ ャ ー ホ ー ム コン トロ ー ラ ー 


https://rti-giken.jp/ 
( 実 売 価格 : 37.000 幅 前後 


音声 で 複数 の 家電 を コン トロ ー ル 、 さ ら に 
マク ロ 定 義 や JavaScript に よる 制御 まで 
行なえ る 、 上 級 者 向け の 学習 リモ コン 。 


アイ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 
GV-HDREC 


http://wwwiiodata:jp/ 
( 実 売 価格 : 1 


PC レス で SD メモ リー カー ド や 外 付け HD 
D に 録画 が 可能 な HDMI キ ャ ブチ ャ デバ イ 
ヘッ ド セ ッ ト 用 コネ クタ も 搭載 。 


ヘッ ド ホ ン を 使い な が ら iPhone の 充電 も で きる Lightn 
Ing 負 子 用 の アダ ブタ 。 


ノー ブラ ンド Wi-Fi 接 続 チュ ー プ ブタ イズ 内 枕 カ メラ (2m) 
Wi-Fi 


実 価 格 : 5.700 円 前 和 
Web サ イト な し 


続 で スマ ー ト ホン で も 使え る マイ クロ スコ ー 
2 ケー ブル の さか a の モテル 


ノー ブラ ンド Wi-Fi 接 続 チュ ー ブ タ イブ 提 半 カメラ (9 .5m) 


0 000 


ノー ブラ ンド Wireless Charging Receiver Battery Case For 


生生 夫 江 400 内 
Web サ イト な し 


続 で スマ ー ト ホン で も 使え る マイ クロ スコ ー 
3 ケー ブル の か 3 .5m の モデ ル 。 


iPhone7/6s/6 に 装着 可能 な バ : 
ッ テ リ 容量 は 3.000mAh で 、 カ ラー 


ノー ブラ ンド スマ ホ 用 壁 遠 暗 視 スコ ー プ ナイ ト ハ ンタ ー(SZ-SBA-SC) 


土管 や ブロ ッ ク の 形 を し た マグ ネッ ト 。 80 ビ ピー ス セ ッ 
実 守 休 格 : 1.400 幅 前 ト で 、「 ス ー バ パー マリ オメ ー カ ー」 の 気分 を 現実 で も 味 
fitps/paladone com/ わ え る 。 任天堂 公式 ライ セン ス 品 。 


Paladone Super Mario Bros. Multi-Tool スー パー マリ オブ ラ ザ ー ズ の キャ ラク ター デザ イン の 、 
実 売 価格 : 1.500 円 前 栓 抜 き と マ イナ ス ド ラ イ バ ー の 機能 を 備え た マル チ ツ ー 
htto:/paladonecom/ ル 。 任天堂 公式 ライ セン ス 品 。 


Paladone Super Mario Bros. Pixel Craft 720 個 の 正方 形 マ グ ネ ッ ト シ ー ト を 組み 合わ せ て 、 マ 
実 完 価格 ・ 1.400 円 前 後 オ の ドッ ト 絵 を 完成 させ る バズ ル 。 任天堂 公式 ライ セ 
http://paladone.com/ ンス 品 。 


Razer Razer Blade SSD 256GB モ デル GeForce GTX 1060 を 搭載 し た 、 
実 売価 格 : 220.000 円 前 後 
hitto:/Awwrazerzone com/ 


Razer Razer Blade SSD 512GB モ デル 


Paladone Super Mario Bros. Magnets 


14 型 サイ ズ の 薄型 
ゲー ミン グノー ト PC。 搭載 CPU は Core i7-6700HQ 
で 、SSD 容 時 が 256GB の モデ ル 。 


GeForce GTX 1060 を 搭載 し た 、14 型 サイ ズ の 薄型 
ゲー ミン グノー ト PC。 搭載 CPU は Core i7-6700HQ 


天 売 価格 : 9.200 円 前 後 赤外線 マグ ライ ト と スマ ホ 用 吾 如 レン ズ の セッ ト 。 撮影 
Weab サ イト な し 画像 は モノ クロ だ が 、 暗 所 で の 写真 や 動画 撮影 が 可能 。 
ASUSTeK Computer VGA HOLDER ビデ オカ ー ド の た わ み を 防ぎ 、 ス ロッ ト の 破損 を 防ぐ ホ 
実 売価 格 : 4.800 円 前 後 ル ダ ー。 ビ デオ カー ド は 最大 3 枚 保持 可能 (耐荷 重 は 最 
hittp/Awwasus com/ip/ 大 5kg)。 

DMM.com DMM.make DISPLAY DME-4K65D 55 型 サイ ズ と 大 型 の 4K 対 応 液晶 ディ スプ レイ 。 地 デ 


実 売価 格 : 160.000 幅 前後 
hitto/Awww.dmm.com/ 


EIZO FlexScan EV2451-R(EV2451-RWT) 
0( 

[i 

EIZO FlexScan EV2456-R(EV2456-RWT) 


実 売 価格 : 65.000 幅 前後 
hitto/Awwweizocojp/ 


ジ な どの チュ ー ナ ー は 非 搭載 な の で 、 テ レビ 番組 を 視聴 
する に は 別途 チュ ー ナ ー や DVD レ コー ダ が 必要 。 


幅 1mm の 極細 ベゼル や 新開 発 の スタ ンド を 採用 し た 
23.8 型 液晶 ディ スプ レイ の ホワ イト カラ ー モ デル 。 画 
面 解像度 は 1.920X 1.080 ド ッ ト 。 


幅 1mm の 極細 ベゼル や 新開 発 の スタ ンド を 採用 し た 
24.1 型 液晶 ディ スプ レイ の ホワ イト カラ ー モ デル 。 画 
面 解像度 は 1.920X 1.200 ド ッ ト 。 


iFi-Audio iEMatch ヘッ ド ホ ン と アン ブ プ の 間 に 挟 お こと で 、 ヒ ス ノ イ ズ 除 
実 売価 格 : 7.400 円 前 後 云 、 ダ イナ ミッ クレ ンジ 改善 が 可能 と いう アダ ブタ 。 ボ 
http://ifraudiocom/ リュ ー ム を 抑え る 効果 も ある と の こと 。 


Paladone Super Mario Bros. Coasters キャ ラク ター や ブロ ッ ク な どの 形 を し た コー スタ ー セ ッ 


実 売価 格 : 1.000 円 前 後 ト 。20 枚 入り 。 任天堂 公式 ライ セン ス 品 。 
htto//paladone com/ 
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実 売価 格 : 250,000 円 前 後 
hitto:/Awwrazerzone com/ 


Razer Razer Blade SSD 1TB モ デル 
実 売価 格 : 320,000 幅 前後 
hitto:/Awwrazerzone com/ 


エム ・ コ ー ボ レー ショ ン いち ご 毎 VESA 
実 売価 格 : 6.500 円 前 後 
‘http://www.emu-corp.com/ 


サン コー RO 枯 | ! 自動 
実 売価 格 : 5.000 円 
https tharte jp/ 


で 、SSD 容 量 が 512GB の モデ ル 。 


GeForce GTX 1060 搭 載 14 型 ゲー ミン グノー ト PC 
の 、 ス トレ ー ジ 容量 1TB モ デル 。 搭載 CPU は Core i7 
-5700HQ, 


RaspberryPi 向 け の アル ミ 製 ケー ス に 、75x 75mm 
の VESA マ ウン トキ ッ ト を 同 梱 し た モデ ル 。 


曲 間 分 割 す る MP3 実 的 ブ トイ ヤー(SEPRTPL3) 


: ど を PC レス で mlcroSD カ ー ド に 録音 
Ca コー タ 届 馬 和 を の Mp9 フレ イヤ ー 


サン コー 充電 式 花粉 ブロ ッ カ ー“ 呼 吸 ら 3 ん マス (PLFVRPT3) 


天 売 価格 : 5.000 幅 前 和 
hitto/Awwwthankojp/ 


三 英 錦 易 ファ ミリ ー コ ンピュータ シャ ー 
実 売 価格 : 540 円 前 後 
hitto:/Aw.san-erboekicojp/ 


: フ ァ ン を 搭載 し 、5 層 の フィ ル タ に より 花粉 や PM 
8 る 電動 ファ ン 付き の マス ク 。 


NIR AB 
| 代 フ ァ ミ コン を デザ イン モチ ー フ に し た シャ ー プ ペン 
シル 。 白 呈 調 の も の と 赤 基 調 の も の の 種類 が ある 。 


三 英 貿易 ファ ミリ ー コ ンピュータ トー トバ パ バッグ 


天 売 価格 : 2.700 円 前 後 
hitto:/Aw.sanrerboekicojp/ 


初代 ファ ミコ ン を デザ イン モチ ー フ に し た トー トバ ッ 
グ 。 任天堂 公式 ライ セン ス 品 。 


クラ シッ ク PC& レ トロ ゲー ム 機 年 科 作 示 清 委員 会 
PSs2Keyboard to PC8801Keybo 
ard Comverter(88010-01-PS2) 
http://classicpc org/ 


NEC の 8bitPC 「PC-8801」 で PS/2 キ ! 


ーー ボー ド を 使え る よう に する 変換 アダ プ 
タ 。 AC ア ダブ タ な どの 電源 供給 は 不要 。 


セン チュ リー 
plus one HDMI 
LCD-10169VH2 


http://www.century.co.jp/ 
( 実 売 価格 : 30.000 円 前 後 


USB 電 源 で 使用 で きる 、WXGA 解 像 度 の 
10.1 型 液晶 ディ スプ レイ の 新 モ デル 。 交 
度 や 視野 角 な ど が 改善 され て いる 。 


ヘル メッ ツ 
1/12 スペ ー ス イン ベー ダー 人 筐 体 
貯金 箱 


http://www.helmets.works/ 
( 実 売 価格 : 3.300 円 前 和 


往年 の アー ケー ド ゲ ー ム 「 ス ペー スイ ン ペ ベ 
ー ダ ー」 の 1/12 サ イズ の アッ プラ イト 人 筐 
体形 貯金 箱 。 天 板 に コイ ン 投 入口 が ある 。 


原子 番号 七 十 ヒ 
enth. 


Web サ イト な し 


PC バー ツ を テー マ に し た 写真 同人 誌 の 第 
2 弾 。 瀬 文 某氏 や 清水 貴裕 氏 な ど 、PC バ 
ー ツ 業界 お な じみ の ライ ター 陣 が 参加 。 


ティ ・ ア ー ル ・ エ イ 

cheero Power Plus 6000mAh 
nyanboard version(CHE-073) 
http://www.cheero.net/ 


実 売価 格 : 3,000 円 前 後 。 ) 


1 


アニ メ 「 に ゃ ん ぼ ー ! 」 の キャ ラク ター を 
モチ ー フ に し た モバ イル バッ テリ 。 容量 は 
6.000mAh で 、 柄 は 全部 で 6 種類 ある 。 


ロア ・ イ ンタ ー ナ ショ ナル 
A8-PB 


http://www.roa-intemational.com/ 
実 売価 格 : 19.000 円 前 和 


左右 分 離 型 で ワイ ヤレ ス 仕 様 の Bluetoo 
th ヘッ ド ホ ン 。 モ バイ ル バ ッ テリ 機能 付 
き モ デル 。 カラ ー は 4 色 ラ イン ナッ プ 。 


i 三 英 賀 易 zs リー コン ピュ ー タ パタ バタ メモ 
実 完 価 格 : 


円 前 後 
earsrboeeicop/ 


初代 ファ ミコ ン を デザ イン モチ ー フ に し た モ 帳 。 任天堂 
公式 ライ 


ンス 品 。 


: 英 貿易 2z ミ リー コン ビュ ー タ ボールペン A/B 


実 夫 価 格 : 540 円 前 後 
Sarsrboeticop/ 


実 夫 価 格 : 600 円 前 衝 
Sg OSCO ip/ 


初代 ファ ミコ ン を デザ イン モチ ー フ に し た ボールペン 。 
白 乱 弓 の も の と 赤 基 調 の も の の 2 種類 が ある 。 


i 三 英 賀 易 A リー コン ビュ ー タ ング ト A/B 


ファ ミコ ン を デザ イン モチ ー フ に し た リン グノー 


[ 任天堂 公式 ライ セン ス 品 。 


サン コー 

クリ ア な 音 で 楽し め る 骨 伝 導 ヘ ッ ド 
フォ ン (BCDTHDS2) 

http://www thankojp/ 


コロ ン バ ス サー クル 


クラ シッ クボ ックス ミニ 
(クラ シッ クミ ニ FC 用 ) 
http://www.columbuscircle.cojp/ 


ニン テン ドー クラ シッ クミ ニ ファ ミリ ー 
コン ビ ピュータ と マッ チ し た 、 デ ィ ス クシ ス 
テム 風 の デ ザイ ン の 小物 入れ 。 


耳 を ふさ が な い の で 、 周 囲 の 音 を 遮 ら ず に 
音楽 を 泉 し め る と いう 骨 伝 必 ヘ ッ ド ホン 。 
IPX2 相 当 の 防水 機能 を 搭載 し て いる 。 


ドス パラ ネクス ト ゼ ロワ ン 
上海 問屋 VIVE コン トロ ー ラ 用 銃 OS 充電 クレ ー ド ル 
型 ケ ー ス (DN-914669) XBT 5215) 


http://www.nextO1.cojp/ 
実 売価 格 : 2.500 円 前 後 


http://donyajp/ 
| 実 売価 格 : 3.000 円 前 後 。 ) 


HTC Vive の コン トロ ー ラ を 装着 する こと 
で 、 ガ ンコ ント ロー ラ と し て 使え る よう に 
する アタ ッ チ メン ト 。 


加熱 式 タ バ コ 「iQOS」 へ の 対応 を うた っ 
た 、 ケ ー ス 兼 チ ャ ー ジ ャ ー を 立て か けた 状 
態 で 充電 で きる 充電 クレ イド ル 。 


売価 格 : 10.000 円 前 牧 陶 な ど に 巻き 付け て 使え る アク ショ ンカ メラ 。 撮影 角 
本 嘆 只 度 は フル HD で 、WI に よる レビ ュー や 放 作 E 


i ドス パラ 上 海 問屋 コミ カム お も ちゃ 用 MW 下 カ メラ (DN-914034) 


Es ドス パラ 上 海 問屋 WIFI 失 続 スマ ホ で 遠隔 操作 で きる フル HD 目玉 アク ショ ンカ メラ (DN 4 


実 夫 価 格 : 6,500 幅 前後 駆 に 装着 する こと で 、 運 転 手 目 線 の 


http://donyajp/ 拉 り と フレ ビュ ー を な える と いう 人 相 カ メラ 
ドス パラ Wg トイ レ を ムー ディ に する モー ショ ン セ ン サ ー カ ラフ ル LED ラ イト (DN. ‘638) 

実 夫 価 格 : 1.000 幅 前後 洋式 便器 に 引っ か ける こと で 、 ト イレ を "ムーディー" 
mdip/ に 照ら すこ と が で きる ライ ト 。 電源 は 単 4 形 電池 3 本 。 


ドス パラ ご バー チャ ル 5.2ch SD ホン (DN 914310) 
(の よう な 立体 音 絡 を 体感 で きる 」 と うた う 、 バ 
vbS . ヌ チャ ン ネ ル サ ラ ウン ド 対 応 の ヘッ ド ホ 


| 台 ドス パラ a 必 OMNIDTIPHD ee 泊 硬 半 ! ドラ イブ レコ ー ダ (DN 914296) 
.000 由 Wi 


実 夫 価 格 : 
a 


ト で の 撮影 が 可能 な ドラ イブ レコ 
潤 HDR 夜間 で も 明る く 撮 影 で きる と 言う 。 


i フェ イス 500 SHINKANSEN MOBILEE BATTERY 3200mAh 


夫 休 格 
本 負 当 昌 


実 売価 格 : 4.400 幅 前 幹線 を モチ ー フ に し た モバ イル バッ テリ 。 バ 
http://ww mochitetsu.com/ は 20mAn USB ボ ポー ト は 1 基 。 


フリ ー ダ タム FBT-N52WH/BK :200mAh の モバ イル バッ テリ 。 5V/2.4A 出 力 
実 売価 格 : 2.300 幅 前後 が 可能 で 、LED ラ イト 機能 も 搭載 。 カ ラー は 白 と 黒 の 2 
htto//ww freedompccom/ 種類 が ある 。 


i ロア ・ イ ンタ ー ナ ショ ナル A8-ST 左右 分 次 型 で ワイ ヤレ ス 仕様 の Bluetooth ヘ ッ ド ホ 


実 売価 格 : 16.000 円 前 後 ン 。 ステ ィ ッ ク 形 ケー ス を 採用 し た モデ ル 。 カ ラー は 4 
http://vwewe roa-intenationaLcom/ 色 ラ イン ナッ プ さ れ て いる 。 


ノー ブラ ンド 4.3 イ ンチ モニ ター 内 蔵 rt ラー 型 ド ライ ブレ コー ダー(SZ-H09) 
実 完 価格 : 3.500 幅 前後 体型 ドラ イブ レコ ー ダ 。12/24V 両 対 
Web サ イト な し i EO, 画 角 は 170" と 広 細 囲 。 


弄 気 研究 所 HIDISC TP-MB20000BK 邊 


実 完 価格 : 5.000 円 前 後 
http://vewe mag-labojp/ 


0.000m; モバ イル バッ テリ 。 USB 出 
は 8 基 で 、 内 蔵 バッ テリ は Panasonic 製 セル 


ーー 「 ダ ン ボ ー」 の 顔 を モチ ー フ に し た 、 


| ティ ・ ア ー ル ・ エイ cheero Danboard Cs car hr it ‘312) 


実 売価 格 : 1.700 円 前 後 
http:/vev.cheero.net/ 


ドス パラ 上 海 問屋 


実 売価 格 : 8.000 円 前 栓 
http//donyaip/ 


5 タッ 2 USB 寺 コネ クタ 数 は 2。 


デイ プレ ニキ A017(DN-914259) 
IP3 な どの ほか 、FLAC に も 対応 する ポータ ブル オー 
プイ オフ レイ ヤー 16GB の スト レー ジ を 内 蔵 する 。 


ー ス の 独自 08 と 、 人 解像度 1.280x 780 ド 
ッ ト の ディ スプ レイ を 缶 載 し 、 単 体 で SD 動画 や 写真 を 
楽し め る HMD 穫 デバ イス 。 


ノー ブラ ンド All in One VR Headset 
実 価 格 : 11.000 円 前 後 
Web サ イト な し 


ノー ブラ ンド BL-Q20 Android 5.1 ペ ー ス の 独自 0S や 1.920X 1.080 ド ッ 
| 実 売価 格 : 2898.000 幅 前後 トディ スプ レイ を 採用 し た HMD 型 デバ イス 。 本 体側 面 
Web サ イト な し に は 操作 ポタ ン が 用 意 さ れ て いる 。 


Bluetooth ス ピー カー と 操作 ボタ ン を 内 蔵 し た ニッ ト 
帽 。 動作 時 間 は 約 3.5 時 間 。 防水 性 能 は と くに うた われ 
て いな い が 、 水 洗い は 可能 と され て いる 。 


ノー ブラ ンド Music Hat 
実 売価 格 : 8,200 幅 前後 
Web サ イト な し 


スパ ラ 上 
天 只 20.000 由 放 
http.//donyajp/ 


Hi-Fi オ ー デ ィ オ プ ブレー ヤー H6(DN-914258) 
低 価格 な DSD 対 応 ポ ー タ ブル オ - 
容量 128GB ま で の microSD カ ー ド に 対応 し て いる 。 


ディ オプ レイ ヤー。 


コ 「IQOS」 へ の 対応 を うた っ た 充電 クレ イ 


Es ドス パラ carrd microUSB 接 続 4 ee |-914678) 
00 円 前 後 


完備 格 ・ 
本 嘆 


ドル 。 スマ ー ト ホン 用 クレ イド ル と し て も 利用 可能 。 


Android ベ ペー ス の 独自 0S を 搭載 し た HM 
TAIl in One VR Headset] の 上 位 モ デル 。 解像度 が フ 
ル HD に な り 、 ジ ャ イロ セン サー を 搭載 し た 。 


ノー ブラ ンド Remax RT-V03 
実 売価 格 : 22.000 円 前 後 
Web サ イト な し 


取材 協力 : AKIBA-HOBBY 秋 工 原 店 、BEEP 秋葉原 店 、GALLERIA Lounge、Jan-gle 秋 工 原本 店 、OVERCLOCK WORKS、 あ さき ば お 一 零 〆 禄 品 店 ズ 八 吐 店 、 愛 三 電機 、 秋 工 館 、 イ ケシ 


ョ ッ プ 秋 工 原 駅 前 店 、 ヴ ィ ゴ ネッ トラ ボ 秋葉 原 店 、 
モバ パソ コン 本 店 パソ コン 本 店 ログ eX. パ ソコ ン 館 


コン 工房 秋 械 原 BUYMORE 店 、 ヨ ド バ シ カメ ラ マル チ メ デ ィ ア AKIBA 


オリ オス ペッ ク 、 家 電 の ケン ちゃ ん 、 サ ンコ ー レ アモ ノシ ョ ッ プ 秋葉 原 総 本 店 、 ソ フ マ ッ プ 秋葉 原 本 館 / 秋 械 原 リユース 総合 館 、 ツ ク 
ツク モ VR. テ クノ 人 ハウス 東映 、 ド スパ バラ 秋葉 原本 店 ノバ パー ツ 館 、 ト レー ダー 秋葉 原 本 店 、 東 映 ラ ンド 、 バ ソコ ン シ ョ ッ プ アー ク 、 バ パソ 
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ゲー ム PC 向 け の 激安 H170 マ ザー 
祭っ た 予算 で ほか の パー ツ を 強化 

今月 の 五 つ 星 パー ツ は 、MSI の ATX 対 応 マ 
ザー ボー ド 「H170 GAMING M3」 だ 。 チ ッ 
プ セ ッ ト に Intel H170 を 採用 する 低 価格 な ス 
タン ダー ド マ ザ ー だ が 、PC ゲ ー ム を 楽し く 
する 機能 が 充実 し て いる 。 

LAN チ ッ プ は PC ゲー ム な どの 通信 を 最適 
化し て くれ る と いう 『「Killer E2400]、 サ ウ 
ンド まわ り は 、 ア ナ ロ グ 回 路 を 独立 させ て ノ 
イズ を 低減 、 さ ら に 低音 ブー スト 機能 を サポ 


Micro-Star International 


H170 GAMING M3 8 


ゲー ミン グマ ザー らし い 
外観 


パソ コン 工房 秋葉 原 BUYMO 


ディ スプ レイ 出力 は 2 種類 


バッ ク パ ネル の ディ スプ レイ 出力 端子 
は 、HDMI と DVI-D を 1 基 ず つ 装 備 す る 。 
内 部 が 赤い USB ポ ー ト は USB3.0 対 


備 す る 。32Gbps の 帯 域 
な NVMe 対 応 SSD と 組 
高 性 能 な PC を 作れ る 


ー ト する と いう 「Audio Boost 3」 を 搭載 す 
る 。 ま た 、 キ ー に マク ロロ を 割り 当て られ る 
「Gaming Hotkey]」 に も 対応 し て いる 。 
秋葉 原 の 各 パー ツ シ ョ ッ プ で は 、 マ ザー ボ 
ー ド や ビデオ カー ド 、 メ モリ SSD と いっ 
た メイ ン パ ー ツ が 大 きく 値上がり し て いる 。 
し か も 2,000 円 ~ 3,000 円 と 上 げ 幅 が 大 き 
く 、 こ こ 半 年 くら い の 値 下がり 基調 が ウソ の 
よう だ 。 発売 し た ば か り の Intel 200 シ リー ズ 
を 搭載 し た 最新 の マザー ボー ド も 、 そ うし た 
値上がり の 影響 を 強く 受け て いる 


(| 
PC ゲー ム の 通信 を 最適 化 


LAN チ ッ プ は 「KillerE2400] だ 。 独 自 ユ 
リティ の 「MSIGAMING LAN Manager] 
合わ せる こと で 、PC ゲ ー ム 用 の 3j 

える よう に 最適 化 で きる と 言 


し か し Intel 200 シ リー ズ の チッ プ セ ッ ト と 
1 世代 古い Intel 100 シ リー ズ で は 、 そ の 機能 
や イン ター フェ ー ス に 大 き な 違 い は な い 。 低 
価格 に ゲー ム PC を 組み た いな ら 、 マ ザー ボ 
ー ド は H170 GAMING M3 の よう な お 買い 得 
モデ ル を 選び 、 余 っ た 予算 を ほか の パー ツ に 
使う の も よい だ ろう 。 


GeForce GTX 960 カ ー ド や 
激安 電源 ユニ ッ ト に も 注目 


MSI の 「GTX 960 2GD5T OCV2」 は 、G 


Web シ ョ ッ プ 
tp A amazon.co.jp/ 


PU に 「GeForce GTX 960] を 搭載 する ビデ 
オカ ー ド だ 。 ヒ ー ト パイ プ や アル ミ ブ ロッ ク 
を 組み 合わ せ た 大 型 の ヒー トシ ンク を 、9cm 
径 (実測 値 ) の ファ ン 2 個 で 冷却 する GPU ク 
ー ラ ー を 搭載 する 。 発 売 当 初 は 2 万 8,000 円 
前 後 だ っ た が 、 今 回 は 1 万 6,000 円 強 と いう 
オド ロキ の 価格 で 購入 で きた 。 

GeForce GTX 1060 世 代 の ビデ オカ ー ド が 
登場 し 、 世 代 が 古く な っ て し まっ た も の の 、 
フル HD 解像度 の 液晶 ディ スプ レイ と 組み 合 
わせ て 使う の で あれ ば 3D 描 画 性 能 は 十分 高 


http://shop-tsu 


直 付 け な の は メイ ン の 
と EPS12V ケ ー ブ 】| 


激安 度 


12cm 角 
ファ ン を 内 蔵 
パソ コン 工房 秋葉 
原 BUYMORE 店 


芝 トブ 
出力 は 700W で 
出力 に 応じ て 回 転 
数 が 変動 する 12cm 


電源 ケー ブル は 、 必 要 な 


接続 すれ ば よい 


eb ショ ッ プ 
購入 Web RN co.jp/ 


い 。4K 解 像 度 の 液晶 ディ スプ レイ と 組み 合 
わせ る 場合 で も 、DisplayPort や HDMI 端 子 経 
由 で 60Hz の 4K 表 示 を 楽し め る 。 

玄人 志向 の 「KRPW-GT700W/90+」 は 、 
80PLUS Gold 認 証 を 取得 し た 出力 700W の 電 
源 ユ ニッ ト だ 。 こ の クラ ス だ と 1 万 5000 円 ~ 
1 万 6,000 円 が 相場 で あり 、8,000 円 を 切る 価 
格 は 非常 に 安い 。 メ イン の 電源 ケー ブル や E 
PS12V 電 源 ケ ー ブ ル 以外 は 、 必 要 な ケー ブ 
ル の み を 接続 すれ ば よい セミ プラ グイ ンタ イ 
プ で 、 し か も 奥行 き は 12.5cm と 短い 。 内 部 


が 狭い Mini-ITX 対 応 PC ケ ー ス に マッ チ し て 
いる 。 ケ ー ス ファ ン 用 の ファ ンコ ネ ク タ を 2 
基 装 備 し て お り 、 マ ザー ボー ド の ファ ンコ ネ 
クタ だ け で は 足り な い 場 合 に 便利 だ 。 

BitFenix の 「Phenom」 は 、 最 大 で 31cm 
も の 大 型 ビ デオ カー ド を 取り 付け 可能 な ゲー 
ム PC 向 け Mini-ITX 対 応 PC ケ ー ス だ 。 天 板 や 
前 面 は マッ ト な 質感 で 高級 感 も あり 、5,000 
円 を 切る 激安 価格 と は 思え な い 仕 上 が り だ 。 
3.5 イ ンチ HDD を 最大 で 6 基 組 み 込 め る な 
ど 、 ス トレ ー ジ の 収容 能力 も 高い 。 


La 


年 こそ 、 今年 こそ 「 交 い て いる 人 」 に 
の なりたい! いや 、 頭 部 の 話 じ ゃ な 
い 。 仕 事 で も いい し 私 生活 で も いい 、 素 晴 ら 
し い 活 躍 を する こと に より 、 ほ か か ら 見 て 
「 あ 、 今 年 の 高橋 は 押 い て いる な 」 と 思わ れ 
た い の で ある 。 ち な み に あ る 知人 は 主 に 頭頂 
部 が い て お り 、 記 者 発表 会 な ど で そ の 知人 
が 前 方 の 席 に 座っ て いる と すぐ に 分 か る 。 

な ぜ に そん な こと を 思っ た か と 言う と 、 


一 般 的 に 人 気 の あ る 5m、150 個 の LED を 装備 し 
た テー プ 。 電源 や 色 の コン トロ ー ラ も 付属 し て い 
る 。12V 動 作 な の で PC で も 使え る は ず だ (※ た 
だ し …… 本 文 参照) 


120m 下 Se 0 A 


に な り けり だく で 


2017 年 の トッ プ を 飾っ た 新 CPU と 新 チ ッ 
ブ セ ッ ト の 存在 が ある 。 言 うま で も な く Ka 
by Lake と Z270 チ ッ プ セッ ト の こと だ 。 も 
ちろ ん そこ は それ 、 私 も テク ニカ ル ラ イタ ー 
(の 、 な れ の 果て ) で ある 。 早 速 1 セ ッ ト 、 
Core i7-7700K と Z270 マ ザー ボー ド を 購 
入 し た 。 そ し て 貴 然 と し た の だ 。 何 と まあ 、 
Z270 マ ザー ボー ド の 交 い て いる こと か ! 
私 が 選ん だ Z270 マ ザー ボー ド は 「GIGA- 


LED テ ー プ を 8 本 まで 接続 で き 、 単 体 で 色 の コン 
トロ ー ル が 可能 な パッ ケー ジ は LED テ ー プ 2 本 と 
セッ ト に な っ て いる 。 MSI の マザー ボー ド に 正式 
対応 し て いる らし い 


ーー 


BYTE TECHNOLOGY AORUS GA-Z270 
X-Gaming 9」、 多 機能 高 性 能 な ゴー ジャ ス 
マザー ボー ド で ある 。 そ し て 何より この マ ザ 
ーー ボード 、 と に か く 煙 く (光る ) の だ ! メ 
モリ スロ ッ ト か ら 拡 張 ス ロッ ト 、CPU ま わ 
りな ど 六 つの ゾー ン が LED で 光り 、 さ ら に 
アク セン ト の LED ま で ある 。 ど れ ほ ど 光 る 
か は 写真 を 参照 し て ほし い が 、 暗 いと ころ で 
見 る と ディ スコ (古い ! ) も 真っ 青 の 光 り 方 。 
も ちろ ん LED の 色 や 光り 方 の パタ ー ン は 、 
付属 の アブ リ を 使っ て コン トロ ー ル で きる 。 
そし て あれ これ 調べ て みる と 、GIGA- 
BYTE 以 外 の メー カー に 関し て も 、 ミ ドル レ 
ンジ 以上 の グレ ー ド の マザー ボー ド の 多く は 
「 輝 く 三 光る 」 ら し い の だ 。 お そら く 「 高 性 
能 Z270 マ ザー ボー ド 二 高 性 能 な ゲー ミン グ 
PC に 最適 、 高 性 能 な ゲー ミン グ PC= ニ ハデ 
に 光ら せよ う ぜ ! 」 と いう 流れ な の だ ろう 。 
そん な 光り 輝く AORUS GA-Z270X-Ga 
ming 9 を 見 て いる うち に お っ さん は 思っ た 
の で ある 。「 あ あ 、 自 分 も 光り 輝き た いな あ 」 
と 。 な ら は 光り 輝い て みよ うじ ゃ な いか と ! 
そん な 単純 な 発想 が 、 乙 の 世 の も の と は 思 
えな い 恐 怖 写 真 の 始ま り で あっ た ……。 


最近 、 光 っ て いる 乗り 物 
多く な いで すか ? 


イカ 釣り 漁船 じゃ な いん だ か ら …… な ど と 
思う ぐら い 、 最 近 の クル マ や バイ ク は 光っ て 
いる 。 私 の 場合 、 秋 葉 原 近辺 を うろ うろ する 


"ED の 実装 は あき ら め た ら 終 わり だ つ 


の 、 ハ ンダ を 使用 せ 
る 。 角 度 を 90" 変 える た め の ア ダ プ タ な ども ある 
の で 、 い ろ い ろ 探 し て みよ う 


ONS し か も 光り まく る 。 お っ さき 
ん は この マザー ボー ド に 負け な い ぐ ら い 輝 きた い 


AORUS GA-Z270X-Gaming 9 は LED テ ー プ 
用 の ピン ヘッ ダ を 二 つ 装 備 し て いる 。 付属 ユー テ 
ィ リ ティ 「RGB Fusion] で 色 や パタ ー ン を コン 
トロ ー ル で きる の が いい 


| 
LED テ ー プ を 接続 し た と ころ 。 が 、 問 題 は 信号 ピ 
ン の 配列 が LED テ ー プ に よっ て 異な る こと 。 こ れ 
に 対応 する た め 、RGB Fusion で は コネ クタ ピン 
の 信号 を 任意 に 変更 する こと が で きる 


機会 が 多い の で 、 と くに そう 感じ る の か も し 
れ な い 。 車体 全面 を 飾る 二 次 元 の 美 少 女 た 


ち 、 そ し て 足元 を 上 ら す 白 や 青 の LED た ご 


ち 。 今 は も う 見 慣れ た 光景 と な っ た が 、 最 初 
は か な り イ ン バ パク ト が あっ た 。 

さて 、 そ うい っ た クル マ や バイ ク の 電 飾 で 
活用 され て いる の が LED テ ー プ で ある 。 こ 
れ が も う 読 ん で 字 の ご と く 、 テ ー プ 上 に LE 
D ラ ンプ が 並ん で いる と いう 代物 な の だ 。 単 
色 発光 の も の も ある が 、 コ ント ロー ラ で RG 
B を 調整 し 、 フ ルカ ラー で 点灯 で きる も の も 
多い 。 テ ー プ 部 分 は 面 フ ァ ス ナー 仕様 に な っ 
て いて 貼り 付け て 使用 する こと が で きる ( 磁 
石 で 固定 する も の も ある ) 。 

長 さ も さま ざま で 比較 的 短い 数 十 cm の も 
の を 接続 し て 使用 する タイ ブ プ も あれ ば 、 数 m 
の 長 さ が あっ て 任意 の 場所 で 切断 で きる も の 
も ある 。 そ し て 当然 、 ク ル マ や バイ ク だ け で 
な く 自 作 PC の 電 飾 と し て も 活用 で きる わけ 
だ 。 以 前 は 自作 PC 用 の LED テ ー プ と 言え ば 
USB 接 続 の も の が 多かっ た 。 し か し 最近 は 
マザー ボー ド 上 の ピン ヘッ ダ に 接続 する タイ 
ブ が 普及 し つつ ある 。 

も ちろ ん AORUS GA-Z270X-Gaming 9 
は LED テ ー プ 用 の ピン へ ヘッダ を 標準 装備 し 
て いる の だ 。 し か も ニ 二 つ ! ほか の メー カー 
の 製品 を 見 て も 、 昨 年 辺り か ら LED テ ー プ 


と いう わけ で まず は 愛用 し て いる 「 ま な 板 」 (アユ 
ー ト ProjectM 検証 台 typeAPM-ATX-STD- 
B) を 用 意 す る 


まな 板 を 分 解 し マザー ボー ド ペ ベー ス の み を 使用 す 
る 。 今回 は 電源 ケー ブル を 気 に し て いな い の で 、 
バッ テリ は 使用 し な い 。 お っ さん は 電源 ケー ブル 
付き で 行動 する と いう こと だ 


次 に 取り 出し た の は タク ティ カル ベス ト 。 い わ ゆ 
る 警察 特殊 部 隊 な ど が 使用 する も の だ が 、 お っ さ 
ん は 輝く た め に 使用 する 


も っ た いな い が つ ぶす つも り で 、 あ れこ れ 細 工 を 
施し て いく 。 一 番 役立っ た の は 結束 バン ド 。 PC パ 
ー ツ を 衣服 に 固定 する な ら 結 束 パ ンド 、 マ ジ お 勧 
め (えっ ? 普通 の 人 は そん な こと し な い の ?) 


ツ の 固定 が 終わ っ た の で 起動 し て みる 。 そ し 
て 光ら せ て みる 。 ち な み に AORUS GA-Z270X- 
Gaming 9、UEFI レ ベル で LED の 色 ゃ パタ ー ン 
を コン トロ ー ル で きる 


まあ 、 光 る こと 光 
る こと 。 こ れ は お 
っ さん 、 負 け て ら 
れ な い 


用 の ビ ピン ヘッ ダ を 装備 し て いる も の が 多く な 
っ て きた 。5050 ピ ン ヘ へ ヘッ ダ と か 、RGBW 
ピン へ ヘッダ と か 呼ば れる も の だ 。 こ れ は 4 ピ 
ン も し く は 5 ピン の コネ クタ で 、 基 本 的 に は 
12V 電 源 を 供給 し 、RGB の ほか W、 す な わ 
ち 白 の 畑 度 を それ ぞ れ 個別 に コン トロ ー ル で 
きる よう に な っ て いる 。 

し か し 、 こ こと で ちょ っ と や や こし い 問 題 が 
発生 する 。 LED テ ー プ に は さま ざま な 種類 
が あり 、 ピ ン へ ヘッ ダ の 仕様 も 微妙 に 異な っ て 
いる 。 そ う 、 つ まり 接続 し て も 点灯 し な いと 
か 、 点 灯 し て も 色 や 発光 パターン を コン トロ 
ー ル で き な い 場合 が 出 て くる の だ 。 そ し て 解 
決 策 は と 言う と 、 こ れ ば っ か り は 試し て みる 
か 、 確 実に 動作 する こと が 分 か っ て いる 対応 
製品 を 選ぶ し か な い 。 

が 、 し か し 。 各 ピン の 信号 は 「+ 12V」、 
「R」、「G」、「B」、「W」 と 決ま っ て いる 。 
12V 動 作 に 対応 し た LED テ ー プ で あれ ば 、 
ピン 配列 さえ な ん と か で きれ ば 「 た ぶん 」 使 
える は ず な の だ 。 な お 、 今 回 使用 し て いる A 
ORUS GA-Z270X-Gaming 9 で は 、「RGB 
Fusion」 と いう 付属 の ユー ティ リティ を 使 
うこ と で 各 ビ ピン に 割り 当て る 信号 を 任意 に 変 
更 す る こと が で きる 。 

購入 し た LED テ ー プ を ピン ヘッダ に 接続 
し て 光ら な く て も 、 慌 て ず 仕 様 な ど を 確認 し 
て みよ う 。 


、 
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あっ! こう いう の 
FPS の 衣 に いる よね 一 


明る いと ころ で 見 た 
お っ さん 。 な ん か も 
う …… 自 分 で 言う の 
も あれ だ けど 、 ダ メ 
だ ね これ は 。 手遅れ 


LED テ ー プ の 
コン トロ ー ル は 自作 PC 
で や り ま す ! 


よし 、 才能 や 人 柄 で 光り 輝く こと が で き な 
いな ら 、 LED テ ー プ で 光り 煙 け ば よろ し 
い ! ちまた で は AC ア ダブ タ 経 由 で 電源 を 
確保 し 、 付 属 の リモ コン で 色 や バ パターン を 管 
理 す る LED テ ー プ が 多数 存在 する 。 だ が 、 
だ が だ が 。 私 も 改造 バカ と 言わ れ た 男 、LE 
D テ ー ブ を 身体 に 巻い て 、 片 手 に リモ コン で 
「 は い 、 光 り 輝 きま し た ! 」 な ん て こと で は 
恥ず か し く て 表 を 歩け な い 。 

RGBW ピ ビン へ ヘッ タダ を ニ 二 つ 装 備 し た AOR 
US GA-Z270X-Gaming 9 に 2 本 の LED テ 
ー プ を 接続 し 、 色 や パタ ー ン は RGB Fusion 
で 管理 する と いう の が 正しい 道 で は な か ろう 
か 。 な ら ば 、AORUS GA-Z270X-Gaming 
9 を 含む 自作 PC 一 式 、 背 負っ て や ろう じゃ 
あり ませ ん か ! (後悔 する ん だ けど ね ) 

用 意 し た の は 普段 テス ト に 使っ て いる 環境 
「AORUS GA-Z270X-Gaming 9+Core i7 
-7700K+GeForce GTX 1080+ そ の ほか 
の パー ツ 」 で ある 。 最 近 は Kaby Lake や Ge 
Force GTX 1080 を 使っ た テス ト が 多い の 
で 、 ち ょ うど この 環境 が 手元 に あっ た の だ 。 

さら に 用 意 し た の が 警察 特殊 部 隊 な ど が 使 
用 する 装備 装着 用 の ペスト 、 い わ ゆ る タク テ 
イィ カル ベス ト で ある 。 こ れ な ら 、 マ ザー ボー 
ド や 電源 ユニ ッ ト 、 ハ イエ ンド ビデ オカ ー ド 
と いっ た 重量 級 パ バー ツ も 背負 うこ と が で きる 
は ず だ 。 い や 、 実 際 そ れ は で きた の だ けど 、 
正直 言っ て 重い で すわ 。 

ちな み に 、 こ うい う ウ ェ ア ラ ブル PC 的 な 
ネタ だ と 、 い つも は バイ ク 用 の バッ テリ や イ 
ン パ バー タ 、 も し く は 基板 型 電源 ユニ ッ ト な ど 
を 用 意 し て ケー ブル レス で 動作 させ る 。 だ が 
今回 は LED テ ー ブ を 光ら せる の が 主 目的 な 
の と 、GeForce GTX 1080 を 搭載 し て い 
る と いう こと で アン ビリ カル ケー ブル 、 も と 
い 、 電 源 ケ ー ブ ル を 接続 し て 動作 させ た 。 こ 
の た め お っ さん の 行動 可能 半径 は 電源 ケー ブ 
ル の 長 さ に 依存 し て いる の で ある 。 

と りあ え ず 機材 を 揃え て ふと 思う の は 「 警 
寮 特殊 部 隊 用 の タク ティ カル ペスト な ん だ か 
ら 、 や っ ぱり 黒 の 戦闘 服 だ ろう な あ 」 と いう 
こと 。 も ちろ ん その 辺り は 何 着 も 持っ て いる 


= 


の で 腹 が 収まり そう な の を 選ん で 着用 する 。 
つい で に 目 出 し 帽 と 言う か 覆面 と 言う か 、 パ 
ラク ラバ も 装着 し て みた 。 で 、 そ の 上 か ら ズ 
ルズ ル と 延び た LED テ ー ブ を 手 に 持っ た 
り 、 巻 き 付 けた り し て みた の だ が ……。 


ジ ゴ ク の ソコ か ら 
オマ エ を ミ テ ル ゾ …… 

どう し て こう な っ た ……。 不 肖 ・ 高 橋 、 若 
い 頃 は 強面 と 言わ れ た こと も ある が 、 今 と な 
っ て は 初老 の お っ さん 。 心 の 穏やか さ が に じ 
み 出 て いる 、 そ れ は それ は 優し そう な 雰囲気 
の 人 物 で ある (自分 で 言う な ! と か 言う 
な !)。 そ れ が どう だ 、 こ れ ら の 写真 は ? 


正直 な 話 、 自 分 で 見 た っ て 怖い し 、 そ も そ も 
何かしら 邪悪 な も の が フツ フツ と 煮え た ぎっ 
て いる 。 

ちな み に 最 近 の LED テ ー プ 、 煙 度 が か な 


り 高 い の で 多少 暗い 場所 な ら 光 っ て いる こと 
が は っ きり 分 か る 。 だ が そこ は それ 、 記 事 用 
の 写真 な の だ 。 部 屋 を し っ か り 暗 くし た 上 で 
カメ ラ を 調整 し て 撮影 し た の が これ ら の 写真 
な の だ 。 い や 、 確 か に 光っ て いる 。 痢 の 中 に 
光り 輝く と 言っ て も いい だ ろう 。 だ が これ は 
「 私 が 求め て いた も の じゃ な い ! 」 の だ 。 
何と 言う か 、 あ れ だ あれ 。 痢 の 中 で 神秘 的 
な 光 に 包ま れ て いる 人 物 と 言う か 、 荘 厳 な 替 
囲 気 を 漂わ せる 光り と か 、 そ うい っ た も の を 
求め て いた の で ある 。 決 し て 乱 念 と か 、 狂 気 
と か 、 は た また 悪夢 と か …… そ うい っ た も の 
は 小さ じ ー 杯 分 も 求め て いな い の で ある 。 
これ ら の 写真 を 見 た 友人 の 感想 。 
「 あ ー、 オ レ が 警官 か 兵隊 だ っ た ら 誰 何 ( す 
いか : 何者 な の か を 問い た だ すこ と ) する 前 
に と りあ え ず 撃つ わ 。 撃 っ て 動か な く な っ て 
か ら 調 べ る わ 」 
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確か に そう か も し れ な い が 。 い や いや 、 み 
な さん 「 ト ロン 」 と いう 映画 覚え て ます ? 
あの ネオ ン み た いな 光り 方 、 格 好 よ か っ た じ 
や ゃ な いで すか 。 あ れ で す よ 、 あ れ 。 あ れ に 近 
いも の を 想像 し て いた ん で す 、 私 。 

夢 破 れ て 山河 あり 。 な お 、 私 が 極小 ディ ス 
プレ イ を 持っ て いる の は 、RGB Fusion で 色 
や パタ ー ン を コン トロ ー ル し て いた か ら だ 。 
AORUS GA-Z270X-Gaming 9 の RGB Fu 
sion は UEFI に も 用 意 さ れ て いて 、 そ ちら で 
簡単 に マザー ボード と LED テ ー プ の 色 な ど 
を 変更 で きる の で ある 。 

あ 、 分 か っ た ! LED テ ー プ の 貼り 方 、 
見 せ 方 と 色 が 悪かっ た ん だ ! そう か 、 私 が 
怖い と か 邪悪 な ん じゃ な く て 、LED テ ー プ 
の 見 せ 方 が 悪かっ た ん だ ! そう か 、 そ うに 
違い な い ! (と いう こと に し て お いて くだ さ 
い 。 で な いと 終わ れ ま せん の で ) 


最 影 を 終え て 疲れ 切っ 
た お っ さん 。 バ ラク ラ 
バ で 暑い わ 人 息苦し い 
わ 、 PC パー ツ 重 いわ 、 
LE テー プ も ネネ こと そこ 
熱 持つ わ ……。 な お 交 
く お っ さん に は な れ な 
か っ た も よう (光っ た 
けど さ ) 


( カ (と 、 い つの ま に か 準 レ ギュ ラー に され た ) 加 醒 勝 明 氏 が 、PC バ ー ツ や ゲー ム 、PC と まっ た く 関 係 な いあ れこ れ に 


「 高 橋 敏 也 責 任 無 編集 本 ナマ ! 改造 ババ 力 」 放送 中 ! 不定 期 の 金曜 日 久 方 に や っ て ます 。" 本 ナマ 改造 バカ "で 検索 し て ね ! [ 


512Gbit の 超 
3D NAND が 発表 され る 

毎年 1、2 月 に 米 サ ン フ ラン シス コ で 
開催 され る ISSCC (IEEE International 
Solid-State Circuits Conference) は 、 半 
導体 の 回 路 技 術 の 学会 だ 。 ISSCC は 、C 
PU や メモ リ な ど さ ま ざま な 半導体 製品 
の 新 技術 の お 披露 目 の 場 と な っ て きた 。 
Intel や AMD も 、 自 社 の 技術 の 将来 の 実 
装 は ISSCC で 明か す 場 合 が 多い 。 
ュー マ に と っ て な じみ の ある 技術 だ け で 
な く 、 無 線 や アナ ログ 、 和 電源 系 と いっ た 
半導体 技術 も 多数 発表 され る 。 

今年 の ISSCC で は 、3D NAND 型 フラ 
ッシュ が 話題 と な っ た 。 ISSCC で の 3D 
NAND は 2016 年 に 256Gbit が 、2014 年 に 
128Gbit が 発表 され て いる 。2017 年 は 
2016 年 の 倍 の 512Gbit、 つ まり ワン チッ 
プ で 64GB だ 。 し か る も Samsung だ け で な 
く 東 芝 ・Western Digital 陣 営 も 発表 し 
た 。 ど ちら も 、3D NAND の 層 数 を 64 レ 
イヤ ー に 増やす こと で 大 容量 化し た 。 

今回 の 512Gbit 3D NAND の 発表 に 
は 、 い くつ か 重要 な 意味 が ある 。 ま ず 、 
NAND 型 フラ ッシュ が 、 か つて の よう 
な 急激 な 大 容量 化 の ペー ス を 取り 戻し た 
こと 。 層 数 を 増やす こと で 大 容量 化す る 
と いう 3D NAND の 技術 コン セプト が 実 
証 さ れ た こと 。3D NAND が 従来 の 2D 


コン シャシ 


プレ ー ナ NAND に 対し て 、 製 造 コ スト 
面 で の 俊 位 を 確実 に し た こと だ 。 

NAND に は 、Samsung が 唱え た 「『 フ 
ァ ン の 法則 』 (Hwang's Law) と 呼ば れ 
る 大 容量 化 の 法則 が あっ た 。 半導体 で 有 
名 な ムー ア の 法則 で は 2 年 で 2 倍 の デバ 
イス 容量 に な る が 、 フ ァ ン の 法則 で は 1 
En te 実際 に は 約 15 カ 

に 2 倍 の ペー ス で NAND は 大 容量 化し 

< 以前 、 毎 年 SSD が 倍 容量 に な っ 
て いた の は ファ ン の 法則 の お か げ だ 。 

と ころ が 、512Mbit か ら 続 いて いた フ 
ァ ン の 法則 は 、64Gbit (8GB) で パタ リ 
と 止ま っ て し まっ た 。 NAND が 微細 化 
の 限界 に 近付い た こと で 、 大 容量 化 が 難 
し く な っ た か ら だ 。128Gbit (16GB) へ 
の 移行 が な か な か 進ま な いた め 、 ス トレ 
ー ジ の 大 容量 化 も ペー ス が すっ か り 遅 く 
な っ て し まっ た 。 

だ が 、Samsung が 先行 し て 投入 し た 3 
D NAND 「V-NAND」 が 、 こ の 壁 を 打 
ち 破 る 。Samsung は 2015 年 に は 256Gbit 
(32GB) を 投入 し 、 今 年 は 512Gbit を 市 
場 に 出す と 見 られ て いる 。 東 芝 も この 辺 
り の 世代 か ら 本 格 的 に 3D NAND 市 場 に 
乗り 出す は ず だ 。Micron も 64 レイ ヤー 
の 3D NAND を 開発 し て お り 、 戦 線 に 並 
ぶ と 見 られ る 。3D NAND の 現在 の 目標 
は 1Tbit で 、 こ の ペー ス な ら 2020 年 に は 


1Tbit が 主流 に な っ て いる だ ろう 。 

年 bit に な れれ ば 、 サ シン チップ で 128 
GB。 容量 だ け を 見 れ ば 、2 チ ッ プ で 256 
GB の SSD を 実現 で き て し まう こと に な 
る 。 スマート ホン な ら 、NAND ス トレ 
ー ジ の 容量 の 下限 が 128GB と な る 。 再 
び 、1、2 年 ご と に SSD が 倍 容量 に な る ペ 
ー ス が 戻っ て くる こと に な る 。 


っ た 2D NAND と 
ヒ す る 3D NAND 

従来 の 2D プ レー ナ NAND は 、 メ モリ 
セル を 小さ くす る こと で 大 容量 化し て い 
た 。64Gbit の 27nm 前 後 の プ ロ セ ス ま で 
は 、 順 調 に 微細 化 が 進ん だ 。 し か し 、20 
nm 前 後に な る と セル が 小さ く な り 過 ぎ 
て 、 製 造 が 難し く な っ て し まっ た 。 現在 
の 2D プ レー ナ NAND は 、19nm を 経て 16 
nm が 先端 で 、14nm も 登場 し て いる 。 し 
か し 、 こ の サイ ズ に な る と 、 製 造 も 設計 
も 非常 に 難し く 、12nm で 完全 に 止ま る 
と 見 られ て いる 。 

2D NAND は 、 チ ッ プ に 2D で メモ リ 
セル を 並べ て いた た め 、 セ ル を 小さ くし 
な けれ ば 容量 を 増やす こと が で きず 、 そ 
の た め に 限界 を 迎え て し まっ た 。 そ こ で 
発想 を 切り 換え て 、 メ モリ セル を 縦 に 積 
み 上 げた の が 3D NAND だ 。3D NAND 
で は 、 終 方向 に 24 か ら 64 層 に メモ リセ 
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512Gbit の 3D NAND や Zen の 実装 な ど 、 ISSCC の トピ ビック を 振り 返る 


ル が 積み 上 げ ら れ て いる 。 言い換え れ 
ば 、 従 来 の 2D NAND は 平屋 (プレ ー ナ 
メモ リセ ル ) を びっ し り 並 べた 田舎 の 
街 、 そ れ に 対し て 3D NAND は 高層 ビル 
(積層 メモ リセ ル ) が 立ち 並ぶ 都会 だ 。 
も ちろ ん 、 高 層 ビ ル が 立ち 並ぶ ほう が 人 
口 密度 (メモリ 密 度 ) が 高く な る 。 

従来 の 2D NAND で は 平屋 を 小さ く 
(メモ リセ ル を 小さ く ) 作ら な けれ ば な 
ら な か っ た た め 、 二 人 暮らし (2bit グセ 
ル ) で な けれ ば 快適 に 暮らす こと が で き 
な か っ た 。3 人 詰め 込む (3bit グセ ル ) 
と 、 ト ラブ ル が 発生 する こと が 多い ( 信 
頼 性 が 落ち た )。 そ れ に 対し て 、3D NA 
ND で は 、 そ れ ぞ れ の 階 を 広く (メモリ 
セル を 大 きく ) で きる た め 、3 人 暮らし 
(3bit / セ ル ) で も 快適 に 暮らす こと が 
で きる 。 

つま り 、2D NAND で は MLC (2bit 
セル ) で な けれ ば 信頼 性 の 高い SSD を 作 
る こと が 難し か っ た の が 、3D NAND で 
は TLC (3bit グセ ル ) で も 信頼 性 の 高い 
SSD を 作る こと が で きる 。 実際 、 現 在 の 
3D NAND は TLC が 主流 だ 。 


Samsung は 64 層 へ 
積層 化す る た め の 技 術 を 発表 


2D NAND で は メモ リセ ル の 微細 化 で 
大 容量 化 を 実現 し て いた 。 そ れ に 対し 
て 、3D NAND で は メモ リセ ル の 積層 化 
に よっ て 大 容量 化 を 実現 する 。 し か し 、 
ここ に も ハー ドル が ある 。Samsung の 
最初 の 3D NAND は 24 層 だ が 、 本 格 的 
に 市 場 に 浸透 させ た の は 32 層 の 128Gbit 
品 、 現 在 の 256Gbit 品 は 48 層 だ が 、 次 の 
512bit 品 は 64 層 と な る 。 今後 の 大 容量 チ 
ッ プ で は 、96 層 や それ 以上 の 積層 化 が 
必要 と な る 。 

積層 化 も 簡単 で は な いた め 、3D NAN 

容量 化 が 順調 に 進む か どう か を 危 
ぶ む 声 も あっ た 。 し か し 、ISSCC で は Sa 
msung が 、 積 層 化 を 進め る 際 の 課題 


を 。、 そ れ を どう や っ 
た ら 解 決 で きる か を 
示す こと が で きた 。 
その た め 、3D NAN 
D の 大 容量 化 が 進む 
こと が 明確 に な っ て 
きた 。 

3D NAND で は 、 
チャ ン ネ ル ホ ー ル を 
縦 に あけ て その ホー 
ル 沿 い に メ モリ セル 
を 配置 する 。 ホ ー ル hems 


WL Stacking Technology 


48 Stacked WLs (ISSCC16) 


64 Stacked WLs (This work) 


WL thickness (w) & space (d) have scaled down 
To suppress ine 


if channel hole height (H) 


を 生成 する エッ チン 


Samsung が 示し た 3D NAND の 大 容量 化 の 基本 的 な アプ ロー チ 


グ 技 術 と 、 数 十 層 に 
スタ ッ ク し た メモ リセ ル 層 の 生成 、 さ ら 
に 、 各 層 に 対す る コン タク ト の 生成 が 必 
ド 屋 の 家 を 建て る より も 、 高 層 ビ 
ル の 建築 の ほう が は る か に 難し い の と 同 
様 、 レ イヤ ー を 重ね た 3D NAND の 設計 
と 製造 は 難し い 。 

まず 、 チ ャ ン ネ ル ホ ー ル は 非常 に 細長 
いた め 、 こ れ を 正確 に 加工 する こと は 大 
変 な 困難 を 伴 な う 。 細 長い スト ロー の よ 
うな 穴 を 、100nm 程 度 の 間隔 で 、 び っ し 
り 並 べ る 必要 が ある 。 そ の た め 、 メ モリ 
セル の レイ ヤー を 増やす た め に 、 チ ャ ン 
ネル ホー ル を 長く する こと は 難し い 。 そ 
こ で 、Samsung は 64 層 の 3D NAND で 
は 、 メ モリ の 各層 を より 薄く する こと で 
大 容量 化 を 実現 し た 。 

ビル の 各階 の 天井 を 低く (メモ リセ ル 
層 を 薄く ) する こと で 、 あ まり ビル の 高 
さ を ( チ ャ ン ネ ル ホ ー ル 長 を ) 変 え ず に 、 
より 階数 の 多い ビル を 建て た こと に な 
る 。 も と も と 、3D NAND は 天井 を 非常 
に 高く (メモ リセ ル 間 を 離し て ) 設計 し 
て いた た め 、 こ れ が 可能 に な っ た 。Sam 
sung は 、 こ の 設計 に よっ て 生じ る さま 
ざま な 問題 の 解決 策 を ISSCC で 示し た 。 
今後 も 、 同 様 の 手法 で 3D NAND の メモ 
リセ ル 層 数 を 増やす こと (= 大 容量 化 ) 
が 可能 と な っ た 。 


人 ダイ サイ ズ を 抑え て コス ト を 下げ た 
512Gbit 3D NAND 

3D NAND は メモ リセ ル を 積層 する た 
め 、 製 造 工程 が 複雑 で 、 そ の 分 、 製 造 コ 
スト が 増え る 。 ま た 、 イ ー ル ド ( 歩 留 ま 
り ) を 上 げ る こと が 難し く 、 チ ッ プ 上 の 
不良 メモ リセ ル を 代替 する た め 、 実 際 の 
メモ リセ ル 数 を 、 製 品 の 容量 より 多く す 
る 必要 が ある 。 そ の た め 、2D NAND と 
3D NAND が 同じ ダイ サイ ズ な ら 、3D N 
AND の ほう が は る か に 製造 コス ト が 高 
く な る 。 

3D NAND に つい て は 、2D NAND と 
競合 する 128Gbit で は コス ト 的 に 3D NA 
ND が 不利 だ が 、256Gbit 以 上 に な る と 3 
D NAND が 有利 に な る と 言わ れ て い 
た 。3D NAND は 、 現 在 、256Gbit 以 上 
で 、 年 内 に 512Gbit へ と 移行 する こと 
で 、 コ スト 面 で も 決定 的 に 2D NAND を 
引き 離す と 見 られ る 。 つ まり 、 チ ッ プ を 
安価 に 大 量 供給 し て も 、 チ ッ プ メー カー 
は 儲かる よう に な り 、3D NAND へ の 移 
行 が 促進 され る 。 

従来 の 2D NAND で は 、 ダ イサ イズ が 
100 ~ 180mm* が 製品 と し て 量産 する に 
適し た サイ ズ だ っ た 。 し か し 、3D NAN 
D で は 量産 に 適し た サイ ズ が 80 一 140 
mm* 程 度 に 縮小 する と 見 られ る 。 チ ッ 
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プ を その 程度 に まで 小さ くし な けれ ば 、 
コス ト 的 に 見 合わ な く な る と 考え られ 
る 。 今回 発表 され た 512Gbit 3D NAND 
は 、Samsung と 東芝 の どちら も 130mm* 
台 で 、 量 産 ベ ー ス に ムリ な く 乗 せる こと 
が で きる サイ ズ と な っ て いる 。 

学会 で の チッ プ 発 表 は 、 単 に 技術 の 可 
能 性 を 実証 する だ け の 試作 チッ プ と 、 実 
際 に 量産 出荷 する チッ プ の 2 種類 が あ 
る 。 今回 の 512Gbit 3D NAND に つい て 
は 、 明 具 に 後者 で あり 、 量 産 す る た め の 
バッ ク グ ラウ ンド の 技術 が 説明 され て い 

。 今後 は 、3D NAND に よる SSD と ス 
トレ ー ジ の 大 容量 化 が 急激 に 進む こと が 
予想 され る 。 


Intel は HBM2 メ モリ を 
CPU に 採用 する た め の 技 術 を 発表 


メモ リ 技 術 で は 、DRAM 系 も 新しい 
発表 が 相次い だ 。 モ バイ ル メ モリ で は 、 
2017 年 に 「LPDDR4X」 が 況 矢 し 、 さ ら 
に 、2018 年 に は 「LPDDR5」 の 導入 も 
予定 され て いる 。 LPDDR4X は 、LPDD 
R4 を ベー ス に し て 低 電力 化す る 。 ポ イ 
ント は 、 コ ア 電 圧 (VDD) は 変え ず に 、 
I/O 電圧 (VDDQ) だ け を 下げ る 点 に あ 
る 。 I/O 電圧 を LPDDR4 の 1.1V か ら 0.6V 
へ と 引き 下げ て 、I1/O 電 力 を 40% ほ ど 低 
減 する 。 

LPDDR4X の 転送 レー ト は 4266Gbps 


だ が 、 消 費 電力 は LPDDR4 の 3.2Gbps と 
同 レ ベル と な る 。 つ まり 、 ス マー ト ホ ン 
の バッ テリ 淳 動 時 間 を 維持 し な が ら 、 メ 
モリ を 33% 高 速 に する 。 ま た 、 現 在 の L 
PDDR4 は 、1 ダイ が 2 メモ リ チ ャ ン ネル 
の 構成 だ が 、ISSCC で 発表 し た Samsung 
は LPDDR4X で は ダイ を 二 つ っ に 分 けた 。 
1 チャ ン ネ ル ノ グ ダ イ に する こと で 製造 を 
容易 に し た と 言う 。 

広 帯 域 メ モリ で は 、 ス タッ ク DRAM 
の 「HBM」 が ハイ エン ド GPU に 使わ れ 
て いる 。 現 在 は 非常 に 実装 コス ト が か か 
る HBM を 、 メ イン スト リー ム の CPU で 
も 使え る よう に する 技術 を Intel が 発表 
し た 。HBM が 高く 付く の は 、 高 価 な シ 
リコ ン イ ンタ ー ポ ボ ポー ザー を ベー ス に 必要 
と する か ら だ 。 し か し 、TIntel が 開発 し 
た パッ ケー ジ 技 術 「Embedded Multi-di 
e Interconnect Bridge 」 (EMIB) は 、 
TSV イ ンタ ー ポ ー ザ ー を 使わ ず に 2.5D 
の チッ プ 接 続 を 可能 に する 。 

Intel は 、EMIB を 使っ た FPGA を ISSC 
C で 発表 。 広 帯域 の チッ プ 間 接続 を 低 コ 
スト な パッ ケー ジ で 実現 で きる こと を 示 
し た 。 今回 の 発表 は FPGA だ が 、Intel の 
狙い が 、 将 来 の CPU に HBM メ モリ を 採 
用 する こと に ある の は 明白 だ 。 

CPU は 、 メ モリ アク セス 量 の 非常 に 
多い GPU コ ア を 取り 込ん だ こと で メモ 
リ に 広 帝 域 を 必要 と する よう に な っ た 。 


Intel は eDRAM を 使っ た 広 帝 域 メモ リ ソ 
リュ ーション を 採用 し た 。 し か し 、 自 社 
で 製造 する eDRAM は 、 コ スト の わり に 
容量 が 小さ く 、 使 い 勝 手 が 非常 に 制限 さ 
れ て いる 。 そ こ で 、Intel は JEDEC で の 
HBM2 規 格 策定 に 参加 、HBM を CPU に 
採用 する 道 を 探っ て きた 。 今回 の 発表 に 
よっ て 、Intel が HBM2 を CPU に 採用 す 
る 日 が 近付い てき た こと が 分 か る 。 


AMD が Ryzen の 
CPU コ ア の 実装 を 明らか に 


プロ セッ サ で は 、AMD が 次 期 CPUTR 
yzen」 (ライ ゼン ) の CPU コ ア 「Zen」 ( ゼ 
ン ) の シリ コン チッ プ へ の 実装 が 明らか 
に され た 。Zen は 、 完 全 な 新 ア ー キ テク 
チャ の CPU だ 。Bulldozer 系 の よう に 、 
シン グル スレ ッ ド 性 能 を 犠 特に し て 効率 
を 上 げた 設計 で は な く 、 シ ング ルス レッ 
ド 性 能 を 追求 し な が ら 、 和 電力 効率 も 向上 
きせ た 。AMD は 、Intel CPU と 互角 以上 
の 性 能 を 達成 で きる と し て いる 。 

Zen は GLOBALFOUNDRIES の 14nm 
FinFET 3D ト ラン ジス タプ ロ セ ス 「14LP 
P」 で 製造 され る 。 プ ロ セ ス 技 術 の ノー 
ド の 数 字 で は Intel に 追い 付い た 。 も っ 
と も 、 同 じ 14nm で も 、Intel の ほう が ト 
ラン ジス タ や 配線 の 寸法 が 20% ほ ど 小 
さい 。AMD は ISSCC で 、 プ ブ プロセ ス で は I 
ntel の ほう が 優れ て いる に も か か わら 


* Comparison table 


LPDDR4 and LPDDR4X 


Items LPDDR3 LPDDR4[1] LPDDR4X 
Pin Data Rate 1.6Gbps 
# of IO/Channel § 
ia 1.2V/1.2V 
(Vooz/Vooaw) 
Interface HSUL 
Banks/Channel 8 


DRAM core operation", ISSCC, pp. 430-431, Feb. 2014 


TY. On, er al, “A 3.2Gb/s/pin 8Gb 1.0V LPDDR4 SDRAM with integrated ECC engine for sub-1V 


Embedded Multi-die 
Interconnect Bridge (EMIB) 


LPDDR4X の スペ ッ ク 
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Intel の EMIB に よる チッ プ 接 続 


512Gbit の 3D NAND や Zen の 実装 な ど 、 ISSCC の トピ ビック を 振り 返る 


State Of The Art Comparison 
CPU を より 高い 周 


シタ を 搭載 し て 、 ド 
ルー プ を 打ち 消し 、 


Tech 14nm 14nm 

Gd re | 波数 で 安定 動作 で き 

Area 4amm? 49mm? に 

Mt 0 | る よう に する 。 
.5mm?/core 0.9mm2/core a TE 

13 8MB, 16mm? 8MB, 19.1mm? | Zen で は 低 電 圧 で 

‘GRR i = RO も 安定 し て 動作 で き 

Fin Pitch (nm) 48 42 | 

em 52 | る 回 路 設計 も 取り 込 

Standard 6t 0.0806 0.0588 Re CFUAT HR 

SRAM (mm?) 

Metal Layers 12 w/ MIM 13 wi MIM 電圧 を 下げ る と 、 ま 


4 個 の CPU コ ア と 3 次 キャ ッシュ を 統合 し た Zen の CPU 


ず 、CPU コ ア 4 個 と 8MB の 3 次 キャ ッ シ 
ュ の CPU ク タラ スタ の サイ ズ は 、Intel の 
49mm* に 対し て AMD は 44mm* と 小さい 
と 示し た 。AMD の ほう が 、 コ ン パ クト 
で 効率 の よい 設計 と な っ て いる 。 

また 、Zen で は 、 デ ジタル LDO (Low 
Drop-Out) を 使っ て 、 各 CPU コ ア に 負 
荷 に 応じ た 最適 な 電圧 で 電力 を 供給 す 
る 。AMD の 実装 は より 簡易 な リニア レ 
ギュ レー タ で 、Intel の よう な スイ ッ チ 
ング レギ ュ レ ー タ の 統合 と は 異な る 。 電 
圧 の 急激 な 低下 で ある ドル ー プ の 対策 も 
行なう 。 CPU で は 、 ド ルー プ が ある た 
め に 動作 周波 数 を 実際 の 上 限 よ り 低 く 設 
定 し て いる 。Zen で は チッ プ 上 に キャ パ 


ず デ ー タ を 保存 する 
SRAM が 安定 し て 動 
作 し な く な る 。 そ こ で 、Zen で は 、CPU 
コア の 1 次 キャ ッシュ の 書き 込み 時 だ け 
電圧 を ブー スト する こと で 、SRAM が 
低 電圧 で も 安定 し て 動作 する よう に し 
た 。 ま た 。 2 次 と 3 次 キャ ッシュ は 電圧 
を CPU コ ア と 分 けた 。 そ の た め 、Zen で 
は 、 従 来 の AMD CPU よ り る も 低い 電圧 で 
動か すこ と が で きる 。AMD は これ まで 
は 、 ハ イ パ フ ォ ー マ ンス コア と 低 電 カコ 
ア の 2 系 統 に 分 け て いた が 、Zen で は 低 
電力 か ら ハ イ パ フ ォ ー マ ンス まで を 同一 
マイ クロ アー キテ クチ ャ で カバ パー する 。 

Zen の キャ ッシュ 階層 は 、3 次 キャ ッ 
シュ が 2 次 に 対し て 排他 構造 と な っ て い 
る 。 2 次 に キャ ッシュ され た 内 容 は 、3 


次 キャ ッシュ に は 存在 し な い 。 そ の た 
め 、CPU が キャ ッシュ の デー タ 内 容 の 
競合 を 避け る た め に は 、3 次 だ け で な く 
ほか の CPU コ ア の 2 次 も チェ ッ ク し な け 
れ ば な ら な い 場 合 が ある 。 

この 問題 を 軽減 する た め 、Zen で は 2 
次 の キャ ッシュ タグ の 複製 を 3 次 に スト 
で きよ うに し た 。 3 次 キャ ゃ ッシュ に 
アク セス すれ ば 、3 次 と 2 次 の 両方 を チ 
ェ ッ ク で きる た め 、2 次 の スヌープ ( 探 
索 処 理 ) で よけい な 電力 を 使わ な く て す 
む 。Zen は 細か な 回 路 設 計 に いた る ま 
で 、 か ゆい と ころ に 手 が 届 く よ う に きめ 
細か く 設 計 さ れ て いる こと が 分 か る 。 

この ほか 、 プ ロ セ ッ サ で は 、CPU、G 
PU に 続く 第 3 の プロ セッ サ と し て 「DP 
U」 と 呼ば ん れ て いる も の が ISSCC で 多数 
登場 し た 。 DPU は ディ ー プ ラー ニン ダグ 
用 の プロ セッ シン グ ユ ニッ ト で 、CPU 
の カン ファ レン ス で も 多数 登場 し て お 
り 、 今 後 の プ ロ セ ッ サ の 動向 の カギ を 所 
る 存在 に な りつ つ あ る 。DPU 単 体 の プ 
ロジ ェクト だ け で な く 、NVIDIA の よう 
に モバ イル SoC (System on a Chip) に 
DPU を 統合 する 方 向 へ 向かっ て いる 企 
業 も ある 。 DPU に つい て は 、 別 の 機会 
に 詳し く 説 明 し た い 。 


Core Functional Units Deep Learning-dedicated SoC: DNPU 
CPU 
* 64KBIC 回 相同 同 
i [es | 
* ~20 tiles, 
<0.7m Complex control logic Parallel Computation | Fixed computation pattern 
instances bod Low compute density High compute density | Dedicated memory areh. 
. ROM for Ce High programmability Floating point data type |__ Dedicated data type 
uCODE Floating Parallel Highly Dedicated 
・ 5L1RAM Point Processing Architecture 
variants 
EE a a i me | | Eustisitian ehei oa 
Zen の CPU コ ア 第 3 の プロ セッ サ と し て 期待 の 高まる DPU 
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この コー ナー で は 、 編 集 部 が 独自 【 


PC パー* 
スペ ッ ク & プ ライ ス 


査 し た デー タ と 、 秋 葉 原 の PC パー ツ シ ョ ッ プ の 情報 を 掲載 し て いる サイ ト 「AKIBA PC 


Hotline!」 (http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/) の デー タ を も と に 、CPU、 マ ザー ボー ド 、 ピ デオ カー ド 、HDD、 メ モリ の ス 


ペッ ク と 実 売価 格 の リス ト を 掲載 し ます 。CPU、HDD、 メ モリ の 実 売価 格 は 2017 年 1 月 26 日 版 「AKIBA PC Hotline!」 掲載 の 平 


均 価 格 を 1,000 円 単位 で 切り 上 げ 、 マ ザー ボー ド 、 ビ デオ カー ド の 実 売価 格 は 編集 部 調べ で す 。 
@Corei7 (LGA2011-v3) 
0 作 クロ ッ ク ) 8 arai ra a 
Core i7-6950X Extreme Edition(3GHz) | 100MHz x 30 5GT/s 10 | 64KBx10 | 256KB x10 | 25MB Broadwell-E | 14nm | EIST™ | 140W | 203,000 
Core i7-6900K (3.2GHz) 100MHz X32 5GT/s 8 | 64KBx8 |256KBx8|20MB Broadwell-E | 14nm | EIST | 140W | 130,000 
Core i7-6850K (3,6GHz) 100MHz X36 5GT/s 6 | 64KBx6 |256KBx6 | 15MB Broadwell-E | 14nm | EIST™* | 140W | 74,000 
Core i7-6800K (3.4GHz) 100MHz x34 5GT/s 6 | 64KBx6 |256KBx6 | 15MB Broadwell-E | 14nm | EIST™ | 140W | 54,000 
@Corei7 (LGA1151) 
8 人 ク ロック) | a ri | 8 電 7 mor 閑 
EDY Core i7-7700K (4.2GHz) 100MHzx42 8GT/s 4 | 64KBx4 |256KBx4| 8MB Kaby Lake 14nm | EIST | 91W | 47,000 
EY Core i7-7700 (3.6GHz) 100MHz x36 8GT/s 4 | 64KBx4 |256KBx4| 8MB Kaby Lake 14nm | EIST™* | 65W | 42,000 
EDY Core i7-7700T (2.9GHz) 100MHz x29 8GT/s 4 | 64KBx4 |256KBx4[| 8MB Kaby Lake 14nm | EIST™* | 35W | 42,000 
Core i7-6700K (4GHz) 100MHz x40 8GT/s 4 | 64KBx4 |256KBx4| 8MB Skylake 14nm | EISTY | 91W | 44,000 
Core i7-6700 (3.4GHz) 100MHzx34 8GT/s 4 | 64KBx4 |256KBx4| 8MB Skylake 14nm | EIST* | 65W | 39,000 
@Corei5 (LGA1151) 
ペー スク ロッ ク | キャ ッシュ 容量 押 能 1 
可 台 名 ( 作 クロ ッ ク ) 注 全 2 | GPU | 前 コーk ド ネー ム | 8 | 介 | Tp | 
GD} Core i5-7600K (3.8GHz) 100MHz x38 8GT/s 4 | 64KBx4 |256KBx4| 6MB | — C 4.2GHz Kaby Lake 14nm | EIST™ | 91W | 33,000 
EP} Core i5-7600 (3.5GHz) 100MHz x35 8GT/s 4 | 64KBx4 |256KBx4| 6MB | 4.1GHz Kaby Lake 14nm | EIST* | 65W | 30,000 
EhCore i5-7600T (2.8GHz) 100MHz x28 8GT/s 4 | 64KBx4 |256KBx4| 6MB | — 3.7GHz Kaby Lake 14nm | EIST | 35W | 30,000 
Eh Core 15-7500 (3.4GHz) 100MHz X34 8GT/s 4 | 64KBx4 |256KBx4| 6MB | 3.8GHz Kaby Lake 14nm | EIST* | 65W | 27,000 
Eh Core i5-7500T (2.7GHz) 100MHz x27 8GT/s 4 | 64KBx4 |256KBx4| 6MB | 3.3GHz Kaby Lake 14nm | EIST* | 35W | 27,000 
EY Core 15-7400 (3GHz) 100MHz x30 8GT/s 4 | 64KBx4 |256KBx4| 6MB | … 3.5GHz Kaby Lake 14nm | EIST | 65W | 25,000 
ERY Core i5-7400T (2.4GHz) 100MHz X24 8GT/s 4 | 64KBx4 |256KBx4| 6MB | ー 3GHz Kaby Lake 14nm | EIST | 35W | 25,000 
Core i5-6600K (3.5GHz) 100MHz X35 8GT/s 4 | 64KBx4 |256KBx4| 6MB | — 3.9GHz Skylake 14nm | EIST | 91W | 31,000 
Core i5-6600 (3.3GHz) 100MHz X33 8GT/s 4 | 64KBx4 |256KBx4| 6MB 3.9GHz Skylake 14nm | EIST: | 65W | 27,000 
Core i5-6500 (3.2GHz) 100MHz X32 8GT/s 4 | 64KBx4 |256KBx4| 6MB 3.6GHz Skylake 14nm | EIST | 65W | 25,000 
Core i5-6400 (2.7GHz) 100MHzx27 8GT/s 4 | 64KBx4 |256KBx4| 6MB 3.3GHz Skylake 14nm | EIST | 65W | 23,000 
@Corei3 (LGA1151) 
失 呈 名 ( 胃 作 クロ ッ ク ) RR a = GPU RRs コー ド ネ ー ム | 寺 | 全 カ |ropw | 
EDY Core i3-7320 (4.1GHz) 100MHzx41 8GT/s 2 | 64KBx2 |256KBx2| 4MB HD 630 = Kaby Lake 14nm | EIST | 51W | 21,000 
EDY Core 13-7300 (4GHz) 100MHz x40 8GT/s 2 | 64KBx2 |256KBx2| 4MB HD 630 = Kaby Lake 14nm | EIST | 51W | 20,000 
EDY Core i3-7300T (3.5GHz) 100MHz X35 8GT/s 2 | 64KBx2 |256KBx2| 4MB HD 630 y Lake | 14nm | EIST™ | 35W | 20,000 
EY Core 100MHz x39 8GT/s 2 | 64KBx2 |256KBx2| 3MB HD 630 3 Kaby Lake 14nm | EIST | 51W 16,000 
EY Core 100MHz x34 8GT/s 2 | 64KBx2 |256KBx21| 3MB HD 630 er Kaby Lake 14nm | EIST™ | 35W 16,000 
Core 100MHz x38 8GT/s 2 | 64KBX2 |256KBx2| 4MB HD 530 EE Skylake 14nm | EIST™ | 51W 18,000 
Core 100MHz X37 8GT/s 2 | 64KBx2 |256KBx2| 3MB ) C ) HD 530 = Skylake 14nm | EIST | 51W | 14,000 
る @Pentium (LGA1151) 
ペー スク ロッ Rs キャ ッシュ 容量 撤 張 機能 を 
可 台 (者 作 クロ ッ ク ) 2 GPU Tb 
EDY Pentium G4620 (3.7GHz) 100MHzx37 8GT/s 2 | 64KBx2 |256KBx2| 3MB | O ) | HD 630 14nm | EIST | 51W | 13,000 
EY Pentium G4600 (3.6GHz) 100MHz X36 8GT/s 2 | 64KBx2 |256KBx2| 3MB | O HD 630 14nm | EISTY: | 51W | 11,000 
EY Pentium G4560 (3.5GHz) 100MHz X35 8GT/s 2 | 64KBx2 |256KBx2| 3MB | O HD 610 14nm | EISTY | 54W 9000 
Pentium G4520 (3.6GHz) 100MHz X36 8GT/s 2 | 64KBX2 |256KBx2| 3MB | — ) | HD 530 ianm | EIST™ | 51W 11,000 
Pentium G4500 (3.5GHz) 100MHzx35 8GT/s 2 | 64KBx2 |256KBx2| 3MB | — HD 530 14nm | EISTY | 51W 9,000 
Pentium G4400 (3.3GHz) 100MHz x33 8GT/s 2 | 64KBx2 |256KBx2| 3MB | — 010 HD 510 14nm | EIST™ | 54W 7,000 
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る Celeron (LGA1151) 


= EEE | 
EE EN RT @ gE 調 黄 a RPU 0 | | 直 | "| 補 夫 
EY Celeron G3950 (3GHz) 100MHzx30 8GT/s 2 | 64KBx2 |256KBx2| 2MB | — [010 HD 610 = Kaby Lake 14nm | EIST™ | 51W 8,000 
EP} Celeron G3930 (29GH) OoMHzx29 | ger/s | 2 | 64KBx2 |256KBx2| 2M8 | - [O10 HD6i0 | ~ | KabyLake | 1anm | EIST™ | 51w | 6000 
Celeron G3900 (28GH2) TOoMHzx28 | 8GT/s | 2 | 64KBx2 |256KBx2| 2MB | - |0|10|0|0| moso | = Skylake | 14nm | ElST™ | 51w | 5.000 


1 HT : Hyper-Threading Technology *%2 SSE : Streaming SIMD Extensions ※3 TDP : Thermal Design Power (部 設計 電力 ) 4 EIST : Enhanced Intel SpeedStep Technology 


PU En)) 


©@FX (Socket AM3+) 


ペー スク ロック | 。 ュ テ キャ ッシュ 間 陣 ET TutoCORB8 | | 細 カ EC 
問 呈 名 ( 竹 作 ク ロッ ク ) | TA MT a 
き | 200MHzx20 | 4000MHz | 8 | 64KBx4/16KBx8 | 1MBx8 | 8MB| O |01010 - 43GHz | Vishera | 32nm | Cn'Q 3.0™ | 125w | 25.000 


FX-8370 (4GHz) 静音 クー ラ 


®A10/A8/A6/A4 (Socket FM2+) 


= Et 
A ME OS a a U3 [ows EP | | 
A10-7890K (4.1GHz) 100MHzX41 | 4000MHz | 4 | 96KBx2/16KBx4 | 2MBx2 | - | 0 Radeon A?7 | 4.3GHz | Godavari | 28nm | Cm'Q 30°* | 95W | 18.000 
A10-7860K (3.6GHz) 100MHzX36 | 4000MHz | 4 | 96KBx2/16KBx4 | 2MBx2 | — Radeon A? | 4GHz | Godavari | 28nm | Ca 30%* | 65Ww | 12.000 
A876570K (36GHz) 科 半 クー ラー 付 # | 100MHz X36 | 4.000MHz | 4 | 96KBx2/16KBx4 | 2MBx2 | ー Radeon R? | 39GHz | Godavari Cna30%| 95wW | 12000 
A6-7470K (3.7GHz) 100MHzx37 | 4000MHz | 2 | 96KB/16KBx2 | 1MB | - Radeon R5 | 4GHz | Godavari 6sw | 8000 
1 SSE : Streaming SIMD Extensions ※2 3DNow! Professional ※3 TDP : Thermal Design Power ( 将 設 計 電 力 ) 4 Cn'Q : Cool 'n' Quiet 
ー ボ ー ド を Intel CPU 対 応 
@LGA2011-v3 (Core i7、 Core i7 Extreme Edition) 
J スロ PCI Express Serial ATA™ | STA 000 |__ USB ンド | フォ ー ム | 実 売価 格 
な a 0 6 | | [eons asbos oes Me™ SE 31][30]20 ea 0 | 
a Fataltty X99 Professional Gaming i? | DDR4Xx8 (128GB) | 3(28x1) |2|-| 8 |-|1|2|2|2[ele - DA| ATX | 37.000 
X99 Taichi DDR4x8(128GB) | 308x1) |2|-| 8 | -|1| 2 | 2|2|s|7 回 DA| ATX | 31000 
EP} X99-E-10G WS DDR4X8 (128GB) | 7(x8x3) |-|[-| 1 | - |- 上 1 の )| 2%|2|8|4 全 DA| CEB | 97,000 
ROG RAMPAGE V EDITION 10 | DDR4x8 (128GB) |508x2.4x1) | 1 | -| 10 | - | [10 2 |4|e|e = DA| EATX | 70000 
RAMPAGE V EXTREME/U3.1 | DDR4X8 (64GB) |508%24x1) | 1 |-| 8 | -|2| 1 | 1 |2[14|e = DA| EATX | 64.000 
intel X98 | ASUSTeK SABERTOOTH X99 DDR4X8(64GB) | 308x1) |1|-| 8 | - | 11 | 2 |2|s|s - DA| ATX | 49000 
X99-DELUXE I DDR4X8 (128GB) |508x2.4x1) | 1 |-| 6 | - | 11@| 2 |4[sle - DA| ATX | 57.000 
X99-AI DDR4X8 (128GB) |408x1s4x1) | 2 |-| 8 | - | 1 の | 1 |2|s|s - DA| ATX | 39000 
X99.E DDR4x8 (128GB) | 4(8x1) |2|-| 6 | - | 1 1 1 1s = DA| ATX | 30000 
X99A XPOWER GAMING TITANIUM | DDR4X8 (128GB) |508x2.34x) | 1 |-| 8 | - [110 の | 1 | 13-17 - DA| ATX | 60000 
MSI X99A GAMING PRO CARBON | DDR4x8 (128GB) | 4028x2) |2|-| 8 | [10 1 2 11 7 = DA| ATX | 40000 
X99A TOMAHAWK. DDR4x8 (128GB) | 3(x8x1) |2|-| 8 | - | 11 2 [2[ele 回 DA| ATX | 33000 
@LGA1151 (Core i7、 Core i5、Core i3、 Pentium, Celeron) 
メモ リス 2 ロット PCI Express Serial ATA™ | sa 1000 USB ド | フォ ー ム | 実 守 価 格 
NE = [が x | | ions [sms ooes| M2" [BAsET [31]30]20 a ファ クタ ー| ( 箇 ) 
EY Fatalty Z270 Gaming K6 | DDR4x4(64GB) |308x1xx1)| 3 |-| 8 | - |-| 2| 1 |2|8|6|nHpm.ov,psup15 ビ ン ATX | 29000 
ED} 7270 Extremed DDR4X4(64GB) |308x1wdx1) | 3|-| 8 |-|-|2| 1|2|8|6|HoM、Dv、psupi15 ビ ピン ATX | 25.000 
YZ270 Pro4 DDR4X4(64GB) | 20x4%1) |3|1| 6 | -|-|2| 1 |-|8|s|HoM、DV.Dsup15 ビ ピン ATX | 20.000 
ASRock GM}Z270M Extreme4 DDR4X4(64GB) |308xtwdx1) | 1 |-| 6 | -|-|2| 1 |2|8|4|HDM、DV、Dsub15 ピ ン micoATX | 25.000 
EE} Z270M Prod DDR4X4(64GB) | 2(x4x1) |2|-| 6 | -|-|2| 1 |-|9|5|HDM、Dv、Dsub15 ピ ン microATX | 20,000 
EY Fatallty 2270 Gaming-ITX/ac | DDR4X2 (32GB) 1 [| 4 | - [1| 1 | 1 |-|8|2 |Thundetots.DispiayPotHoM|D.A|MiniiTX| 29000 
EY 2270M-TX/ac DDR4X2 (32GB) ¥ = 人 =| 放 | ー | 人 =| 1 ま 上 二胡 [きま HDMI、 DVI A | MinTX| 22.000 
EPAOG MAXIMUS IX FORMULA | DDR4X4(64GB) |308x14x1)| 3 |-| 6 | - |-|2|1|3|6|6| DisplayPotHDM |DAl ATx | 55000 
EDYROG MAXIMUS IX CODE |DDRAX4(64GB) |308x1s4x1) | 3 |-| 6 | - |-|2| 1|3|6|6| DisplayPotHoM |DA| ATx | 49000 
EDYROG MAXIMUS IX HERO |DDRAX4(64GB) | 30x4x1) |3|-| 6 | - |-|2|1|3|6|6| DisplayPotHoM |DAl ATx | 39000 
EDTUF Z270 MARK 1 DDR4X4(64GB) |308xtdx1) | 3 |-| 6 | -|-|2|2|2|6|8| DisplayPort Ho [DAl ATX | 37000 
ASUSTeK GDPROG STRIX Z270F GAMING | DDR4X4 (64GB) |308xtwdx1) | 4 |-| 6 | -|-|2|1|2|6|6| DisplayPot HoM Dv |DAl ATX | 27000 
ED PRIME Z270-A DDR4X4(64GB) |308xtwdxt) | 4 |-| 6 | -|-|2|1|2|6|6| DisplayPot HowM DuopAl ATx | 26000 
EY PAIME 2270.K DDR4X4(64GB) | 204x1) |2|2| 6 | -|-|2| 1|2|7|6|HoM. DvDsub15 ビ >| A | ATX | 22000 
2 EDY AOG STRIX Z270G GAMING | DDR4X4(64GB) | 208x1) |2|-| 6 | -|-|2|1|2|6|6| DisplayPotHDM |DA|miooamkl 30000 
GED PRIME Z270M-PLUS DDR4x4(64GB) | 2008x1) |2|-| 4 |-|-|2| 1 |-|7|6 |HDMDV,Dsub15 ビ ピン | A |mieoaml 2000 
BIOSTAR EDP RACING Z270GT9 Ver. 5x |DDR4x4(64GB) |6(8x1adx4 | —|-| 6 | - |- 1@ 11 2|6|4| DisplayPot HDMx2 ATX | 50,000 
EDYRACING 7270GT6 Ver. 5x |DDR4x4(64GB) | 304x2) |4|-| 6 |- | 1 7|-|e HDMI、 DVI ATX | 28.000 
EDY GA-Z270X-Gaming 9 (rev. 1.0) | DDR4X4 (64GB) | 4(x8x2) |2|-| 2 — |31|2(1)| 2 |2|9| 4 |Thunderbot3,DisplayPort,HDMIID、A| EATX | 78,000 
EDY GA-Z270X-Gaming 7 (rev. 1.0) | DDR4X4 (64GB) |308x14x1) | 3 [|-| - | - |3|200| 2 |2|9|4|Thundetbot.DispiayPorHoMi| DA| ATX | 37.000 
EDY GA-Z270X-Gaming 5 (rev. 1.0) | DDR4X4(64GB) |308x1s4x1)| 3 [|| —- | - |3|20| 2 [2|8|6| DispiayPotHoM |DAl ATx | 28000 
EDP GA-Z270X-Uita Gaming (rev. 1.0) | DDR4X4(64GB) |308x1x1) | 3 |-| 2 | - | 210| 1 [2|8|6| DisplayPotHoM |DAl ATx | 24000 
GIGA-BYTE PPGA-Z270X-UDS (rev. 1.0) | DDR4X4(64GB) |308x1dx1)| 3 |-| 6 | - |- 10| 2 |2|7|7 |Thindetbot.DispayPotHow| DA| ATX | 30000 
EDY GA-Z270-HD3 (rev. 1.0) DDR4x4(64GB) | 304%2) |2[1| 4 | - [1 1 | 1 [2|7|6|HoM, DvDsup1i5e>| A | ATX | 19000 
ED GAZ270-HD3P (rev. 10) |DDR4x4 (64GB) | 204%1) |212| 4 | - [1 1 | 1 |2|10|4|HoM, DvDsup15e>| A | A | 20000 
EDY GA-Z270M-D3H (rev. 10) |DDR4X4(64GB) | 2024x1) |—|2| - | -|s|1| 1 |-|9|4|HDM,DV、Dsub15 ビ ピン | A [mooak| 18000 
ED GA-Z270N-WIFI (rev. 1.0) DDR4X2 (32GB) 1 = 一 | さき | 一 = 上 | 導 1= ド ビ 坪 HDMI、 DVI D、A | MiniITX | 22,000 
ED} 2270 XPOWER GAMING TITANIUM | DDRAX4 (64GB) |408x1 x | 2 | -| 8 | - |-|3)| 2 |2|8|7| DisplayPotHOM |DA| ATxX | 49000 
MSI ED} 7270 GAMING M7 DDR4X4(64GB) |308xtwdx1) | 3|-| 6 | -|-|[30| 1 |3|e6|7| DisplayPotHDM |DAl ATX | 36000 
ED} 2270 GAMING M5 DDR4X4 (64GB) |308xtwdx1) | 3|-| 6 | -|-|20| 1 [2|e|7| DisplayPortHopm |pAl ATX | 29000 
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モリ スロ ッ PGI Eress Seral ATA™ | gk 1000 | Us8 ッッ ド | フー 
チッ プ セ ッ ト | メー カー 型番 RN | Me 記 作 出力 > 7 圭 遇 
ED} Z270 GAMING PRO CARBON | DDR4x4 (64GB) |3(x8x1x4x1)| 3|—| 6 | - |「-|21| 1 [121816 HDMI、 DVI DA| ATX | 25,000 
MSI EZ270 KRAIT GAMING DDR4x4 (64GB) |3(x8x1,x4x1) | 3 | — 6 4 > る 1 21816 HDMI、 DVI A ATX 22,000 
DZ270 PC MATE DDR4X4 (64GB) 2(x4x1) 311 6 re ee 閣 1 21816 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A ATX 17,000 
Intel 2270 EY 7270| GAMING PRO CARBON AC | DDR4X2 (32GB) 1 [| 4 | -|-| 1| 1 |2|4|4| DisplayPonHOM |D,A|MnmX| 24000 
EC7Z270-PG DDR4X4(64GB) | 408x2 |—-|-| 6 | -|-|20| 2 |4|4|8| DisplayPotHOM |DA| ATX | 47000 
Supermicro PPC7Z270.CG DDR4X4(64GB) |308xtadx) | 3 |-| 6 | -|-|20| 1 |4|2|8|DisplayPotHDM, DV |DA| ATX | 36000 
EY C7Z270.CGL DDR4X4(G4GB) | 2008x1) |3|-| 6 |-|-|2|1|2|6|6|DisplayPortHDM, DV|DA| ATX | 27000 
2170 Extreme7+ DDR4X4(64GB) [408x1dx9) | 2 | | 4 | -|3|3|2|2|8|8|DisplayPotHDM, DV|DA| ATX | 43000 
2170 ExtremeS DDR4X4(64GB) [308xtdx1) | 3 | | 4 | -|2| 1| 1|2|8|4|DisplayPortHDM,DV|DA| ATX | 22000 
Fatallty 2170 Gaming K4 DDR4X4 (64GB) 2(x4x1) = 1 = 2 邊 | -|816 HDMI、 DVI DA|_ ATX 20,000 
ASRock Z170 Prod DDR4X4 (64GB) 2(x4x1) = 4 =~ 2 1 1 ーー | すま HDMI、 DVI A ATX 15,000 
Z170M Extreme4d DDR4X4(64GB) |308x1a4x) | 1 |-| 6 | -|-| 1 | 1 |2|6el2 HDMI DVI DA | micoArX | 17.000 
Z170M Pro4S DDR4X4(64GB) | 204x1) |2|-| 6 |-|-| 1 | 1 |-|ele2 HDMI DVI A | miooATk | 14000 
Z170MITX/ac DDR4X2 (32GB) 1 | | 4 | -|-|-|2|-|8|4|DisplayPotHDM, DV | A |MiniTX| 17000 
MAXIMUS Vill EXTREME | DDR4X4(64GB) |308x14x) | 2 |—| 4 | - |2 10| 1 |4|8|6| DisplayPotHDM |DAlEATX| 58000 
MAXIMUS VIll HERO DDR4X4(64GB) |308x1dX) | 3 [|| 4 | -|2| 1| 1|2|6|8| DispiayPotHOM |DAl ATX | 33000 
MAXIMUS VI RANGER |DDRAX4(64GB) |308X14x1)| 3 |-| 2 | -|2|1| 1|2|6|8| DisplayportHDM [DAl ATX |26000 
Intel 2170 2170.A DDR4X4(64GB) |308xtadx1) | 3 [1| 6 | |1| 1| 1|2|6|6 |DagaponHomomoapses DA AX | 23000 
ASUSTeK 2Z170-K DDR4x4 (64GB) 2(x4x1) LE 4 凍 1 1 2|516 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A ATX 18,000 
MAXIMUS VIll GENE DDR4X4 (64GB) 2(x8x1) as: 2 2 邊 21|814 DisplayPort、 HDMI DA | micioATX | 30,000 
Z170M-PLUS DDR4X4 (64GB) 2(x8x1) A ER 4 = 1 1 1 |716 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A |micoATX| 19.000 
MAXIMUS VIIl IMPACT DDR4x2 (32GB) 1 a 4 = ーー 邊 前 HDMI DA | MiniiTX | 38,000 
Z170| PRO GAMING DDR4X2 (32GB) 1 | [2 | 11 | 1 [2|6|4| DisplayPotHOoM |D,A|MniTx| 26000 
cleAByre [SAZITOXUDS (re 10) |DDRAX4 (GAGB) |308xttx) | 4 |~| 2 | ~- |3|2|2|2|7|6|DisplayPonHoM Dv|DA| ATX | 25000 
GAZ170X-UD3 rev. 10) |DDR4X4(64GB) |308x14x)| 3 |—| ~ | - |3|2|1|2|7|6|HDM,DV、Dsub15 ビ > ン |DAl ATX | 14000 
Le FOR XPOWER SAMING [nprax4 (64GB) [ab8x2sdx) | 3 | — | 4 | - [2 2 | 1|e|-|7| DisplayPonnomxe pal Am | 4 
2170A GAMING M5 DDR4X4(64GB) [308xtdx) | 4 |-| 2 | -|2|2|118|-|s HDMI, DVI DA| ATX | 25000 
EDY Fatality H270 Performance _| DDR4x4 (64GB) 2(x4x1) LE 6 sr = 4 間 ー|81|7 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、A | _ATX 20,000 
EH270 Prod DDR4X4 (64GB) 2(x4x1) 311 6 = = [3 i ー|815 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A ATX 16,000 
ASRock EY Fatality H270M Performanc | DDR4x4 (64GB) 2(x4x1) を = § に 4 =d 夫 j |816 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A |micoATX| 18.000 
ERY H270M Prod DDR4X4(GAGB) | 204X1) |2|-| 6 | -|-|2| 1|-|8|6|HDM,DV.Dsub15 ビ >| A |mooml 16000 
EDY H270M-ITX/ac DDR4X2 (32GB) 1 |-| 6 | -|-| 1 | 2 |-|el4 HDMI DVI A | WiniiTX | 18000 
EP ROG STRIX H270F GAMING |DDR4X4(64GB) | 204X1) |4|-| 6 |-|-|2|1|2|6|8|DisplayPonHDM, DV|DA| ATX | 21000 
AsUsTek EHPAIME H270.PRO DDR4X4(64GB) | 204x1) |2|2| 6 | -|-|2| 1|2|7|6|DisplayPotHDM DV| A | ATX | 18000 
EDY PRIME H270-PLUS DDR4X4(64GB) | 204x1) |4|-| 6 |-|-|2| 1|-|8|6|HDM, DV Dsubi5E>| A | ATX | 16000 
EDY PAIME H270M-PLUS DDR4X4(G4GB) | 204x1) |2|-| 6 |-|-|2| 1|-|7|6|HDM,DV,Dsub15 ビ >| A |mooml 16000 
i ERY GAH270.Gaming 3 rev. 10) |DDRAX4(64GB) | 204x1) |2|2| 2 |-|2|2|1|2|8|6e HDMI DV A | ATX | 19000 
GIGABYTE EDY GA-H270-HD3P (rev. 1.0) DDR4x4 (64GB) 3(x4x2) 21|1 4 Fe 1 2|816 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A ATX 17,000 
EY GA-H270-HD3 lrev. 1.0) DDR4X4 (64GB) 3(x4x2) [ 計 攻 1 4 ee 1 i ー|816 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A ATX 14,000 
EY GA-H270N-WIFI (rev. 1.0) DDR4x2 (32GB) 1 | 6 4 = :} る = TE HDMI、 DVI DA | MiniiTX | 17,000 
EH270 GAMING PRO CARBON | DDR4 x4 (64GB) 2(x4x1) 212 6 ks ey 変 1 21816 HDMI、 DVI DA| ATX 20,000 
EH270 GAMING M3 DDR4X4 (64GB) 2(x4x1) LS Ed 6 a る 21816 HDMI、 DVI DA|_ATX 19,000 
幼 ED} H270 PC MATE DDR4X4(G4GB) | 204x1) |3|1| 6 | -|-|2| 1|2|8|6|HDM, DV Dsub15 ビ >| A | ATX | 14000 
EDY H27OM MORTAR ARCTIC |DDR4X4(64GB) | 204x1) |2|-| 6 |-|-|1|1|-|8|6|DisplayPotHDM, DV| A |mcoaX| 16000 
EDY H270M BAZOOKA DDR4X4 (64GB) 1 2|-| 6 | -|-| 1 | 1 |-|ele HDMI DVI A | mooATk| 13000 
EDY H270| GAMING PRO AC | DDR4x2 (32GB) 1 | | 4 [| 1 | 1 |-|el4 HDMI、 DVI A [MiniTX | 18000 
Supermicro_ PC7H270.CG-ML DDR4X4 (64GB) 1 1|-| 6 |-|-| 1| 1|-|6|4|DisplayPortHDM,DV| A |moomt| 20000 
H170 Prod DDR4X4(64GB) | 204x1) |3|-| 4 | [1 11sls4 HDMI DV A | ATX | 12000 
ASRock H170M Prod DDR4X4(64GB) | 20x4x1) |2|-| 6 | -|-| 1| 1 |-|8|2 |ODspapotHoMoOnDabe>| A |mooam| 12000 
HI7OM-ITX/ac DDR4X2 (32GB) 1 |-| 4 | -|-|-| 2 |-|sl4 HDMI, DVI A | WiniiTX | 14000 
H170 PRO GAMING DDR4X4(GAGB) | 204X1) |4|-| 4 | [1| 1| 1|2|6|8 |OspapoHomomoaoie> DA A | 16000 
ASUSTeK H170-PRO DDR4X4 (64GB) 2(x4x1) 21|2 4 = 1 T | ー|7|6 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A ATX 15,000 
H170M-PLUS DDR4X4 (64GB) 2(x4x1) |= 4 = 1 ul b」 |716 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A |micoATX| 15.000 
H170-PRO DDR4x2 (32GB) 1 cl 2 =* 1 ji 3 —|8| 4 |DisplayPort,HDMIDV,Dsub 15E> | D、A | MiniITX | 18,000 
Intel H170 GAHI70HD3 (rev. 10) [DDR4X4(64GB) | 204X1) |2|2| 2 | -|2|1| 1 |-|8|6|HDM, DV Dsubi5 ビ ン >| A | ATX | 13000 
GIGABYTE [SAHITOMDSH ev 10) |DDR4X4(64GB) | 204X1) |~|2| 2 | -|2| 1 | 1 |-|8|6|HDMDVDsuois ビ >| A | moo 12000 
GAHI7ON-WIFI (rev. 1.0) | DDR4X2 (32GB) 1 |-| 2 | [21 | 2 |-|7|2 HOMIX2.DVI | D、A | iniTX | 16000 
ERY GAHITOTN (rev. 10) DORLX2(GGB | 104xD |—| | 4 | -|-| 1| 1 |-|6|s| DisplayPotHOM | A mammaml 17000 
HI70A GAMING PRO DDR4X4 (64GB) 2 213|1 4 |---| 1 |-| 4 HDMI DV DA| ATX | 17000 
hG H170 GAMING M3 DDR4X4 (64GB) 2 2|3| 6 |-|-| 1| 1|el|-|e HDMI、 DV DA| ATX | 15000 
H170A PC MATE DDR4X4 (64GB) 2(x4x1) 312 4 Ed 間 1 1 2|614|HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A ATX 14,000 
H170| PRO AC DDR4X2 (32GB) | 4 |-| 1 | 1 4|-ls HDMI DV A [MiniTX | 17000 
ASRock CED} B250M Prod DDR4x4 (64GB) 2(x4x1) 合用 1 6 Ed md を 1 ー|616 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A |micoATX| 12,000 
‘CED} B250M-HDV DDR4X2 (32GB) 1 9 6 a a | 1 ー|616 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A |microATX| 11,000 
Intel B250 ASUSTeK GED PRIME B250M-A DDR4x4 (64GB) 1 dE 6 en を 1 |516 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A |microATX| 13,000 
GIGA-BYTE PWGAB25OMDIH (rev. 10) [DDR4X4(64GB) | 204x1) |-|2| 4 | -|1| 1| 1|-|6|6 | DspaypotHowonoabse>| A mooaml 12000 
細 ERY B250M PRO-VH DDR4X2 (32GB) 1 2|-| 6 | -|-|1| 1 |-|6|e6| HoM、Dsub15 ビ > | A 9000 
EP} B250| GAMING PRO AC | DDR4X2 (32GB) 1 | 4 | 1 | 1 |-lel4 HDMI、 DVI 14000 
B150| PRO GAMING/WIF/AURA | DDR4X2 (32GB) 1 | 4 1 1-14 HDMI、 DVI 15000 
a ls B150| PRO GAMING/AURA | DDR4X2 (32GB) 1 |-| 4 | -|-| 1 1 |-|s|4 HOMI、 DVI 13000 
ASRock H110M-HDV DDR4X2 (32GB) L [= 4 te A * 1 ー|418 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン 8,000 
H110M-ITX DDR4X2 (32GB) L ead et 4 =~ 3 = 1 Ek HDMI、 DVI A 9000 
Intel H110 H110M-A/M.2 DDR4x2 (32GB) 1 を | 4 = = 1 1 ー|416 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A 8,000 
AsUsrek [HiiOrPLUs DDR4X2 (32GB) 1 |-| 4 | -|-|-| 1 |-|4|6|HoM Dv psuoi5e>| A 12000 
H110T ppR4x2(326B| - |-|-| 2 | -|-| 1 | 2 |-|4|5| DisplayPotHoM | A 12000 
H11051 DDR4x2326B)| |-|-| 2 | |-| 1 | 1 |-|3|1| DisplayPotHoM | A |Mins| 12000 
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PC パー ツ 


スペ ッ ク & プ ライ ス 


メモ リス ロッ ト PCI Express Serial ATA™ | SATA 1000 USB | サウ ンド | フォ ー ム | 実 売 休 格 
チッ ブフ セッ ト | メー カー Er Ka ions [ssns oess ME [asETla1 ao [ao 嘆 克 カ き | ファク ター| (5 
GIGA-BYTE GPGA-H110M-HD2 (rev. 1.0) DDR4x2 (32GB) 1 211 4 = = N 1 |41|6 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A |micmATX| 9000 
Intel H110 H110M GRENADE DDR4x2 (32GB) 1 る ーー] es : ! 1 4|-| 6 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A |micoATX| 9.000 
MSI H110M PRO-VH DDR3x2 (32GB) 1 2[-| 4 | -|-|-| 1|4|-|6| HOM、Dsubi5 ビ > | A [meoam| 8000 
H110M-A PRO M2 DDR4xX2 (32GB) 1 2[-| 4 [|---| 1 1 |-|4[s HDMI、 DVI A | micoark| 9000 
音 イ ンタ ー フ ェ ー ス は いずれ も 最大 数 1 () 内 は eSATA ※2 D: デ ジタル 、A: ア ナ ロ グ ※3 SO.DIMM ※4 () 内 は U.2 5 10GBASE-T 
@Socket AM3 (FX PhenomII、Athlo! 
POI Express Seral ATA™ US8 ッ ド | フー 
セト | a M2 ra | 
AMD sg0Fx LASUSTeK TUF SABERTOOTH 990FX R30 | DDR3X4 (32GB) |408xttx1) | 2|—| 5 | -|-| 1 | 1 [4lel4 - DA| ATX | 27.000 
MSI 990FXA GAMING DDR3X4(32GB) | 3(4x1) |2|1| 6 |-|-|-| 1 | 2 [214 - DA| ATX | 20000 
AMD 970 | ASRock 970A-G/3.1 DDR3x4(64GB) | 204x1) |2|1| 6 | -|-[1| 1 [2[4[s = DA| ATX | 12000 
る Socket FM2+ / FM2 (A10、 A8、A6、A4) 
J スロ PCI Express Serial ATA™ | STA 1 USB ンド | フォ 
チッ ブ セ ッ ト | >- カ か ET 人 em oe | 2 | 
FM2A88X Extremed+ DDR3x4 (64GB) 2(x4x1) 213 1 i EE 1 ー|818 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | D、A |_ATX 11,000 
FM2A88X Pro+ R20 DDR3x2(32GB) | 2(x4x1) |3|12| 8 | -|-|-| 1 |-|4|8| DW.Dsub15 ピ ン A | ATX | 10000 
i A88M-G/3.1 DDR3X4(64GB) | 204x1) [1| 1 8 | - |-|1| 1 |2|4|6|HOMDV,Dsubi15 ビ ン |D,A|miooamt| 11.000 
FM2A88M Pro3+ DDR3x4 (64GB) 1 2|[-| 8 | -|-|-| 1 |-|4|8|HoMDV,Dsubi5 ビ >| A |miooat| 9000 
FM2A88M-HD+ R30 DDR3x2 (32GB) 1 i114 | -|[-|-| 1 |-|4|8|HDM.DVDsub15 ビ ピン | A [micaoart| 8000 
AMD AB8X A88M-ITX/ac R20 DDR3X2 (32GB) 1 -|-| 6 | -|-|-| 1 |-|4|8 |HDM.DV,Dsub 15 ビ ピン | A |MiniTX| 11.000 
I A88X-PLUS/USB 3.1 DDR3X4(64GB) | 204x1) |2|3| 8 |-|-|-| 1 |2|4|8|HowM.ov,Dsup 15 ビン | A |micoaml 13000 
A88XM-A/USB 3.1 DDR3x4 (84GB) 1 1[1| 6 | -|-|-| 1 |2|4|6|HDM.DV,Dsub15 ピ >| A [micoam| 9000 
GIGABYTE GA-F2A88X-D3HP (rev. 1.0) | DDR3x4 (64GB) 2(x4x1) 312 8 se = 1 2|41|8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン |D、A|_ ATX 13,000 
GA-F2A88XM-D3HP (rev. 1.0) | DDR3 x4 (64GB) 2(x4x1) 前 了 8 各 に 1 2|4|8 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A |micoATX| 10.000 
MSI A88XM-E45 V2 DDR3x4 (64GB) 2(x4x1) bp 半 攻 1 § = ll = 1 |616 |HDMI、DVI、Dsub 15 ピ ン | A |microATX| 10.000 
AMD A68H | ASUSTeK A6BHM-E DDR3X2 (32GB) 1 1 4 | -|[-[-| 1 |[-|2|e6| DW.Dsuwi1se> A mearx| 9000 
@Socket AM1 (Athlon/Sempron) 
メモ リス ロッ ト PCI Express Serial ATA™ | iA 1000 | USB サウ ンド | フォ ー ム | 実 売 休 格 
チッ プ セ ッ ト | メー カー 信和 6 | ics asos boes| M2 | BasET [a1 T3020 納 央 幼き | ファク ター | ( 由 前 
Ci AMIM-A DDR3X2 (32GB) | 1(x4x1) -| 2 |-|-|-| 1 |-|4|8 |HDM、DV、Dsub 15 ピ ン | A [mioArX| 6000 
CPU 内 蔵 AMILA DDR3x2 (326B) | 1(x4x1) | 2 |-|-|-| 1 |-|2|8|HDM、DVDsub15 ピ ン | A |MinTX| 5000 
MSI AM1I DDR3x2(32GB) | 10x4x1) |-|-| 2 |-|-|-| 1 |-|2|6|HoM Dov,Dsup15e>| A |Minrmk| 5000 
間 イ ンタ ー フ ェ ー ス は いずれ も 最大 数 泊 1 () 内 は eSATA が 2 D: デ ジタル 、A: アナログ 
マザー ボー ド $ オン ボー ド CPU 
QIntel CPU 搭 載 製品 
Cf モリ スロ ッ PC SeialATA™] | om |_UsB ラフ ィ ッ クス | 99 ッ ド | フォ 
CO a EE 
Celeron |ASRock |J3455-TX 15GHz (23GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3x2(16GB)S| x1x1 |-|4|-|-|1|4|6 |HDM、DW、Dsup15 ピ >|HDGephicss00| D、A | MinciTX | 12.000 
J3455 ASUSTeK J3455M-E 1.5GHz (2.3GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3X2 (16GB) xix1 |—|2|-|-|1|4|4|HDM、Dsub15 ビ ピン |HDGraphics500| A |micoATX| 11,000 
Pentium ASRock J3710M 1.6GHz (2.64GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3X2(16GB) [m6xtuxix2| 一 | 2 | 一 |-| 1|41|6 |HDMIDVI、Dsub15 ピ ン |HD Graphics405| A | microATX | 14.000 
J3710 J3710-ITX 1.6GHz (2.64GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3X2(16GB)S| x1x1 |-|4|-|[-|1|6|6 |DisplayPot、HDMI、DVi|HDGraphics405| D、A | MiniITX | 14,000 
J3160M 16GHz(224GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3x2(16GB) [m6xhutx2| 一 | 2 |-|-|1|4|6 |HDM、DV、Dsub15 ビ ピン | HDGaphes40| A | mcark | 11.000 
Celeron | sock J3160DC-ITX 16GHz(224GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3X2(16GB)S| x1x1 | -|4|-|-|1|6|6 |DisplayPot HDM、DV|WoGapesa0| A | MiniiTX| 15000 
J3160 J3160-TX 16GHz(224GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3x2(16GB)S| x1x1 | -|4|-|-|1|6| 6 |DisplayPot HDM、DV|WoGptcs 0| DA | MiniTX | 12000 
J31608-TX 16GHz(224GHz) | CPU 内 蔵 | DDR3x2(16GB)S| x1x1 | -|2|-|-|1|4|6|HDM、Dsub15 ピ ン |WoGapesa0| A | MiniTX| 11000 


※ イ ンタ ー フ ェ ー ス は いずれ も 最大 数 ※1 () 内 は eSATA ※2 D: デ ジタル 、A: アナログ ※3 SO-DIMM 


@PCI Express x16 


コア クロック x% モ EJ カカ 天光 休 格 
RL ss = 起 | 三 | 音 | 秩 | 2 ロッ 2 | DV [safot| HOM [msdsg2| (5W 導 ) 
AMD Radeon R9 Nano ASUSTeK R9NANO-4G = 1,000MHz 4GB HBM 1,000MHz| _— 3 生 = 76,000 
AMD Radeon R9 Fury ASUSTeK STRIX-R9FURY-DC3-4G-GAMING hd 1,020MHz 4GB HBM 1,000MHz = 3 1 66,000 
ROG STRIX-RX480-08G-GAMING ~ 1,333MHz 8GB GDDR5 | 8,000MHz 4 4 3 = ‘38,000 

ASUSTeK RX480-8G = 1,266MHz 8GB GDDR5 | 8,000MHz ‘= 3 1 = ‘33,000 

DUAL-RX480-04G ta 1,320MHz 4GB GDDR5 7,000MHz_ 3 2 32,000 

GIGA-BYTE Radeon RX 480 G1 Gaming 8G (GV-RX480G1 GAMING-8GD) a 1,290MHz 8GB GDDR5 | 8,000MHz T 3 | a ‘38,000 

AMD Radeon RX 480 Radeon RX 480 G1 Gaming 4G (GV-RX480G1 GAMING-4GD) 1,290MHz 4GB GDDR5 | 8.000MHz 1 3 i ed 30,000 
MSI Radeon RX 480 GAMING X 8G ee 1,316MHz 8GB GDDR5 | 8.100MHz i 攻 藻 ee ‘36,000 

Radeon RX 480 GAMING X 4G = 1,316MHz 4GB GDDR5 | 7,100MHz 二 之 2 = ‘34,000 

PowerColor Red Devil Radeon RX 480 8GB GDDRS (AXRX 480 8GBDS-3DH/OC) ee 1,333MHz 8GB GDDR5 | 8.000MHz | 3 1 a 32,000 

Sapphire NNO ADE A 1.208MHz | 1.342MHz| 8GB | GDDR5 | 8000MHz| 1 & 2 | - |aoo 

DOS/V POWER REPORT 2017 April 131 


ET EJ 和夫 
RE a 中 穫 駄 | 坦 竹中 | クロ ッ ク | DV |DsaPot| HDMI [Dsb1562| ( 由 間 ) 
i EAE I E RAL 1,208MHz | 1,306MHz 8GB GDDR5 8,000MHz * 2 2 + 34,000 
i 
MD Racdoon A AB0 NRO+ RADEON RX 480 42 GDCRS POrE DUAL| 1.208MHz | 1.308MHz| 4GB | GDDRs | 7000MHz| 1 2 2 | - |3200 
玄人 志向 RD-RX480-E8GB/OC/DF - |1279MHz| 8G8 | GDDR5 | 8000MHz| 1 3 | 1 | - |3400 
ASUSTeK ROG STRIX-AX470-04G-GAMING - |1270MHz| 4G8 | GoDRs | 6600MHz| 2 | 1 1 | - |28000 
GIGA-BYTE | Radeon RX 470 G1 Ganing 46 (GV.AX470G1 GAMING4GD) | - |1230MHz| 4GB | GODR5 | 6600MHz| 1 3 | 1 | - |26000 
Hs RX 470 lceQ X° Turbo 4GB (HS-470R4LTNA) 926MHz | 1256MHz| _ 4GB | GooRs | 7000MHz| 1 3 1 | - | 24000 
Radeon RX 470 GAMING X 88 - |1254MHz| 8G8 | GODAs | 6700MHz| 1 2 | 2 | - |300 
MSI RADEON RX 470 ARMOR 8G OC. a 1,230MHz 8GB GDDR5 6,600MHz 1 3 1 = 28,000 
AMD Radeon RX 470 RADEON RX 470 ARMOR 4G OC. a 1,230MHz 4GB GDDR5 6,600MHz 1 3 1 24,000 
PowerColor ae FR Er EE BOD - |1270MHz| 4GB | GDDR5 | 7000MHz| 1 1 1 - | 24000 
Sapphire MAE AED A PE OO EE DUAL| 1 14gMHz | 1260MHz| 4GB | ppRs | 7000MHz| 1 2 2 | - | 
去 人 示 向 RD-RX470-E4GB = |12i0MHz| 4G8 | GoDAs | e600MHz| 1 3 | 1 | - |24000 
Sk ROG STRIX-AX460-04G-GAMING - |1256MHz| 4GB | GoDAs | 7000MHz| 1 1 1 | - |200 
DUAL-RX460-02G - |1244MHz| 2G8 | GopAs | 7000MHz| 1 1 1 | - | 000 
GIGA-BYTE Radeon RX460 WINDFORCE OC 4G (GV-RX460WF20C-4GD) = 1,212MHz 4GB GDDR5 7,000MHz 地 1 半 ss, 17,000 
Radeon RX460 WINDFORCE OC 2G (GV-RX460WF20C-2GD) te 1,212MHz 2GB GDDR5 7,000MHz 1 1 4 ee 17,000 
RADEON RX 460 4G OC 3 1,210MHz 4GB GDDR5 7,000MHz * 1 x 16,000 
RR PN bm RADEON RX 460 2G OC ee 1,210MHz 2GB GDDR5 7,000MHz * 1 | a 15,000 
PowerColor | Red Dagon Radteon RX 460 268 GODRS (AXAK 450 26805DH/0C) | = ~ | 1212MHz| 2GB | GDDR5 | 7000MHz| 1 i 1 | - | 14000 
Se NITRO RX 460 4GD5 (11257.02:208) 1175MHz | 1.250MHz| 4GB | GDDR5 | 7000MHz| 1 1 1 | - |2000 
RADEON RX 460 2GD5 (11257.00-208) 1090MHz | 1210MHz| 2GB | GODR5 | 7000MHz| 1 1 | - | 14000 
玄人 志向 RD-RX460-E2GB ーー |1212MHz| 2G8 | GoDA5 | 7000MHz| 1 1 1 | - |1300 
AMD Radeon HD 6450 | 玄人 志向 RH6450-LE1GB 625MHz| iG | ppm3 | 1000MHz| 1 | | 1 | 1 | 4000 
ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING 1695MHz | 1.835MHz | 8GB | GODR5X | 10010MHz| 1 2 | 2 | - |i00000 
ASUSTeK ROG STRIX-GTX1080-8G-GAMING 1,632MHz | 1,771MHz 8GB GDDR5X | 10,010MHz 1 3 芝 ee 99,000 
TURBO-GTX1080-8G 1,607MHz | 1,733MHz 8GB GDDR5X | 10,010MHz 1 2 族 = 90,000 
GIGA-BYTE en a Premium Pack | 1 7g4MHz | 1.936MHz | _ 8G8 | GDDR5X | 10.400MHz| 1 3 1 - |107.000 
a GeForce GTX 1080 GAMING X 8G 1708MHz | 1847MHz | 8GB | GDDRsX | 10.108MHz| 1 3 | 1 | - |9000 
GeForce GTX 1080 ARMOR 86 OC 1657MHz | 1797MHz | _8GB | GDDRsx | 10010MHz| 1 3 | 1 | - |78000 
NVIDIA GeForce GTX 1080 GeForce GTX 1080 AMP Extreme (ZT-P108008-10P) | 1.771MHz | 1.911MHz | _ 8GB | GDDRSX | 10800MHz| 1 3 | 1 | - |95000 
FTAS aoe TX 0 Moetom Ternatae | 1657MHz| 1797MHz | a8 | eppnsx | 10000MHz| 1 3 | 1 | - [mooo 
GeForce GTX 1080 8GB GLADIAC (GD1080-8GERXG) | 1.607MHz | 1.733MHz | _ 8GB | GDDRsX | 10000MHz| 1 3 | 1 | - |99000 
エル ザジ ャ パン [GeForce GTX 1080 8GB $.A.C (GD1080-8GERXS) | 1.607MHz | 1.733MHz | 8GB | GDDRsX | 10.000MHz| 1 3 | 1 | - |900 
GeForce GTX 1080 8GB ST (GD1080-8GERST) 1,607MHz | 1,733MHz 8GB GDDR5X | 10,000MHz ¥ 3 1 = 92,000 
玄人 志向 GF-GTX1080-E8GB/OC/DF 1,657MHz | 1,797MHz 8GB GDDR5X | 10,010MHz $ 3 | i 73,000 
GF-GTX1080-E8GB/BLF_ 1,607MHz | 1,733MHz 8GB GDDR5X | 10,010MHz 集 3 { a 67,000 
ROG STRIX-GTK1070-08G-GAMING 1657MHz| 1860MHz | 8GB | GDpns | 8008MHz| 1 3 | 1 | - |s67000 
a ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING 1531MHz| 1721MHz | 8GB | GDDR5 | 8008MHz| 1 2 | 2 | - |56000 
DUAL-GTX1070-08G 1607MHz| 1797MHz | 8GB | GDDR5 | 8008MHz| 1 2 | 2 | - |60000 
TURBO-GTX1070.86 1506MHz | 1.683MHz | 8GB | GODR5 | 8008MHz| 1 2 | 2 | - | 58000 
cen gvre [SeFuce GTK100 G1 Garing (GVNIO7OGI GAMING8GD) | 1820MHz | 1.822MHz | 8G8 | GDDRs | 8000MHz| 1 3 | 1 | - |s8000 
GeForce GTX 1070 WINDFORCE OC (GV.N1070WF20C.8GD) | 1.582MHz | 1.771MHz | 8G8 | GODA5 | 8008MHz| 1 3 | 1 | - | S55000 
GeForce GTX 1070 GAMING Z 8G 1,657MHz | 1,860MHz 8GB GDDR5 8,108MHz 1 3 1 = 65,000 
GeForce GTX 1070 SEA HAWK X 1,607MHz | 1,797MHz 8GB GDDR5 8,108MHz 1 3 \ = 69,000 
MS GeForce GTX 1070 Quick Silver 8G OC 1,607MHz | 1,797MHz 8GB GDDR5 8,108MHz 1 3 1 62,000 
IDIAIBEO TAI OT GeForce GTX 1070 GAMING X 8G 1607MHz| 1797MHz | 8GB | GDDR5 | 8108MHz| 1 3 | 1 | - |55000 
GeForce GTX 1070 ARMOR 8G OG 1556MHz | 1746MHz | _ 8GB | GDDR5 | 8008MHz| 1 3 | 1 | - | 54000 
6 GeForce GTX 1070 AMP Exteme (ZT-P107008-10P) | 1.632MHz | 1.835MHz | _ 8GB | GDDR5 | 8208MHz| 1 3 | 1 | - |60000 
GeForce GTX 1070 Mini 8GB (ZT-P10700K-10M) | 1518MHz| 1708MHz | 8GB | GDRs | 8000MHz| 1 3 | 1 | - |s4000 
GeForce GTX 1070 8GB GLADIAC (GD1070-8GERXG) | 1.506MHz | 1683MHz | 8GB | GDRs | 8000MHz| 1 3 | 1 | - |700 
エル ザジ ャ パン [GeForce GTX 1070 8GB S.A.C (GD1070-8GERXS) | 1.506MHz | 1683MHz | 8GB | GDDRs | a000MHz| 1 3 | 1 | - |Ss9000 
GeForce GTX 1070 8GB ST (GD10708GERST) | 1506MHz| 1683MHz| 8GB | Gooms | 8000MHz| 1 3 | 1 | - |60000 
玄人 志向 GF-GTX1070-E8GB/OC/DF_ 1,594MHz | 1,784MHz 8GB GDDR5 8,008MHz 吾 3 宮 es 51,000 
GF-GTX1070-E8GB/OC2/DF 1,518MHz | 1,708MHz 8GB GDDR5 8,008MHz | 3 1 Es 64,000 
ROG STRIX-GTX1060-06G-GAMING 1,645MHz | 1,873MHz 6GB GDDR5 8,208MHz 拉 2 2 pe 39,000 
STRIX-GTX1080-DC206G 1595MHz| 1811MHz| _ 6GB | Gppns | 8008MHz| 1 2 | 2 | - |37000 
ASUSTeK DUAL-GTX1060-06G 1594MHz | 1809MHz| 6GB | GDDR5 | 8008MHz| 1 2 | 2 | - |39000 
DUAL-GTX1080-03G 1594MHz | 1809MHz| 3GB | GDDRs | 8008MHz| 1 2 | 2 | - |32000 
TURBO-GTX1080.6G 1506MHz| 1708MHz| 6GB | GDoRs | 8008MHz| 1 2 | 2 | - |33000 
‘GeForce GTX 1060 G1 Ganing 68 (GV.N1080G1 GAMINGGGD) | 1.620MHz | 1847MHz| 6GB | GDDA5 | 8008MHz| 1 3 | 1 | - |39000 
GIGA-BYTE GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 6G(GV-N1060WF20C-6GD) | 1,582MHz | 1,797MHz 6GB GDDR5 8,008MHz 2 を bp 35,000 
GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 6G (GV-N1060IXOC-6GD) | 1,556MHz | 1,771MHz 6GB GDDR5 8,008MHz 攻 1 1 te 37,000 
NVIDIA GeForce GTX 1060 | nnoVision Inno3D GeForce GTX 1060 Compact(N1060.2DDN-N5GN) | 1.506MHz | 1.708MHz | 6GB | GDDR5 | 8000MHz| 1 3 | 1 | - |33000 
GTX 1080 GAMING X 68 1594MHz | 1809MHz| 6GB | GDDR5 | 8.100MHz| 1 3 | 1 | - |38000 
GeForce GTX 1080 GAMING X 3G 1594MHz| 1809MHz| 3GB | GDDR5 | 8108MHz| 1 3 | 1 | - |3000 
GeForce GTX 1060 ARMOR 68 OCV1 1544MHz | 1759MHz| 6GB | GDDRS | 8008MHz| 1 2 | 2 | - |37000 
GeForce GTX 1080 68 0C 1544MHz| 1759MHz| 6GB | GDDRs | 8008MHz| 1 3 | 1 | - |30000 
GeForce GTX 1080 36 0G 1544MHz | 1759MHz| 3GB | GDDR5 | 8008MHz| 1 3 | 1 | - |2000 
GeForce GTX 1060 ARMOR 3G OCV1 1544MHz | 1759MHz | 3GB | GDDR5 | 8008MHz| 1 2 | 2 | - |200 
Zz0TAC GeForce GTX 1060 AMP! Edition (ZT-P10600B-10M) | 1,556MHz | 1,771MHz 6GB GDDR5 8,000MHz 宙 3 下 ka 34,000 
GeForce GTX 1060 Mini (ZT-P10600A-10L) 1,506MHz | 1,708MHz 6GB GDDRS5 8,000MHz で 3 導 ka 32,000 
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PC パー ツ 
スペ ッ ク & プ ライ ス 


コア クロ ッ ク メモ リ 出 カ 実 売 休 格 
RR RD — 趣 | 駄 | 間 | 四 | 2 ロッ 2 | DV [ngafet| HOM [msgi5o2| (58) 
ZOTACO GeForce GTX 1060 Mini 3GB (ZT-P10610A-10L) 1,506MHz | 1,708MHz 3GB GDDR5 8.000MHz 3 | er 26,000 

Ft GeForce GTX 1060 6GB S.A.C (GD1060-6GERS) 1,506MHz | 1,708MHz 6GB GDDR5 8,000MHz 和 3 e es 38,000 

NVIDIA GeForce GTX 1080| エルサ V+ パン [GeForce GTX 1080 388 SAC (GD10603GERS) | 1506MHz| 1708MHz| 3GB | GDDR5 | 8000MHz| 1 3 1 | - |3000 
去 人 吉 GF-GTX1080.6GB/0C/DF 1544MHz| 1759MHz | 6GB | GODRs | 8008MHz| 2 | 1 1 | - |28000 
STAIX.GTK1050T-04G-GAMING 1392MHz| 1.506MHz | 4GB | GODRs | 7008MHz| 2 | 1 1 | - |24000 

ASUSTeK PH-GTX1050TI4G 1290MHz| 1392MHz| 4G8 | GoDRSs | 7008MHz| 1 | 1 | 3 | - |20000 

DUAL-GTK1050TLAG 1290MHz| 1.392MHz | 4G8 | GODRS | 7008MHz| 1 1 1 | - |200 

GALAXY GALAX GeForce GTX 1050Ti OC (GF PGTXI050TLOC/4GDS) | 1.303MHz | 1.417MHz | 4GB | GDDRS | 7008MHz| 1 1 1 | - | 90 

NM BOEbNGSIK GeForce GTK 1050 Ti G1 Ganing 46 (GV.N105TG1 GAMING4G0) | 1.392MHz | 1.506MHz | 4GB | GDDRS | 7008MHz| 1 1 3 | - |2500 
GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti Windforce OC 4G (GV-N105TWF20C-AGD) | 1,354MHz | 1,468MHz 4GB GDDRS 7,008MHz 1 i | 3 = 21,000 

EDY GeForce GTX 1050 TI OC Low Profile 4G (GV-N105TOC4GL) | 1,328MHz | 1.442MHz 4GB GDDR5 7,.008MHz 1 1 2 ee 23,000 

GeForce GTX 1050 Ti D5 4G (GV-N105TD5-4GD) | 1.316MHz| 1430MHz | 4GB | GODRSs | 7008MHz| 1 | 1 1 | - |200 

InnoVision Inno3D GeForee GTX 1050 Ti Compact(N105T-1SOV.M5CM) | 1.290MHz | 1.392MHz | 4GB | GDDR5 | 7000MHz| 1 | 1 1 | - |19000 

Manii GeForos GTK 1050T (M5204F3528) OLNGTAI0SITVSRDHDP) | 1.290MHz | 1.392MHz | 4GB | GODRS5 | 7008MHz| 1 | 1 1 | - |1800 

GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G 1379MHz| 1493MHz | 4GB | GopRs | 7108MHz| 1 | 1 1 | - |200 

WS GeForce GTX 1050 Ti 4G OG 1341MHz| 1455MHz | 4GB | GODRs | 7008MHz| 1 | 1 1 | - |1900 

GeForce GTX 1050 Ti 4GT LP 1290MHz| 1.392MHz| 4GB | GODR5 | 7008MHz| 1 1 1 | - |200 

‘GeForce GTX 1050 Ti Dual OC (NE5105TS18G1-10710) | 1.368MHz | 1.480MHz | 4GB | GDDR5 | 7.000MHz| 1 1 1 | - |1900 

FART ait GeForce GTX 1050 Ti DUAL (NE5105T018G1-1071D) | 1.290MHz | 1.392MHz | 4GB | GDDR5 | 7000MHz| 1 1 1 | - |19000 
GeForce GTX 1050 Ti Stormx (NE5105T018G1-1070F) | 1,290MHz | 1,392MHz 4GB GDDR5 7,000MHz 1 3 el 17,000 

ZOTAC GeForce GTX 1050 Ti Mini (ZT-P10510A-10L) 1,303MHz | 1,417MHz 4GB GDDR5 7,000MHz ) i | 20,000 

エル サザ ジャ パン | GeForce GTX 1050 Ti 4GB SAC(GD1050-4GERST) | 1.290MHz | 1.390MHz| 4GB | GDDR5 | 7000MHz| 1 | 1 1 | - | 18000 

云 人 志向 GF-GTX1050Ti-4GB/OC/DF_ 1,354MHz | 1,468MHz 4GB GDDR5 7,008MHz る 1 ) ra 19,000 
GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF 1,303MHz | 1,417MHz 4GB GDDR5 7,008MHz ! i 1 et 19,000 

GALAXY GALAX GF PGTX1050-0C/2GD5 1,366MHz | 1,468MHz 2GB GDDR5 7,008MHz 1 1 6 rd 17,000 

‘GeForce GTK 1050 Windioce 0C 26(GV.NI0SOWF20C2GD) | 1.417MHz | 1531MHz | 2G8 | GoDAs | 7008MHz| 1 | 1 | 3 | - | 18000 

GIGA-BYTE EMPGeForce GTK 1050 OC Low Profie 26 (GV.N10500C-2GL) | 1.392MHz | 1506MHz | 2G8 | GDDASs | 7008MHz| 1 | 1 | 2 | - |19000 

GeForce GTX 1050 D5 26 (GV-N105005-2GD) | 1.379MHz| 1493MHz| 2G8 | GODRS | 7008MHz| 1 | 1 1 | - |16000 

Wanii GeForce GTX 1050 (M-NGTX1050/5R8HDP) 1354MHz| 1.455MHz | 2GB | GODRS | 7.008MHz| 1 1 1 | - |15000 

NVIDIA GeForce GTX 1050 GeForce GTX 1050 GAMING X 2G 1442MHz | 1.556MHz | 2GB | GODRS | 7108MHz| 1 1 1 | - | 17000 
WS GEFORCE GTX 1050 2G 0G 1404MHz | 1518MHz | 2GB | GODRS | 7008MHz| 1 1 1 | - |1600 

ED GeForce GTX 1050 2GT LP 1,354MHz | 1,455MHz 2GB GDDR5 7,008MHz 1 t { = 16,000 

ZOTAC Geforce GTX 1050 Mini (ZT-P10500A-10L) 1,354MHz | 1,455MHz 2GB GDDR5 7,000MHz 1 et 16,000 

エル ザ ジャ パン |GeForce GTX 1050 2GB S.A.C (GD1050-2GERS) 1,354MHz | 1,445MHz 2GB GDDR5 7,000MHz 1 1 = 17,000 

玄人 志 貼 GF-GTX1050.2GB/OC/SF 1368MHz | 1468MHz | 2GB | GopRs | 7008MHz| 1 | 1 1 | - |15000 

NVIDIA GeForce GTX 950 | ASUSTeK STAIX-GTX950-DC20C-2GD5-GAMING 1165MHz| 1355MHz | 2GB | GopRs | sioMHz| 2 | 1 1 | - |24000 
NVIDIA GeForce GT 730 | Palt GeForce GT 730 (2048MB GDDRS) (NEST7300HD452081F) | 902MHz|  — 2G8 | Gopms | s000MHz| 1 | - | 1 | 1 | 700 
ASUSTeK 710.2.8L 954MHz | - 2G8 | 00R3 | 1800MHz| 1 | - | 1 | 1 | e000 

GIGABYTE |GV.N7108L2GL v20 954MHz | - 2G8 | 00R3 | 1800MHz| 1 | - | 1 | 1 | e000 

詳 GT 710 2GD3H LP 954MHz | - 2GB | oR3 | 1800MHz| 1 | - | 1 | 1 | s00 

NVIDIA GeForce GT 710 GT 710 1G03H LP 954MHz| G8 | ooR3 | i600Mnz| 1 | - | 1 | 1 | 0 
エル ザ ジャ パン GeForce GT 710 LP 2GB Passive® 954MHz ed 2GB DDR3 1,600MHz 4 a El € 7,000 

GeForce GT 710 LP 2GB (GD710-2GERL) 954MHz i 2GB DDR3_ 1,600MHz 4 a 4 1 7,000 

玄人 志向 GF-GT710-E2GB/LP ‘954MHz a 2GB DDR3 1,600MHz 1 ‘ 5,000 


章 1 PCI Express x8 接 続 


る HDD 

a キャ ッシュ | 理 R 胡 0 = ーー キャ ッシュ | 票 R 箇 衝 
EF ル サイ ズ | 還 燈 | イッ ター フェ ー ス | 間 0 モデル サイ ズ | 還 攻 | イッ ター フェ ー ス | 宙 
HGsT 7.200rm | Serial ATA 3.0 6TB | 128MB | 28.000 
ULTRASTAR He10 | 35 イ ンチ | 7.200mpm | Serial ATA 30 10T8 | 256MB | 75000 TB | 64M8 | 17000 
EY TB | 128MB | 43000 lronWolt 35 イ ンチ 3TB | eaMg | 13000 
ETB | 128MB | 31000 Sp SOMATASD, 2TB | 64MB | 11000 
DESKSTAR NAS | 3.5 イ ンチ | 7.200rpm | Serial ATA 3.0 TB | 128MB | 27.000 Tg | 64MB | 9000 
4TB 64MB 20,000 NAS HDD 3.5 イ ンチ | 5,900rpm | Serial ATA 3.0 3TB 64MB 13,000 
3TB 64MB 15,000 2TB 128MB 13,000 
TRAVELSTAR 7K1000 | 2.5 イ ンチ | 7.200rpm | Serial ATA 30 1T8 32MB | 8000 ai RE | Bom [Bo AFA SY TB | 128MB | 7000 
TRAVELSTAR SK1000 | 2.5 イ ンチ | 5.400rpm | Serial ATA 30 1 8MB | 7000 0 2TB | 128MB | 13000 
EE BaraCuda 25 イ > ンチ | 5400rpm | Serial ATA 30 TT | 288 | 7000 
Ernepise Caoy 35 HDD | 3.5 イ ンチ | 7.200rpm | Serial ATA 30 10T8 | 256MB | 71000 FireCuda 25 イ ンチ | 5.400pm | Serial ATA 30 2TB | 288mCasB | 14.000 

Archive HDD |35 イ ンチ |  - |SeralATA30 8TB | 128M8 | 29000 Western Digital 
2TB | 4M8/MLC8GB| 12.000 8T8 | 128MB | 72000 
FireCuda 35 イ 7 ンチ Serial ATA 30 Te MG 0 WD Gold 3957 ンチ | 7.200rpm | Serial ATA 3.0 Tre 000 
Desktop HDD | 35 イ > チ | 5.900mpm | Serial ATA 30 4T8 | 64MB | 12000 2 | 64MB | 17000 
or | eg 8000 WD Black 35 イ 7 ンチ | 7.200rpm | Serial ATA 30 Te | Gg | 9000 
BarraCuda Pro 3.5 イ ンチ | 7.200rpm | Serial ATA 3.0 8TB 256MB 45,000 A 6TB 128MB 34,000 
Tg 256MB 33.000 WD Red Pro 3.5 イ ンチ | 7,.200rpm | Serial ATA 3.0 TB 128MB 27.000 
4TB | 64MB | 15000 8TB | 128MB | 39000 
BaraCuda 35 イ ンチ | 7200rom | Serial ATA 3.0 3 AME | 89000 TE | ME | 28000 
2 | ME | 8000 WD Red 35 イ ンチ | 5400rpm | Serial ATA 30 EL ME | 18000 
iT8 | 64MB | 7000 。 ° 3TB | 64Mg | 13000 
” 10T8 | 256MB | 52000 2TB | 64Mg | 10000 
IronWolf 3.5 イ ンチ | 7200rpm | Serial ATA 3.0 re | 2 | 37000 fg | GMB | 9000 
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計 キャ ッシュ | 天才 a ET 
デル サイ イズ | 潤 | イッ ター フェ ス | 柚 a デル サイ スズ イッ ター フェ ー ス に 放 ス e 計 | 
6TB 64MB 25,000 960GB MLC 31,000 
4TB 64MB 14,000 Uitra Il SSD 2.5 イ ンチ | Serial ATA 3.0 480GB MLC 17,000 
WD Blue ee | DRO | SONAIATAYD 3rg | 64MB | 9000 2408B | MC | 10000 
zB | 64MB | 7000 96088 | TC | 30000 
7200rpm | Serial ATA 30 TB | 64MB | 6000 4808B | TC | 15000 
NE | p00 SSD Pus (J26C) | 25 イ ンチ | serial ATA 30 5a To | 900 
rg | 64MB | 30000 i20G8 | Tc | 6000 
rg | 64MB | 18000 2410 $8D 25 イ ンチ | Serial ATA 30 4808B | Tc | 15000 
WD Purple 35 イ 7 ンチ | 5400mpm | Serial ATA 30 a 0 KT 
2 | 64MB | 10000 sc300 25 イ ンチ | Serial ATA 30 YP 128GB | MC | 6000 
1TB 64MB 7,000 Transcend 
WD Black 25 イ ンチ | 7200pm | Serial ATA 30 TB | 32MB | 8000 1TB | MC | 42000 
WD Red 25 イ ンチ | 5.400mpm | Serial ATA 30 1TB | 16MB | 10000 DA ES ATA 25688 | MLC | 12000 
iTB | 16MB | 11000 Western Digital 
WD Blue 25 イ 7 ンチ | 5400mpm | Serial ATA 30 TE 軍国 TT | S00 
東 導 WD Blue PC SSD | 25 イ ンチ | serial ATA 3.0 5008B | Tc | 18000 
rg | 128MB | 21000 25088 | Tc | 10000 
TB | 128MB | 17000 2408B | Tc | 9000 
MDO4ACA 3.5 イ ンチ | 7200mm | Serial ATA 30 4TB | 128MB | 13000 DIOSan PE 89D | AE HF | Sala ATASD i20G8 | nc | 600 
3TB 128MB | 10,000 東芝 
2TB | 128MB | 8000 i 4808B | TC | 15000 
re | eG | 9000 0300 25 イ 1 ンチ | serial ATA 30 GR 
DTOIACA 35 イ 7 ンチ | 7.200mpm | Serial ATA 30 2TB | 64MB | 7000 s EY 2406B | TC | 10000 
Tg | 2MB | 6800 A100 25 イ ンチ | serial ATA 30 TS 
Ma02ABD 25 イ ンチ | 5400mpm | Serial ATA 30 1TB | si8c8s8 | 9000 
MQ03ABB 2.5 イ ンチ | 5,400rpm | Serial ATA 3.0 3TB 16MB | 16.000 @N.2 SSD 
MQ02ABF 25 イ ンチ | 5400pm | Serial ATA30 TB | 16MB | 9000 a て et Er 
MQ01ABD 25 イ 7 ンチ | 5400mpm | Serial ATA30 Te 8MB | 6000 “Tr Ek A RE 
ADATA Premier Pro SP900 | 2280 | Serial ATA 30 2566G8 | MLC | 11000 
@ssD 6E 3oxm IB | Tc | 4000 
= を 天 売 略 ssD 600p 2280 press PM | 512GB | TLC | 24000 
モル サイ ズ インターフェース に 放 ス と 議 [ (NVMe) Tages | Te | 8000 
ADATA iTB | TLC | 44000 
48088 | Tc | 16000 SSD 540s 2280 | serial ATA 30 4806B | TLC | 22000 
Premier SP550 | 25 イ ンチ | serial ATA 30 24088 | Tc | 9000 2406B | TLC | 12000 
i2088 | Tc | 7000 PLEXTOR M8Pe(G) | 2280 | PC Epress 8044 WWMe) | 1TB | MLC | 50000 
Micron Lite-On PLEXTORM8Pe | oogp |PCIExpress 30%4 | 512GB | MLC | 29000 
TB | Tc | 63000 (GN) (NVNe) 256G8 | MLC | 15000 
Crcial MX300 | 25 イ ンチ | serial ATA 30 525GB | TC | 17000 " ire | TC | 34000 
275GB nc 10000 Micron Crucial MX300 2280 | Serial ATA 3.0 525GB | TLC 17000 
Samsung PCI Express 30 x4 | 480G8 | MLC | 29.000 
2TB | MC |125000 kad lca 2280 | (nvwe) 2408B | MLC | 17.000 
TB | Mc | 58000 58D 960 PRO M2 | 2280 | Pgss30u MMe OOP 2TB | MLC |160.000 
850 PAO 25 イ ンチ | serial ATA 30 512G8 | MC | 35000 SSD 960 EVO M2 | 2280 | Peoess30nu Me GP 1TB | MLC | 60.000 
256GB | MLC | 20000 0 ou LT | Me | 75000 
1286B | MLC | 11000 i SM961 2280 ™ [51268 | MC | 37.000 
TB | Tc | 90000 256GB | MLC | 24.000 
850 EVO 25 イ ンチ | serial ATA 30 TB | Tc | 37000 PMS61 2280 | PC Egress 3044 WMe) | 1TB | TLC | 49000 
5008B | Tc | 18000 50088 | TLC | 28000 
750 EVO 25 イ ンチ | Serial ATA 30 2508B | Tc | 9000 PDL BVO MS | RAN Boa ATAAD 12068 | TLc | 10000 
EE WD Blue PC SSD | 2280 | Serial ATA 3.0 so00B | TLC | 19000 
98088 | MC | 48000 , 25088 | TLC | 10000 
Extreme Pro SSD | 25 イ ンチ | serial ATA 30 Westem Digital 
a | MLE 00 WD Green PC SSD | 2280 | serial ATA 3.0 00B | TC | 10000 
。 12088 | TLc | 6000 


る DDR4 SDRAM DIMM 


@DDR4 SDRAM SO-DIMM 


zl ON tl Ee 
16GBx2 | 27,000 16GBx2 | 24000 
PC4-21333 (DDR4-2666) DDR4 SDRAM DIMM 8G8x2 | 12.000 8GBx2 | 11000 
4GBx2 9000 4GBx2 7000 
a 0 PC4-17000 (DDR4-2133) DDR4 SDRAM SO-DIMM a 0 
PC4-19200 (DDR4-2400) DDR4 SDRAM DIMM 8G8x2 | 11000 868 7000 
4GBx2 6000 4GB 4000 

16GBx2 | 23.000 

PC4-17000 (DDR4-2133) DDR4 SDRAM DIMM 8GBx2 | 11,000 @DDR3 SDRAM SO-DIMM 

4GBx2 6000 Fh a | 琉 0 
る DDR3 SDRAM DIMM 8GBx2 | 13.000 
軍 実 才 格 4GBx2 7000 
モテ ル | PC3L-12800 (DDR3L-1600) DDR3 SDRAM SO-DIMM = 0 
8GBx2 | 11000 4GB 4000 

PC3-12800 (DDR3-1600) DDR3 SDRAM DIMM GX | 7 
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DEP0 ツ クモ 札幌 駅 前 店 
じゃ ん ば ら 5 札幌 牛 


ドス パラ 札幌 店 


ヨド バシ カメ ラ 

マル チ メ デ ィ ア 札幌 

ソフ マッ プ ブユ ュー フロ ント 
イオ ンタ ウン 加 店 

パソ コン 工房 イオ ンタ ウン 
平 賠 店 


ビッ ク カ メラ 札幌 店 


POET 幌 店 
DA 


バ ソ コン エエ 房 旭川 店 
パソ コン 工房 広 店 


コム ネッ ト 和 千葉 
ソフ ト ア イラ ンド 
間 准 店 


ソフ マッ プ ュ ユー フロ ント 
画 島 店 


パソ コン 工 羽 画 銀 店 
CDEPOT/\ 戸 新井 田 店 


パソ コン 専門 店 (OW 
パソ コン の 館 秋 田 店 
PCDEPOT 民 同店 

ソフ マッ プ 仙台 駅 前 店 
マル ツ 仙台 上 秒 店 
ソフ マッ ブユ ュー フ ロン ト 
仙人 泉 店 


バ ソ コン 工房 仙台 泉 店 
PONETM 台 駅 前 店 

じゃ ん ば ら 仙 台 店 
ドス バラ 仙台 店 


ヨド バシ カメ ラ 
マル チ メ デ ィ ア 仙 台 
ソフ マッ プ ブユ ュー フロ ント 
山 隊 店 

パソ コン エ 亡 山形 店 
OUR 


PC DEPOT 福 島 西 店 

パソ コン 工 羽 福島 店 
ソフ マッ フュ ー フ ロン ト 
衝 山 店 

パソ コン エエ 羽山 店 


ヨド パシ カメ ラ 
マル チ メ デ ティ 


国 Shop カ ガイ 


掲載 を 希望 され る ショ ッ プ の さ 担 当 者 は 、 
ぜひ 「dosv-power-report@impress.co.jp」 ま で 情報 を お 寄せ くだ さい 。 


年 中 無休 と 表記 され て いる 店 舗 で も 、 年 末年 始 や お 盆 に は 休む 場合 が あり ます 。 詳しく は 各店 舗 に お 


北海 道 ・ 東 北 


北海 道 ・ 東 北 東京 ( 秋 工 原 ) 


O15226199 。 北海道 札幌 市 北 区 北 六 条 西 5112 。 年 中 無休 6 http//wmw-tsukumocojp/ haulet 035795-8418 。 東京 者 代田 区 外 神 田 35- + 陣 、 昌 、 Phttp-//mmwaauleteejp/ 
サッ ツ エ キ BridgelF 17 了 公会 神田 ビル V1F 


0M1733077 北海 導 札 幌 市 区 北条 西 518 。 年 中 無休 http//rmwjaparacoj CALLERR Longe 352076411 東京 者 代田 区 外 裕 田 14 tete//rme digos cj 
材 II ビ 1F RA ミツ ワ ビ ルル 1F・81F A 
0N17347526 。 北 折半 れ 則 ホ 尼 も 久本 582 年 中 無休 6、U http_//mw.dosparacojp/ CBNO ACPSS 0352968377 東京 才 和 代田 区 外 福田 12 ttre qcpass.00j 
札幌 井 須 ビル の ロッ クビ ル IF OR 
N7071010 北海 導 札 幌 市 北 区 北 六 入 西 5427 。 年 中 無休 6 MMtpd/mmyotobasticow/ Cune : taige 還 原 店 05-3526-6881 東京 者 代田 区 外 補 田 3137 itp//meaouse po pl 
CUE 35296-6905 東京 都 代田 区 外 裕 田 139 titpo/eme asade dcon/ 
O1889.6730 。 捧 吉 騙 間 相 - 滞 年 中 無休 http://mwufrontcoa/ 内 田 ビ IF~ 
792 り T4299 が POET 秋 葉 原 中 央 口 店 035209.6I1 東京 都 千代 田 区 神田 相生 町 1 itty.Mused prins.cojp/ 
O1889-.6730 寺前 生 5250 。 年 中 無休 6、U http://wmwpckouboujp/ 秋葉 原 セ ンタ ー プ レイ スピ JL8IF 
イオ ブタ ウン PONET 秋 栗 原 ジ ャ ンク 通り 店 03.5298-1441 。 東京 都 千代 田 区 外 禅 田 +81 http//used prinscojp/. 
O26 TR 年 中 無休 6 ttm iccaseracon/ EW SINGE MMRSKAL 03.6206.9602 東京 者 代田 区 外 宰 田 383 ) hte/rmw feldthree cojp/ 
札 由 ST 所 タ ワー ダイ レク トリ アル 店 
T6761441 北海 札幌 市 西区 本 町北 | 年 中 無体 http/Nsedprinscojp/ PENUN SIAGE RSMAL 0335258025 東京 都 二 代 田 区 外 神田 35.4101 htt felithreecojp/ 
T12712771 北海 札 幌 市 東 区 北 六条 東 114 年 中 無休 6、U Mtg/wmeatmaceow/ ダイ レク トリ アル 2 呈 攻 
066.494677 。 北 海道 介 I 市 山 一条 419 年 中 無休 6 http://emepctkouboujp/ Tu et, 0352075599 東京 者 代田 区 外 神田 441 titp.//em tukuno cojp/ 
バフ ーZaE)IF WRCs (0352075409 東京 都 和 代田 区 外 福田 371 http//rmeajnacs.cojp/ 
0155-491377 北海 敵 応 本 年 中 無体 6 http//rmepckouboujp/ イサ ミヤ 第 5 ビル TF 
フレ スポ ーッ テン 内 Wlacs plus (05.5794-4141 。 東京 都 和 代田 区 外 神 田 3106 http.//rreajracscop/ 
002340.411 北海 導 下 誠 市 青 工 621 6 hitp//em osenet eon/ EF 
O14344949 北海 導 大 小牧 市 双 穫 町 32210 ? 科 業 原 エ レク トリ ッ ク ー ツ 03375+9340 東京 者 代田 区 外 折 田 110- TE PU http//meakielecon/ 
(ラン ドコ ムネ ッ ト 内 相 1 東京 ラジ オデ バー ト BIF 
O38345777 北海 作画 市 隊 和 330.43 Whtp//meuttonteon/ あさ ば お ~ 夫 0337570735 東京 者 代田 区 外 福 田 3117 年 中 無休 http/rmeakitaocojp/ 
パソ コン 工 肌 画 委 店 内 あさ ば お ~ 式 間 店 (33356247 東京 代田 区 外科 田 +810 年 中 無休 http7/mwakitaoocojp/ 
03534577 北海 作画 前 市 隊 和 330.43 6 hitp//mepctouboujp/ OGA 
0076301590 理科 県 人 戸 市 夫 提 田 印 西 327 6 U http//n pedepot op/ あさ ば お ~ 作 油 店 552076747 東京 衝 代 田 区 外 福田 3119 年 中 無休 Phttp/emeakitapecojp/ 
007765.4000 。 青森 県 青 市 南 伺 2181 GMitp i goveriepetaj I 障 ビ DIF 
0778-463553 青森 県 人 戸 市 根 紅 953 G6 http/Mrm goverdepeteajpl あさ ば お ~ 禄 壮 店 033257.0234 。 東京 都 二 代 田 区 外 補 田 3118 年 中 無休 OP http://mmwakibaoocojp/ 
072255100 青森 刀 3 前 市 和泉 2181 GM porerdepot cap HEF 
O09.8379801 和田 県 秋田 市 広 字 負 党 37 年 中 無休 Phitp//Moginecxcojpcoe/ あさ ば お ~ 革 間 店 (0532516727 東京 者 代田 区 外 神田 3147 ‘titeatibaoecojp/ 
00895060 和田 県 秋田 抽選 大 川町 433 年 中 無休 Phttp//mezoacojp/ あさ ば お ~ 員 四 335265526 東京 者 千代田 区 外 神田 3514 tttp/mnakibaoecojp/ 
019.635.2331 。 岩手 県 剛 市 本 宮 43950 TE 6 U http//rme pcdepot ojp/ 秋 業 旬 033255-8257 。 東京 者 千代田 区 外 神田 115 http//emeakibakan.coa/ 
(022716-1111 。 宮 夫 県 仙 占 市 青 生 区 に 中 央 11EBearS 1F 年 中 無休 6、U Mttp://wmesofhapcom/ スー パー ビ IL5F 
0222171407。 宮 雪 県 仙台 市 区 劇 + ま 28 年 中 無休 htp//meaarutsucoj PE 095256-6470 東京 者 代田 区 外 福 田 431 ttmme hake gp/ 
(072370306 。 宮 拉 県 仙台 市 朱 区 松森 子 目 23 。 年 中 無休 OU Mttp7/wmeuftontcos/ ォ #2 (532542094 東京 者 代田 区 補 田 佐久 間 町 182 。 二 昌 ttpe//rmeaskeorpret 
パソ コン 工 羽 仙 販 朱 店 内 第 一 同 要 ビル 8F 宜 
022371-0306 宮城 県 仙台 市 泉 区 松森 字 沢 日 73 。 年 中 無休 6、U http://wmepc-kouboujp/ オリ オス ペッ ク 0335245777 本村 R36 httg//emuoliospec.coa/ 
0222922301 。 守 枯 県 全 市 宮寺 区 細 岡 428 年 中 無休 Mitp/usedprinscojp/ 
077297.4301 。 宮 炉 県 仙台 市 宮寺 区 細 岡 2434。 年 中 無休 UMttgc//wmwjanparacojp/ サン コー レア モノ ショ ッ プ 0352975783 argaeass http thake jp/ 
022298-877 。 宮 坊 県 仙台 市 宮 撤 団 区 組 岡 >21 年 中 無休 PU http_//wmw.dosparacojp/ 入 工 原 総 本 店 新 末広 ビル 
ある びす ・ ビ ル 下 一 委 じゃ ん ば ら 穫 原 2 呈 店 033257160 GE 6 U http,//rme anparacojp/ 
027295-1010 。 定 坊 県 仙台 市 宮地 団 区 杉岡 1213 年 中 無休 6 http//emeyodobeshicow/ エク スチ ェ ン ジ 外 神田 ビル 
じゃ ん ば ら 科 業 原 3 号 店 0352076520 東京 者 代田 区 外 補 田 39.8 中 深 ビ JLTF RU ttre jnpara op/ 
023-6472230 山形 県 山形 市 清 住 町 72613 年 中 無休 U http://mufrontcoa/ じゃ ん ば ら 秋 械 原 4 号 店 035289.8930 圭 EA PU htt://rm fanpara.co.p/ 
パソ コン エ 選 山下 内 
0236472230 山形 県 貞 形 市 清信 町 2613 年 中 無休 6 hitp://mmm.pc-kouboujp/ 神保 商会 033253.8444 WAN phittp://emwjinbocop/ 
0238-377670 山形 県 米沢 市 中 田町 9261 K, B PMtp//rmemnre jp tensot/ 東京 ラジ オ テ バ ー ト fF 
ソフ マッ プ 秋 垂 販 (05.5256:2927 東京 者 代田 区 外 神田 3137 PU http:/Are sofnapcon/ 
A4545-6753 福島 県 手島 市 大 信 字 前 田 271 TE 6 U ittp//mmgcdepotcojp/ Eccolection 
024:555-0611 福島 県 福島 市 南野 目 字 埋 目 5410 。 年 中 無休 6、U http://wmw.pcrkouboujp/ ソフ マッ プ 秋 華原 03325+0505 東京 都 千代田 区 外 禅 田 1469 Uhitp://me. sofnap.com/ 
34394-2733 福 全 県 癌 山 市 松木 町 288 年 中 無体 0 http/mwutronteom/ 中 古 パ ソコ 湯前 店 朝風 2 号 合 ビル 1F 
イオ ンタ ウン 郡山 パソ コン 工 羽 郡山 店 内 ソフ マッ プ 秋 本 原本 館 。 03325+1111 東京 都 千代 田 区 外 神田 4 6 http://mm.sofnap.con/. 
02494-273 。 福 介 県 癌 市 松木 町 288 年 中 無休 6 Uhttg//empckouboujp/ ソフ マッ プ 稚 華原 5-31533399 東京 者 代田 区 外 福田 3138 GU ttp//rme sofnapcon/ 
イオ ンタ ウン 衝 山 店 内 リコ ユー ス 総合 館 
A33010 。 福 則 県 部 山 市 前 1167 年 中 無体 6 hitp//rmyodtashicos/ ツクモ 1 呈 店 0357965299 東京 者 代田 区 外 循 田 3415 Dhynetsuiunocojpl 
ツク モ I05/M/ パ (ソコン 館 。 0332543999 東京 者 代田 区 外 神田 13 6 htetsukunocojp/ 
ツク モバ パソ コン 本 店 332535599 東京 者 代田 区 外 補 田 137 6 ht tsutuocojpl 
ツク モバ パソコン 本 店 ロ 0332535599 東京 者 代田 区 外 福 田 137 6 hetp//metsutunocojp/ 
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パソ コン 本店 東京 者 代田 区 旬 補 田 37 hitp//rmetsukumoco pl LE CT TT FE 6 UM gcdepoteojpl 
テク ノル ハウス 東映 (04-32539896 東京 都 下 代 田 区 多 祥 田 158 未 初 ビル 1F http toeimusencojp/ 2 042.451-9995 。 東京 都 小平 市 花 小金 井 55820 FE GU Mtp//rmm pedepotcojp 
東映 ラン ド 0}37535350 東京 都 和 代田 区 多 神 田 +29 http.//eme toeinusen.cojp/ a 
ITF ソフ マッ プ U 店 404541111 。 東京 都立 吊 選 町 7122 年 中 無休 
ドス パラ 秋 工 原本 店 035795.3435 東京 者 代田 区 外 宰 田 3112 htp//rmmdospata.ctjp/ ピッ ク カ メラ 立川 店 内 
Dy クビ LIF > ビ ピック カ メラ 立川 店 042.548-1111 。 東京 都立 川 市 殿町 2122 年 中 無休 6 http//mwhiccaseracou/ 
ドス パラ パ バーツ 1+10.8 Ime.dospars.C0.j ボ LU 133 I |. 
ドス パラ バー 借 思 gH http Mm dospara cojp/ 90 3 FE EU htm pcdepotenjpl 
VIYTRMR SMGTIN WRENN hitp//aanitconcejp/ FO 04246533827 東京 都 ハ 王子 市 錯 2372 FE 6 U ittp//m pcdepoteogp/ 
UWE 和 業 還 F ビ VIF bu 多摩 ニュ ー タ ウン 店 
バツ コッ | O35263571 田 区 旬間 田 3132 pate. YI”: $5 ti Whtp/eme soteap eon/ 
Ry Ei TI) ソフ マッ ブル E 子 044 EF EEF FEU Mp mnie 
パソ コン ショ ッ プア ー ク 0552847020 東京 都 代 田 区 中 拍 田 サ 616 hitp/emearkpecejp/ ドス バラ ハル E 了 匠 042630805 東京 者 王子 市 旭 町 146J ビ JDIF 年 中 無休 PUMitp//mdgparacejp 
ビッ ク カ メラ 王子 也 店 04264611 東京 者 ハモ 子 市 町 117 年 中 無休 6 lttp//mme biccaseraciw/ 
パソ コン ショ ッ プ イオ シス 0452075945 東京 代田 区 欠 締 田 3343 httpsyscojp/ ヨド パシ カメ ラル 王子 店 042643100 東京 者 王子 記 東 町 74 年 中 無休 6 hetpo/ameyodshasticow/ 
アキ 中央 通 店 042.563.4441 東京 都 東大 和 市 中 央 39081 FE 6 U http//me gedepoteojp 


ピー シー デポ 
パソ コン ショ ッ プイ オシ ス 457982664 東京 者 代田 区 多 福 田 184 f hitp/insys cojp スマ ー ト ライ フ 東 大 邊 店 
アキ バ 路 地異 店 


ピー シー デポ 04236097 東京 者 中 市 者 松 町 1361 FE 6 U Mt pedepoteojpl 
EA BBLS RHR ロ スマ ー ト ライ フ 東 用 中 店 
09S209-3474 東京 者 代田 区 中間 田 124 pj じゃ ん ば 5 田 店 0427297313 東京 時田 市 原 印 田 62270EKBLUDG7F 年 中 無休 6、U http/mmwjanparaojp/ 
如 角 化 が ョ ソフ マッ プ 印 田 店 042739.9800 。 東京 都 町 田 市 交野 11417 西 友 印 田 店 6F 年 中 無休 6 http//wme.stfeapcom/ 
ビュー ター 35262246 1 em nouse-jp.Coj ドス パラ | T | 
0 0 ki http//wm.aousejpcojp/ ドス パラ 殺 田 店 042705502 6 年 中 無休 P http:/Mmwm.dosparacojp/ 
マル ツー ツ 角 和 ペ 業 原 店 (#52367802 東京 者 代田 区 外 音 田 010 http/mmeaantsuco jp/ ョ kh カラ 04277I010 東京 寺田 邊 原 印 田 TH1| A 6 Mpcttasicon/ 
マル ツー ツ 人 角 0}5289.0002 。 東京 都 和 代田 区 多 神 田 166 httpe//rme.aarutsu.cop/ チア 
本 原 2 紀 店 ピー シー デポ 042270.4449 東京 都 三 護 市 北野 た 53 GU ttp//mm pedepotcojpr 
ヨド バシ カメ ラ 035203.000 。 東京 都 和 代田 区 神田 花岡 釘 11 Mitesh: スマ ー ト ライ フ = 邊 店 
RIFXF AF Miba atiba cor Uhi ば 5 店 00221557 科す 町 0 無休 Uhttp//mejangaracojp/ 
LP モノ ショ ッ ブ 033525-4200 。 東京 都 和 代田 区 外 宰 田 463 http./reme thanko pp 吾 裕 寺 ア ミノ ビル 
晶 昌 EJF ツク モ 吉 社寺 四 042224-8399 。 東京 都度 市 吉 容 寺 南 町 2313 Ghttp.//eme tsukuno.ce;p/ 
RR UDG RTR EI Wriemutamtsrret UB 祥 きき 
ラジ オイ 人 


emtel ヨド バシ カメ ラ 042229.1010 。 東京 都 直 華 市 吉祥 寺本 町 1191 無休 6 ttp/mmwyodotashicow/ 
マル チ メ デ ィ ア 吉 祥 寺 


都内 ( 秋 華 原 以外 ) 


TMANEMW 答 店 095371633) 東京 導 新 宿 区 本 新宿 1814 tittlee taterjp/ 
じゃ ん ば ら 新 四 CS RT tt ingare nj 
ソフ マッ プ 新 宿 3 過 店 。 0333445833 東京 才 条 容 区 西新 宿 1186 GU http/Aeme softapcon/ ドス パラ 〒 要 店 04+20}6501 。 千 業 県 械 市 中 央 区 新 田町 53 Phttp/me dosparacej 
Yac8PC Colection 画 新 倫 ユ ニオ ン ピ ビル OR “ BLED BO 
ソフ マッ プ 新 宿 西口 店 。 0}5326-1111 東京 都 新宿 区 西新 宿 151 Uhttp://rme sofeap.coa/ ヨド バシ カメ ラ 和 〒 葉 店 。 0432241010 千葉 県 寺 葉 市 中 央 区 富士 見 1 6 Mitp//rmm yodobasticoa/ 

ルリ ルク ビッ ク カ メラ 新宿 本 中 IC DEP0T 瑞 張 イ ンタ ー 店 043350.07I1 千代 県 業 市 見 川 区 に 表 張 本 郷 2224 GU httpr//emepedepotcojp/ 
ビッ ク カ メラ 新宿 西口 店 。 0}5326-1111 。 東京 都 新宿 区 西新 宿 151 ルク 年 中 無休 6 http://rmwhiccaseracoa/ PC DEPOT 市 原 イ ンタ ー 店 。 0436-20-6511 千葉 県 市 原市 更級 + G6 U http://rmepcdepot cojp/ 
ヨド パシ カメ ラ 新 丁 口 え 店 033346-1010 東京 者 新宿 区 に 西新 宿 H11 年 中 無休 6 itp/mmw odotashicow/ ビッ ク カ X ラ 柏 店 047165111 千葉 県 失 市 析 H20 6 titp/ieme ccasgra ca/ 


ヨド シカ x ラ (053356-1010 。 東京 都 新宿 区 新宿 3257 年 中 無休 6 hitp//rmuyodotashicow/ スカ イブ プラ ザ 柏 ~F 

マル チ メ デ ィ ア 新 界 東 店 COEPOT 位 ヶ 各 店 047-4415I11 。 坪 県 祭 ケ 谷 市 痢 鏡 ケ 谷 4139 GU http//rmepcdepotcogp/ 

ピー シー デポ 0330549995 東京 者 中 立 区 和合 在家 147 FE 6 U http/me pedegotcojp/ ICDEPOTE 里 イソ ター 店 0479.6465 。 寺 県 時 市 も 栄 53217 GU Mtp petepoteojp 

スマ ー ト ライ フ 本 新井 PC EPOT 秀 必 下 047.4030200 千葉 県 放 市 賠 台 X15 GU http//r pedepot cogpl 

b= 033759935 東京 都 大田 区 責 且 込 $443 EG http/mepcdepotcojp/ ピー シー デポ 047363.0008 。 坪 県 槍 戸 市 新作 2251 GU http/rpcdepotcogpl 

スマ ー ト ライ フ 西 馬入 スマ ー ト ライ ブ フ 店 

CDEPOT 天 革 戸 店 (03456741566 東京 者 各区 邊 戸 4271 EG U httpe//rru pedepotcojp ジョ ー シ ン _ 047 - 486 - 8201 陸生 県 / 邊 代 市 村上 1265 6 http//m jostinccojp/. 
ボス マー トラ イフ 335337741 東 可 者 [素人 443 ア - バ パソ ド ッ ク 55 ぼ - と 不定 休 6 http//wmupcdepotcojp/ リル F 代 イズ ミ 必 イズ ミヤ / げ 代 店 

55 ぼ - と 邊 が 雷 内 生計 に 二 55 ば ー と 上 内 

プレ ミア ム あ さば お 0356467922 。 東 京都 東 区 平野 3547 TEP http/mmaitaoocoj 

東 電 人 還 生 下 ” 共 

アヤ ペ 電 気 03-37832087 東京 都 品川 区 戸 起 +66 昌也 視 日 Phttp.//als.cyberlandcojp/ ビッ ク カ メラ 4 戸 店 029-3031111 。 溢 震 県 水戸 市 宮 町 1731 無休 6 http:/Mwwticcaseracew/ 

じゃ ん ル ば ら 涼 人道 坂 店 0}34641778 東京 都 六合 区 首 衣 坂 293 光 頁 ビル 1F 年 中 無休 6、U tp//mmwjamparacojp/ エク セル みな み 4F~F 


ピー シー デポ 035778.4671 東京 都 泊 人 区 波谷 X1010 梓 休 hitp/rm pedepoteojp/ ピー シー デポ 029304.0520 。 深 拓 県 水戸 市 洒 門 町 34104 GU http./eme pedepot cojj 
スマ ー ト ライ フ 表 店 御 軸 会 URTZ TORER 1、 7F PR スマ ー ト ライ フ 相 Mm 


ピー シー デポ ーー 354934572 東上 都田 失 区 店 1166 EK 6 Mpcdepotenppl PC OEPOT 神 林 店 0099.90.0811 深層 県 神林 屋 切 15673 EU ttmepedepotcejp/ 
スマ ー ト ライ フ 世 田谷 全店 HC DEPIT つ くば 完 学園 店 、029.860.6755 。 深 地 県 つく ば 市 学 男 南 165 6 U ttmmepedepatejp 
BUSIE 53D RRO OI BM EP Mntostecop/ COEPTTH 消 CEAT CENER 0798213I1 深 拓 県 土浦 市 放 北 5 GU tttp/mmepedtepstenjp 
ハイ ツ 703 号 窒 株 式 会 社 ウ ズ ピー シー デポ 09-30633l1 。 深 二 県 那 同 東海 内 63 EU tttpr/mmepedepoteejp 
ビッ ク カ メラ 有楽 町 店 3522111 A 年 中 無休 6 hitp//mwwhiccaseracea/ スマ ー ト ライ フ 東 潤 店 
ソフ マッ プ 池 人 0935901111 東京 者 人 区 東 池 装 117 年 中 無休 http/mmesoftapco/ 
アウ トレ ッ ト ビッ ク カ メラ アウ トレ ッ ト 内 記 
ツク モ 池 代 店 O469123987 東京 都島 区 東信 14AMADA KEBIKIRD 年 中 無休 6 http/metsukumocojp/ 
アワ トレ ッ ト ・ リ ユー ス &TMREE 組 5、 fF ソフ マッ フ プ 大井 店 048-6482011 。 電 玉 県 さい た ま 市 大 宮 区 桜 森町 1 年 中 無休 6 http//westfrapcom/ 
ビッ ク カ メラ 035956-1111 。 東京 都農 島 区 東池袋 167 年 中 無休 6 http//nmwhiccaseracta/ 大 提 西 武 ビル アル シェ BF 1F 
池 絆 本 店 バ パソ コン 骨 ドス パラ 大 下 店 15635 埼玉 県 さい た ま 市 大 宮 区 宮 町 265 。 年 中 無休 RU http//mmdosparsctjp/ 
ヤマ ダ 電 知 UBI 0}59547770 東京 都島 区 東 池 級 157 年 中 無休 6 http/mmyeaati-denkijp/ 和久 津 ビ ル TF 
日 本 夫 本 店 池 紅 LE I 電 玉 県 さい た ま 市 大 区 木町 18.4 年 中 無休 6 MWtp//emekccaseactw/ 
ピー シー デポ 03.59229935 東京 者 a 馬 区 早宮 21527 FE 6 U http/mmnpedepotcojpl aN 010 拉 下 県 さい た ま 市 大 区 吉 表 町 4636 年 中 無休 6 letp//mwwyodctagticow/ 
スマ ー ト ライ 平和 台 店 
スリ ー ベ ル シ ステ ム 035684.0078 東京 才 文 宮 区 油 島 X26 中 ビル 6F 二 昌 日 P htp//rmw3belLcejp/ ュー 0487601600 。 培 下 県 春日 有 市 還 東 12121 KE 6 Mtp//muaousejpeojp/ 
害 3 メス 
アク セス 0954678450 東京 都 間 区 北朝 山 3617 6 MtpMaceesstscon/ ソフ マッ 直正 ’ 基 下 県 上 I 直 市 新 電 困 2111 年 中 無休 6 http//mmesofapcou/ 
アク セス 表参道 ビル 9 アネックス 炭 避 中 
ツク モデ ジタル ライ フ 館 。 03-62645499 東京 都 区 新 1129 6 Mtp tsukunoce pl PCOEPT 共 店 O4501321 。 電 玉 県 褒 市 間 75 EK 6 U Mtp//rmegcdepoteojp/ 
ピー シー デポ ーー 0357205551 東京 都 昌 用 区 文 谷 2121 6 httpd/empedepotcogp/ PC OEPOT 巣 店 O454-8682 。 椅 玉 県 湯 巣 天神 4881 EK 6 U Mtp//rmpciepotcojpl 
スマ ー ト ライ フ 太 人 店 CEPOT 直 條 048990.877 。 培 玉 県 谷 市 も だ 町 394 EK 6 U Mtp//rmepcdepoteojp/ 
DSFactory 0445327105 東京 都 あさ る 野市 吉 2513 pM osectogcou COEPMT 地 戸 下 0492897939 。 増 玉 県 戸 市 町 %30 FE EU Mtp gcdepotcojp/ 
0423505711 東京 者 較 市 基 業 台 X15 EK 6 Utypedepoteojpl COEN 環 山本 店 042969-13I1 。 培 下 県 所 山下 邊 電 3051 EK 6 U htp//rmpcdepoteojp/ 


千葉 
じゃ ん ば 5 生業 店 04}2042142 千葉 県 業 市 中 央 区 新 田 釘 52 Uhttp//emejanparacojp/ 
lehui 械 中 央 『 


b= 
スマ ー ト ライ フ 竹 地 若 業 台 店 
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PCDEP0T| 沢 店 472991.5668 


CDEP0T 新 鹿 店 
は ーー 
スマ ー ト ライ フ ね じみ 箇 邊 


48-480.5595 
W49267.8887 


ソフ マッ プ ユ ー フ ロン ト 0286833111 
宇都 宮 店 


バ ソ コン 工房 宇都 宮 店 


ヨド バシ カメ ラ 
マル チ メ デ ィ ア 宇都 宮 


PCDEP0TE 和 店 


86833111 
Ottg100 


B4708588 


PcDgPoTML ま 店 

鈴木 光明 堂 大 平 店 

PCDEP0T 前 橋 南 イン ター 店 
CDEPT 太 田 店 


U85229966 
O87 
77187491 
il 


ピー シー デポ 5.8403555 
スマ ー ト ライ フ 少 南 店 

ヨド (シカ メラ マル チ メ テ ディ ア 045:845-1010 
京 急 上 大 岡 店 


ビッ ク カ メラ 新横浜 店 045-478-1111 


ピー シー デポ 85-8342100 
スマ ー ト ライ フ 新 横浜 店 

ピー シー デポ 459439555 
スマ ー ト ライ フ 港 北本 店 


ピー シー デポ スマ ー ト ライ フ 045.654.5221 
みな と みらい 店 

ソフ マッ プ 模 泥 ビ プレ 邊 0453238030 
ドス バラ 神奈 川 ・ 5.4100506 
横浜 駅 前 店 


ヨド バシ カメ ラ 
マル チ メ デ ィ ア 横浜 


5313100 


ピー シー デポ ボ 453835700 
スマ ー ト ライ フ † 市 場 店 


じゃ ん ば 5 箇 店 OT 


ドス パラ 神奈 川 : 川 店 0442217881 


ヨド バシ カメ ラ 23100 
マル チ メ デ ィ ア 川邊 ルフ ロン 


ソフ マッ プラ リーナ 川 箇 店 04452011 


ビッ ク カ メラ ラゾーナ 川 店 044:520-111 


ピー シー デポ OMA39821 
スマ ー ト ライ フ 日 吉 店 

ピー シー デポ a4.9758888 
スマ ー ト ライ フ 東 名 有川 科 店 

70M 屋 木 店 
コピ a ュ ~ タ 35 ド 
スム 


W41382 
0462963111 


CDEPOTM 田 原 東 イン ター 英 
20 相模 原 店 


W6539170 
002730572 
ピー シー デポ W66493166 
スマ ー ト ライ フ 洒 南台 店 

W6635-8886 
ビッ ク カ メラ 牙 沢 店 W6629-1111 
ピー シー デポ 6786 
スマ ー ト ライ フ 大 店 

PC DEPOT 模 須 員 店 
ソフ マッ ブユ ュー フロ ント 
雇 間 店 


6.8255558 
462887 


POET 名 古屋 大 須 店 

グッ ドウ ィ ル EOE 本館 
じゃ ん ば ら 名 古屋 大 須 店 
ツク モ 名 古屋 1 号 店 


522593441 
(052.2499888 
B57123 
B31655 
ドス パラ を 古屋 大 須 店 。 052243.039 


スコ ソン ピューター 


2 Tn) 
る 古屋 ダイ レク トシ ョ ッ プ 


G: 総合 パソ コン ショ ッ 


U: アウ トレ ッ ト 、 中 古 、 ジ ャ ンク 8 


定休 日 


ヤオ コー マー ケッ トシ ティ ー 所 記 
基 下 県 市 X5136 
埼玉 県 ふじ み 野 市 ふじみ野 22324 


栃木 ・ 群 馬 
栃木 県 旦 都 宮 市 元 今泉 751 
バ ソ コン 工房 宇都 宮 店 内 
栃木 県 宇都 宮 市 元 今泉 75-1 
DL 
手 痢 宮西 口 ビル 6F ~ 8f 


emansan; 
ビバ モー ル 内 


栃木 県 小山 市 大 子 中 久 斉 1291 
栃木 県 栃木 市 大 平 困 ト 軒 川 853 
群馬 県 前 機 市 新 堀 町 965 

災 馬 県 太田 市 飯塚 町 13+1 


神 率 川 県 横浜 市 港南 区 野 話 町 49 
イエ ロー ハット 横浜 江南 店 


NEE EA LG 
神 宗 川 県 横浜 市 洪 北 区 新横浜 2100-45 
キュ ー ビ ッ ク ブ ラ ザ 和 新横浜 一 中 
神奈 川 県 横浜 市 港北 区 大 豆 戸 町 534-1 


神 票 川 県 杜 浜 市 都筑 区 世 ヶ 崎 東 311 
神奈 中 県 橋 泊 市 西区 みな と みらい 636 


オー ケー みな と みらい ビル IF 


神奈 川 県 棋 浜 市 西区 南幸 215-13 年 中 無休 
横浜 ビブ フレ 


神奈 川 県 横浜 市 西区 南 寿 1530 年 中 無休 
太 洋 第 ビル 


神村 川 県 村 浜 市 西区 北幸 127 年 中 無休 


神奈 川 県 横浜 市 緑 区 二日市 場 町 646 -1 。 不 定休 


祥 誠 上川 央 缶 | 剛 区 砂子 +82 年 中 無休 
地 山 ビ JLIF 


補 誠 上 科 1 区 愉 子 8 年 人 
選 夫 同 ビ ルル TF 


神奈 川 県 川崎 市 川 区 日 進 町 1 定休 
ルフ ロン BF へ 4 


神奈 川 県 川 央 市 幸 区 堀川 町 771 年 中 無休 
ビッ ク カ メラ ラゾーナ 川崎 店 内 

神奈 川 県 川崎 市 率 区 堀川 町 741 
ラリ ー ナ 川 央 プラ ザー 4 


神 票 川 県 川崎 市 中 原 区 木 月 4277 


年 中 無休 
定休 
神奈 川 県 川崎 市 宮前 区 犬 天 11428 定休 


祥 京 川 県 厚木 市 山際 6513 
神奈 川 県 屋 木 市 中 町 41024 
シス コム タワ ーF 


年 中 無休 
年 中 無休 


不定 休 
年 中 無体 


神村 川 県 小田 原市 飯泉 二 田中 前 4012 
神 票 川 県 相模 原市 中 央 区 千代 田 63 
神奈 川 県 謗 沢 市 品薄 沢 1036 


神村 川 県 有 沢 市 辻堂 新町 22.43 


神奈 川 県 議 沢 市 障 沢 59 
神奈 川 県 大和 市 つき み 野 4103 


神村 川 県 枯 賀 市 大 津 町 12227 


和義 
ノジマ 許 間 


持 知 県 名 古屋 市 中 区 大 須 }1127 
軌 知 県 名 古屋 市 中 区 大 須 +1235 
近 知 県 名 古屋 市 中 区 大 須 32317 
押 知 県 名 古屋 市 中 区 大 固 +30-86 
第 一 アメ 横 ビ ル 内 TF 一 ギ 
愛知 県 名 古屋 市 中 区 大 須 3195 
サー ドウ ェ ー プ 大須 ビ ピル 


近 知 県 名 古屋 市 中 区 大 須 +12.35 
グッ ドウ ィ ル ED 本 店 


年 中 無休 

年 中 無休 

年 中 無休 
定休 


年 中 無休 
畠中 無休 


ョ ッ プ 、 パ ー ツ ショ ッ プ 


ソフ ト 、 ゲ ー ム 専門 ショ ッ プ 


栃木 ・ 群 馬 


神奈 川 
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M : モバ イル 、 


エディ オン 

計 辻 シャ ソン ピア ボート 店 
エディ オン 名 古屋 本 店 
ソフ マッ プ 名 古屋 駅 西 店 


ッ ク カ メラ 名 古屋 駅 西 店 

エディ オン 安 最 店 

COE 還る 穫 バイ バス 邊 
エディ オン 一 宮本 店 

PC DEPOT 剛 短 羽 要 店 
エディ オン 周 崎 本 店 

グッ ドウ ィ ル 岡 短 店 

アブ ライ ド 尾 張 糧 店 

アブ ライ ド 春 日 乾 店 

PC ワー ルド 答 店 


エ テ ディ オン 

イオ ンタ ウン 刈谷 店 
グッ ドウ ィ ル 旭 佑 店 
エディ オン 小牧 イツ ター 店 
エディ オン 豊川 店 
エディ オン 財田 本 店 
グッ ドウ ィ ル 四 田 店 
20 雷 店 

グッ ドウ ィ ル 秋 楊 店 
CORO ギ 田 イン ター 店 
エディ オン 半田 店 


ドス バラ 甲府 店 


パソ コン 工 亡 甲 朋 店 
20ML 氷 中 央 店 

PC DEPOT 長 時 店 

バ ソ コン 工房 長野 店 

ソフ ト ア イラ ンド 錠 田 店 
エディ オン 騙 イン ター 店 


エディ オン 松本 な ぎ さ 店 
ドス パラ 新 員 店 


パソ コン 工房 新潟 女池 店 
ビッ ク カ メラ 新潟 店 
PCDEPOT 周 店 

ソフ ト ア イラ ンド 長男 店 


100 洪 ポルト WM 
家電 & バ ソコ ン 館 軍 山 店 


パソ コン 工房 本 店 
パソ コン の 人 錠 富 山 店 
100 潮 ボルト 
戸出 店 デジ タル 館 

ドス パラ 金沢 店 

パソ コン の 角 多 沢 店 
マル ツ 人 金沢 古 イ ンタ ー 店 
ソフ ト アイ ラン ド 小 松 店 
100 測 ボル ト 人 金沢 店 
アブ プラ イド 金沢 店 

ソフ マッ プ ブユ ュー フロ ント 
金沢 店 


バ ソ コン 工房 金沢 南 店 
バ ソ コン 工房 福井 店 
バ ソ コン の 飼 福 井 店 
マル ツ 福 井 二の宮 店 
マル ツ 福 井 敦 買 店 


0 ナガ シマ 

懇 周 流通 どおり 店 

アブ ライ ド 肖 岡 店 

じゃ ん ば ら 血 周 店 

0 ナガシマ 静岡 国吉 田 店 
マル ツ 静 岡 八 由 店 


じゃ ん ば ら 浜 松 店 
ドス バラ 浜松 店 
ビッ ク カ メラ 浜松 店 


ネッ トワ ー ク 関連 ショ ッ プ 


52884-8511 


525893500 
524593810 


5.459111 
(56676152 
(058528.4001 
(58575231 
6ST 
584533725 
B64 SHB 
(581355930 
8887510 
86.81.4373 


(50625511 


(566826811 
(0565754 
53 84928 
(0565379111 
(58575230 
(53388350 
53229.800 
(0569251771 
(056925.0791 


(552712 


55236307 
(552775601 
62851717 
62396782 
W655 
6678 


W624 396 
52905141 


52880151 
50-11 

5825.8055 
05834.4939 
4928800 


GAG8N 
W645 


W605440 
5-4525660 
6583333 


3 
5242890 
2 
OGAS68 
2AON 
076294-1601 
O629401 


307 
077633.6412 
T6390 
250M 
AN 
4738 


542673700 
(46320155 
54264A120 
54285-1182 
(5324.4033 
950836996 
(5539729797 
3400570 


54052535 
(548175910 
(53455111 


要 知 県 名 古屋 市 昭和 区 白金 +6-24 年 中 無体 
シャ ン ピ ア ポート 内 

持 知 県 名 古屋 市 中 村 区 名 駅 南 2427 
拒 知 県 名 古屋 市 中 村 区 本 町 59 
ビッ ク カ メラ 名 古屋 駅 西 店 店 内 

要 知 県 名 古屋 市 中 村 区 椿 町 59 

要 知 県 安城 市 三河 安 震 東 町 1171 
知 県 一 宮 市 両 女 町 7 

押 知 県 一 宮 市 緑 5610 

畠 知 県 岡市 中 田町 13 

要 知 県 購 央 市 上 太 名 町 宮前 1 

畠 知 県 内 市 物 御 党 町 字 花 辺 11 
要 知 県 尾張 旭 市 東 本 地 ヶ 原町 357 
知 県 春日 井 市 東野 町 15 
RTH ll 

カタ ヤマ ビル 

知 県 刈谷 市 東電 町 京 和 1 

イオ ンタ ウン 谷内 

要 知 県 刈谷 市 高倉 町 +506 

胡 知 県 小牧 市 大 子 村 中 稲荷 765-1 
胡 知 県 人 川 市 正剛 村西 深 田 3451 
軌 知 県 豊田 市 ニ 町 町 455 

畠 知 県 豊田 市 深田 町 121 

要 知 県 豊橋 市 山田 二 番 町 13 

近 知 県 豊橋 市 用 呂 町 字 局 田 74 

要 知 県 半田 市 宮本 町 53291 


村 和 県 半田 市 Z と 中野 困り 
パワ ー ド ー ム 半田 内 


年 中 無休 


年 中 無休 


中 部 (相知 以外 ) 
山 天 県 四 府 市 丸の内 11620 
Kakwri2F 20 ト 2 区画 
山 課 県 甲府 市 向 町 7371 
山 困 県 中 央 市 布施 2351:1 
長野 県 長野 市 和 里 町 中 央 2141 
長野 県 長野 市 吉田 51-22 
長野 県 飯田 市 三日市 場 1773 


長野 県 画 訪 市 池田 町 53 
四 炉 ス テー ショ ン バ ー ク 内 


年 中 無休 


年 中 無休 
年 中 無休 
古 休 
年 中 無休 
世 
年 中 無休 


長 団 松 市 汗 171 年 中 無休 
な ぎ さ ライ フサ イト 内 

新居 県 新 員 市 中 央 区 押 衝 山 24.43 。 年 中 無休 
渡辺 ビル IF 


新潟 県 新潟 市 中 央 区 女池 西 2216 年 中 無休 
新潟 県 新潟 市 中 央 区 花園 11-21 
新潟 県 長岡 市 志 東 町 56 

新 測 県 長岡 市 幸 困 114 


定 山 県 軍 山 市 布 証 町 南 17.4 年 中 無休 


男山 県 庫 山 市 根 探 町 11:1 ば そこ ん 村内 
宇山 県 窟 山 市 泉 443 
バ ソ コン 工 亡 本 山 店 内 


本 芯 
年 中 無休 


年 中 無体 
年 中 人 
年 中 人 


宇山 県 井山 市 念 泉 23 
宇山 県 富山 市 上 語 居 391 
画 山 県 高岡 戸出 町 32310 


三川 県 金沢 市 唱 市 5441 
攻 県 金沢 市 若宮 7 

川 県 金沢 市 間 明 町 2267 
三川 県 小松 市 矢田 野 町 氷 124 
石川 県 野々 市 市 野 代 211 
石川 県 野々 市 市 二日市 町 511-1 
蘭 県 野々 市 市 野 代 211 

100 満 ポル ト 人 金沢 本 店 内 

石川 県 野々 市 市 折 経 原 2300 
福井 県 福井 市 細 屋 町 711 
福井 県 福井 市 因 屋 町 1621 
福井 県 福井 市 この 宮 237 
福井 県 吾 賀 市 三島 町 375 

懇 購 県 静岡 市 英 区 千代 田 79:34 


年 中 無休 


騰 較 県 静 財 市 甘 区 長沼 690 

理財 県 静 財 市 区 村田 町 1 YY ビル 1F 
騰 購 県 財 市庁 区 中 吉田 34-34 

香 剛 県 静岡 市 肛 河 区 八幡 211.9 

表 剛 県 押 I 市 大 池 2760 

騰 剛 県 折 股 場 市 川島 田 子 石原 坂 368 
静岡 県 沼津 市 大 末 訪 720 

和 騰 購 県 浜松 市 中 区 高丘 西 45.9 


騰 剛 県 浜松 市 中 区 曳馬 2323 
静岡 県 浜松 市 中 区 曳馬 6-2726 
了 騰 剛 県 浜松 市 中 区 砂山 町 3271 


水曜 
K 連 、 
年 中 無休 
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大 阪 ( 習 を 軍 ) 大 阪 (を 橋 以外 


PCEPERT 053.4477701 本 周 県 浜松 市 西区 入野 町 64343 " http pepert cojp/ ヨド バシ カメ ラ 05351010 BRT hitp//eme yodobashicom/ 
セイ エン エス ティ イト 209 マル チ メ デ ィ ア 京都 京都 駅 前 京都 タワ ー 横 


0 ナガ シマ 泊 松 本 店 0534665765 。 和 較 県 泊 机 東田 町 615 N tttp/meaoacojp/ エディ オン ラク セー ヌス 店 0753324633 。 京 都 府 誠 都 還 吉 区 EK 6 hpinyedonp/ 
エディ オン 浜松 和田 店 。 053.4163| 。 静 剛 旧 泊 松 直 東 区 和田 印 6661 太原 時 東谷 町 758 

ホッ トス タッ プ 泥 松 店 053.4753931 静 較 県 泊 机 東 区 且 本 町 2459 http hotstuf eosp/ エディ オン S807 京都 府 京都 市 コ 上 区 信者 町 4 EA 6 Mtnyedonp/ 
エディ オン 生 村 店 054647-411 毅 較 県 松 市 和 地 5701 https/iny edionjp/ タニ ヤマ 太 手 徹 店 

0 ナガ シマ 守 寺 店 0545543270 府県 夫 二 市 田町 294 tttp/me.zoacojp/ DE 075.672.6900 京都 府 京都 市 区 西 剛司 口 町 。 年 中 無休 6、U http/mwsoftapcow/ 
COEMN 圭 店 054566-59I1 。 衣 剛 県 市 珠 1521 6 U tttp//mmepedepot eajpl イオ ン モ ーI ル UNTO 1200 イオ ン モー ル LOOTD Sku 分 

0M ナ ガ シ マ 軍 土 宮 店 054426.0668 前 県 守 宮 市 本 小泉 町 202 6 htemeaoace jp/ Pst O74446351 京都 内 手 治良 替 田 殺 大 谷 333 Http Meepeglus yp 


055.9717555 。 前 県 三島 市 南町 1630 G6. U http:/rmupedepotcojp/ エディ オン 077433.5510 京都 府 宇治 市 葛 首 平 町 26-1 http//ny edionjp/ 
054-620-8290 。 静 囲 県 焼津 ホ 小 土 4 無休 6 http://wme-zoacojp/ アル ブラ サザ 宇治 東 店 アル ブラ サザ 宇治 東 店 
(0M ナガ シマ 当 澤 団地 店 055.99I785 。 静 較 県 革 東 癌 清水 印 后 地 210 6 tpnacojp/ CMoctor ば そこ ん 21 071223077 京都 内 和則 市 大 十 寺田 ZH16 tttaneckaapnetipeal/ 
エディ 05598+-6711 。 騰 較 県 江東 部 湖水 名人 見 泉 玉 56.1 6 Mttpinyedionjp ソフ マッ プ ユ ー フ ロン ト 075475166 。 滋 軸 県 大 沙 市 - 里 山 711 フ ォ レ オ 大 当 http/weuttont eon/ 
サン トム ー 田 店 大 店 一 里 貞 内 1140/ パ ソコ ン 工 局 大 沙 邊 内 
エディ オン 0542548211 出 昌 県 聞 是 生え 3 西 林 httpiliny edion pl パソ コン 工房 太 沙 店 。。 0775475170 。 六 四 県 ズ 澤 市 下山 7 th pe koubouj 
オ キッ ドー ク 正 ーー フォ レオ 大 当量 内 140 Oe 
グッ ドウ ィ ル 岐 量 部 店 054271588 財 昌 県 市 吉野 1371 hetp me goodriljp/ MTEC O748-60-4233 。 滋 軸 県 湖南 市 内 要 1705 ttp ueonetre jp 
グッ ドウ ィ ル 岐 晶 正 木 店 0542952355 。 岐 県 計 旧 市 正木 南 2030 http//me goodrilljp/ Peat 
エディ オン 058485271 。 出 昌 県 太 吉 市 室町 3745 https/iny edin pl 
三 ペ ルプ ラサ ザ 四 ベル プラ ザ 大 二 内 
エディ オン 可 上 8 久居 店 (5748050 夫 昌 県 見 人 溢 6402 Httplinyedion pl 奈良 ・ 和 歌 山 
エディ オン 津 北 店 059213.9171 。 三重 県 津 市 島崎 町 36 http//ny edion pl ソフ マッ プ ユ ー フ ロン ト 074250.087] 奈良 県 奈 良 市 西条 町 52.9 年 中 無休 http.//meufront.com/, 
グッ ドウ ィ ル 澤 四 0592342255 三重 県 市 仙北 屋 小林 町 76251 httpe//eme goodriljp/ 奈 中 店 パソ コン 工 選 奈 良 店 内 
エディ オン 時 名 店 0594272277 三重 県 業 を 市 東 訪 福 島 前 7 httpiny edion pl パソ コン 工 記 良 店 。。。 004230673 。 某 良 県 計 良 市 西条 町 529 年 中 無休 6 http//wmmwpckeuboujp/ 
エディ オン 四日市 北 自 。 059:3617391 三重 県 四日市 市 富 州 原町 769 httpe//ay edion jp/. パソ コン パー ツ シ ョ ッ プ D745.60.0965 奈良 県 香 市 別所 431 年 中 無休 http:/alick.cojpr. 
グッ ドウ ィ ル MB 記 店 。 0593471102 三重 県 四日市 市 水 東 624 http/eme goodriljp/ UCK 香 る 店 
アブ ライ ド 和 香山 店 。。 0734255565 和 台 山県 和歌山 身 町 4 年 中 角 休 Phitp//mwapgledetcojp 
大 孤 (日 本 析 ) パソ コン 工 記 和 理 山 店 0734027010 。 和 吾 県 香 上 市 北新 557 年 中 馬 林 6 htp//wmwpckoiboujp/ 


BEST OG 日 本 横 店 06-6636-6613 。 大 阪 府 大 阪 市 温 右 区 難波 中 75.0 兵庫 
MP テ クラ ンド 0666341211 。 大 孤 論 大 孤 市 浪 区 日 本 材 567 i 
POET な ん は 店 06-4396-1441 大阪 府 大 孤 市 浪 拉 区 回 波 中 た 419 7) ソフ マッ プ ユ ー フ ロン ト 078790202 る 年 中 無休 Uhttp/emuufrontcow/ 
ワンズ 06-6630-4444 大 阪 府 大 阪 市 浪速 区 日 本 橋 4121 hittp://mme.t5.jp/ 神戸 西 店 868-901 パ パソ コン 工房 神戸 西 店 内 
グッ ドウ ィ ル 大 阪 日 本 橋 店 06-6636-8646 。 大 阪 府 大 阪 市 浪速 区 日 本 橋 41518 http://mn.goodrill jp/_ パソ コン 工房 神戸 西 店 078-791-0202 。 兵 庫 県 神戸 市 吾 水 区 多聞 町 小 東山 668-901 年 中 無休 hittp://me pe-koubeu:jp/ 
5 0635295 大義 放 22 0 じゃ ん ば 5 福 戸 店 008265 601 2 年 中 無休 OU http:/emwjanparac6jp/ 
bhiES 0666302701 。 大 孤 肝 大 孤 市 光 日 材 5115 hitp me jongaracojp/ じゃ ん ば ら 三 宮前 店 。 078392827 失 計 県 所 市 中 央 区 北 胡 折 通 13026 年 中 無休 UtitpJ/wwejamparacojp/ 
大 阪 日 本 指 3 号 店 エク スチ ェ ン ジ 堺 筋 ビル じゃ th ば 5 078-392.5666 。 兵庫 県 神戸 市 中 央 区 三宮 町 71027 年 中 無休 hittp://wme.janpara.cojp/ 
じゃ ん ば ら 5 大阪 本店 06-6645.0416 大阪 府 大 阪 市 湾 右 区 難波 中 121 http//me janpara.co jp/ 

エク スチ ェ ン ジ 難 流 ビ ル 0784360.0900 兵庫 県 補 戸 市 中 央 区 東川 崎 町 172 。 年 中 無休 6、U http//mww sofiapcow/ 
ソフ マッ プ 大 孤 ・ 日 本 手 店 066343001 大 了 府 大阪 市 吉 2 日 本 竹 5128 3 5 umie MRTH MLMIGF 


ソフ マッ プ な ん ば 店 06-6634-0071 。 大阪 府 大 阪 市 浪 区 日 本 橋 +625 ” ドス パラ 078326:2533 兵庫 県 福 戸 市 中 央 区 三宮 町 131 年 中 無休 6、 Uhttp//mmedosparacejp/ 
#9 ル ス 2 セン ター プラザ 


ソフ マッ プ ユ ー フ ロン ト 06-6630-6673 、 大 阪 府 大 阪 市 浪速 区 日 本 午 415.17 Uhttp://wme.utrontcon/ バ ソ コン 工房 明石 店 078-978-5833 兵庫 県 神戸 市 西区 人 川 谷町 有 瀬 1524:3 年 中 無休 hittp://mme pcrkoubou.jp/ 
大 孤 昌夫 店 パソ コン 工 選 大 孤 日 本 相 内 エディ オン 欠 及 下 O78451933 。 兵 上 補 戸 市 東 区 哲 六 を 多 421 。 定休 6 tttpd/nyedionjp/ 


ドス パラ 大 阪 ・ な ん ば 店 06-66352605 大 孤 府 大 阪 市 浪 吉 区 日 本 橋 3622 年 中 無休 6、U http://wm.dtspara.coj ソフ マッ プ ユ ー フ ロン ト 072775-6190 兵庫 県 人 師 586 中 無 mm front.com/. 
CE 人 Re PN WR 


パソ コン 工房 大 阪 日 本 橋 店 06-6647.8820 。 大 阪 府 大 孤 市 温 右 区 日 本 橋 415171F 年 中 無休 6 ) バ ソ コン 工房 伊 朋 店 074.75-5508 兵庫 県 伊 朋 市 便 物 師 5.86 年 中 無休 http://mmu.pe-kouboujp/ 


ビック カメ ラ ア ウト レッ ト 056634.0071 大 阪 大 阪 市 湾 吉 区 日 本 構 36254F 年 中 無休 6 http://wwebiccaseracom/ ソフ マッ プ ユ ュー フロント 079.456-6631 兵庫 県 加古 川 市 野口 時 野口 子 南 屋 敷 hittp//weutront eon/ 
な ん ば 店 ザウ ルス 2 加古 店 591 パソ コン 工房 加古 川 店 内 


あす と ・ ば っ くう punts 066630480 大 孤 放 大阪 市 浪 区 日 醒 5127 mtg パソ コン 工 記 0 大 店 。 07945665IT 抽 議 県 加 天 市 野口 httpe//mepeckeubou jp 
表 槍 ビル サザ 店 加 字 南 屋 表 831 
マウ スコ ソン ピューター 06-4396-6311 大 阪 語 大 阪 市 浪 吉 区 日 本 橋 4127 http/emunouse-jpcojp/ バ ソ コン エ 請 = 田 店 0795538068 兵庫 県 三田 市 対 中 町 125 http//wme pc-kouboujp/ 
大 阪 ダ イレ クト ショ ッ プ エディ オン 西宮 店 0796-69-220】 兵庫 県 西宮 市 六 原 町 923 httpe//ny edion pl 
パソ コン 工 選 西宮 尋 前 店 (079635.0041 。 兵 曽 県 宮 市 宮前 町 549 httpe//emepetmubou jp 
アブ ライ ド 失 中 店 079287.9085 。 押 県 直 市 安田 77 http//mme apgliednet cojpl 
日電 パソ コン 工 選 夫 銘 店 。。 07924+0778 兵庫 県 和 市 令 肝 区 楊 4135 http.//mepetoubou jp 
ヨド バシ カメ ラ 06.48021010 。 大阪 府 大 孤 市 北 区 大 湊町 1 6 Mitpmm yodobasticon/ パソ コン の 代 夫 = 0792315881 。 兵 県 上 和 市 六 層 区 加茂 北 57 http eme zoa cop 
マル チ メ デ ィ ア 析 田 
ビッ ク カ メラ な ん ば 店 0586341111 大阪 府 大 阪 市 中 央 区 日 前 Z| 。 年 中 角 休 6 RtpMmmw becasgacee/ 中 男 ・ 四 国 
ソフ マッ プ 天王 寺 店 。 06765770 大 務 用 大 阪 市 天王 き 区 旭 田 隊 町 10-48 年 中 無休 6 Uhttp//rmestfiapcou/ 
天王 きき 0 フラ サザ 作 ML 0662425866 男山 県 周山 市 区 田中 70106 htp/meatacojp/ 
パソ コン エ 選 中 074240 3916 大 孤 府 析 市 北 区 碧 島 本 2 町 258 0 アブ プラ イド 厄 店 08623+0707 較 上 県 賠 山 市 北 区 條 田町 7 6 ttp/Mmeappled eteogp/ 
パソ コン 工 記 誠 和田 店 0724295607 大 孤 且 岸和田 市 西 2 内 町 6517 Chouboup パソ コン 工 記 財 山 南 邊 066-8052820 。 賠 県 周山 市 区 中 野 717103 無休 6 Utttp//me pkoubou jp/ 
アブ ライ ド 内 店 077.97046030 。 大阪 用 高 機 子 2 tp ソフ マッ プ ユ ー フ ロン ト 0868052820 。 較 県 周山 市 北 区 下野 77103 KU Mitteront econ/ 
パソ コン 工 記 析 方 店 072.805:3557 大 孤 府 枚方 市 池宮 1217 人 6 htt pekmboejp/ 軸 商店 パソ コン 工 且 較 山 商店 内 
COEP0 画 店 077272755 。 大 用 條 画 市 S142 EU ttt/immepedepoteejp/ ビッ ク カ メラ 較 L 駅 前 店 085235111 。 画 上 県 周山 市 北 区 駅 前 町 1 6 itp//me tiecameacow/ 
パソ コン 工 拉 面 店 。。。 072720.6677 。 大阪 用 仙 画 市 必 藻 422 6 Mtp/wepekostejp/ エディ オン 整 I 原 店 。。 085270271 較 県 周山 市 中 区 東川 原 251 6 http/inyedionjp/ 
シー スレ ー タ ー ド (販売 072544.4125 大 孤 用 泉北 中 財 包 宮 月 北 1514 EP httpeiurto/ COEPO 山 本 邊 086-805.0507 。 較 県 周山 市 区 新保 8921 6 U itp//mpcdepotcojp/ 
第 アプ ライド 倉重 店 066-434-600 。 周 上 県 人 市 白楽 町 161 6 Mtpd/mmeappled eteogp/ 
エディ オン 倉本 店 085.4222011 。 剛 県 信 油 光 1091 6 httpinyedionp/ 
京都 ・ 溢 買 エディ オン 広島 店 錠 。 0822425II 広島 県 広島 市 中 区 に 細 屋 町 2118 http./inyedionjp/ 
じゃ ん ば 5 島 店 CMT66 273 押 休 6 http//mmjangaraco jp/ 
アブ ライ ド 京 者 075-3510271 京都 府 京都 市 区 に 西院 本 谷町 7 6 Mtg appled netcojp/ 大 手 印 原田 ビル 
エディ オン 此 和 大宮 店 075.490277 京都 内 宮 都 市 北 区 柴 作 栗 衝 町 4 5 り ソフ マッ プ 記 虹 店 082544307 NBD GU http//mmesofrapcon/ 
エディ オン 店 0757077020 京都 肝 京都 市 た 京 区 に 松 ヶ 員 小 妥 町 104 6 
エディ オン き 還 店 075-332570 京都 府 京 都 ホ 下京 区 き 町 遂 還 条 ドル 6 htpinpadionp/ ドス パラ 広島 四 0845427066 RENE SS PU tttp//mm dospara cjp/ 
邊 家 2 町 39 消 和 手 困 
07535+7281 京都 内 京都 市 ト 京 区 融 2 町 54 Whtp/me janparaco jp アブ ライ ド 広 島本 店 0822353535 EE 村 i 年 中 無休 6 Http/mmeappledaeteojp/ 
075 3422674 京 本 束 導き 箇 寺 トル 年 中 無休 6、U http/wmedosparactjp/ ソフ マッ プ ユ ー フ ロン ト 082501325| 広島 県 人 市 本 区間 当 新 町 22324 。 年 中 無休 OU http//rmwufrorteow/ 
到 有 2 町 S% サー ドウ ェ ー プ 京 導 ビル 広島 責 エ セン ター 店 パソ コン 羽島 商 エ セン ター 店 内 
バ ソ コン 選者 きき 針 店 075354.9210 京 替 京都 下京 区 き 町 過信 光 寺 ド ル 年 中 無休 6 http_/wwpcdoutouj バ ソ コン エ 記 0825013251 広島 県 広島 市 本 区間 当 新 町 22+24 年 中 無体 6、U http//wwpckoubouj 
生生 2 町 55 I 記 穫 瑞 エ セン ター 店 US: 
ビッ ク カ メラ 京 導 直 0753531111 京都 内 京 者 下京 区 東 覆 路 町 37 。 年 中 無休 6 Metp//mwwhccasgacoa/ エディ オン 東 広島 本 店 082.42332I| 広島 県 東 広 仙 西町 件 較 皇 45961 年 中 錠 休 6 Mttp//yedonjp/ 
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パソ コン 工 亡 東 広島 店 
アブ ライ ド 福 山 店 

ビッ ク カ メラ 広島 駅 前 店 
エディ オン 

フジ グラ ン ナ タリ ーー 店 
バ ソ コン 工房 福山 店 


エディ オン 

フジ グラ ン 安 芸 店 

ギガ カリ 

パソ コン 工房 鳥取 安 長 店 
エディ オン 訪 吉 店 

ソフ ト アイ ラン ド 子 店 
パソ コン 工房 松江 店 
パソ コン 工房 山口 店 

バ ソ コン 工房 宇部 店 
エ ノ モ ト 電 子 

20 徳島 店 

バ ソ コン 工 羽 徳島 店 


PCDEPOT 

商 松 東 バ イ バ ス 店 
アブ ライ ド 松 店 

ソフ マッ フュ フロ ント 
計 松 店 


バ ソ コン 工 記 高松 店 
アブ ライ ド 松 山 店 
バ ソ コン 工房 梓 山 店 
CDEPOT 寺 佐 道 路 店 
アブ ライ ド 高知 店 


PONET 情 多 駅 前 店 


アブ ライ ド 博 多 店 
ソフ マッ プ ブユ ュー フロ ント 
福岡 南 店 


じゃ ん ば ら 情 多 店 


じゃ ん ば ら 福 岡 筑 薬 通 り 店 
ドス バラ 博多 店 


パソ コン 工 羽 福 周南 店 


マル ツ 博 多 呉 服 町 店 
ヨド バシ カメ ラ 

マル チ メ デ ティ ア 情 多 
アブ ライ ド 西 福岡 店 
ツク モ 福 岡 店 


ビッ ク カ メラ 天神 1 号館 
バ ソ コン 工 亡 福岡 西 店 
ソフ マッ ブユ ュー フロ ント 
香椎 店 


バ ソ コン 工房 香椎 店 
アブ ライ ド 南 福岡 店 


アブ ライ ド 小 倉 店 
ウェ イク コン ピュ ー タ 
小倉 本 店 


ソフ マッ プ ブユ ュー フロ ント 
中倉 店 


パソ コン 工房 食 店 
アブ ライ ド 昧 科 店 

バ ソ コン 工房 八幡 店 
PC DEPOT 魏 近 和 松 店 
アブ ライ ド 久 田 米 店 

バ ソ コン 工房 久留 米 店 
PCDEPOT 長 箇 店 

パソ コン 工房 佐世保 店 
ソフ マッ プ ュ ユー フロ ント 
長 箇 店 


パソ コン 工房 長 痢 四 


PCDEPOT 買 店 

バ ソ コン 工 羽 佐賀 店 
じゃ ん ば ら 風 本 ト 通 店 
アブ ライ ド 能 本 店 


082.430290 
084.928.0700 
0825061111 

2205515 


O84991-1577 
B48-64511 


0828858150 


0857233920 
0857399393 
0858223141 
085244545 
0852.59.5335 
F903 
083529.0357 
08343H1725 
088-6663771 
06120730 
7815.0555 


878667600 
78153993 


78153993 
0899326I11 
089.9148031 
0892848803 
088-880:5522 


328351441 


A87800 
2588307 


578 


33.436-4781 
32.4139551 


25883177 
34527001 


263.8102 
00 


09283.00 
932.404.9924 


7 
3.8951071 
36635514 


(096635511 
354100 


939326500 
935121551 


A 


(033.974.4925 
355500 
093.6957871 
308233090 
09423379%68 
094251207 
935-918-115 
0956261533 
095.8142880 


935-8142880 


952273155 
(0951.45055 
0963568218 
9-384.0901 


G: 総合 パソ コン ショ ッ プ 
U: アウ トレ ッ ト 、 中古 、 ジ ャ ンク 


広島 県 東 広 島 市 西条 町 御 苗 皇 54731 
広島 県 福山 市 南 本 庄 +4-44 

広島 県 広島 市 南 区 松原 町 5.1 

広島 県 日 市 市 同 品 3 


広島 県 福山 市 東 深津 町 11013 
広島 県 三原 市 円 一 町 117 


広島 県 安 共 部 坂 町 北新 地 2330 


鳥取 県 鳥取 市 局 町 57.2 選 町 ビル 1F 
魏 取 県 鳥取 市 安 長 17-6 

烏 取 県 倉吉 市 田中 町 867 

委 取 県 米子 市 安倍 2031 

島根 県 松江 市 学園 116.26 
山口 県 市 大 内 矢田 北 11330 
山口 県 宇部 市 西 電 返 22220 
山口 県 周南 市 岐南 町 +27 

徳島 県 徳島 市 川内 町 中 島 114.| 
徳島 県 徳島 市 沖浜 東 215 

箇 川 県 高松 市 上 天神 町 659- 


箇 川 県 高松 市 東 / ハ ゼ 町 +4 


EN 39.13 
パソ コン 工 選 闘 


a 913 
押 県 格 山 市 天山 町 +150 
要 骨 県 松山 市 東 石井 釘 61736 
貢 知 県 高知 市 朝食 甲 1731 
高知 県 高知 市 知 寄 町 +306 


福岡 市 


福岡 県 福岡 市 博多 区 

情 多 駅 前 44| 深 見 ビル 1F 

福岡 県 福岡 市 情 多 区 豊 2310 
福岡 県 福岡 市 博多 区 三 筑 150 
パソ コン 工 局 福 岡南 店 内 


福岡 県 福岡 市 博多 区 情 多 駅 東 24.6 
博多 グ ロー リー ビル 


福岡 県 福岡 市 博多 区 比 還 町 1728 
福岡 県 福岡 市 博多 区 博多 駅 東 7228 
析 村 ビル TF 


福岡 県 福岡 市 博多 区 三 筑 1-5-10 
福岡 県 福岡 市 境 多 区 博多 所 東 2-2-27 


福岡 県 福岡 市 境 多 区 下 思 服 町 54 
福岡 県 福岡 市 境 多 区 博多 択 

中 央 街 612 

福岡 県 福岡 早 良 区 原 4.26-5 
福岡 県 授 岡 市 中 央 区 天神 1.9-1 
ベス ト 電 畔 福岡 本 店 

福岡 県 福岡 市 中 央 区 今泉 125- 
福岡 県 福岡 西区 石 え 4117 


Et ipl tid 

秋 必 フェスティ (| ル ガー デン パソ コン エエ 昌和 析 下 内 
福岡 県 福 剛 市東 区 香 槍 団 地 1.20 
香椎 フェ ステ ィ バ ル ガ ー デ ン 

福岡 県 所 岡市 南 区 折立 町 52】 


九州 (福岡 市 以外 )・ 沖 縄 


福岡 県 北九州 市 小倉 北 区 香春 口 174 
福岡 県 北九州 市 小食 北 区 砂津 5-25 
文生 幹 剛 ビル IF 

福岡 県 北九州 市 小倉 南 区 葛原 本町 1720 
バ ソ コン 工房 小倉 店 内 

福岡 県 北九州 市 小倉 南 区 牙 原 本 町 17.20 
福岡 県 北九州 市 八 由 西区 熊 西 14-1 
福岡 県 北九州 市 八幡 西区 八 枝 43.4 
福岡 県 飯 迷 市 秋 松 9242 

福岡 県 久留 米 市 東 棋 原町 734-1 
福岡 県 久 久 市 野伏 間 1516 

長崎 県 長 綺 市 立町 41 

長崎 県 佐世保 市 日 宇 町 2734:1 

長崎 県 本 彼 析 部 時 津 町 元 村 卿 字 央 崎 
5341 バ ソコ ン 工 房 長短 店 内 

長 箇 県 西 彼 析 部 時 津 町 

志村 人 字 容 輸 B31 

人 質 県 佐賀 市 互 勢 町 大 字 邊 島 750 

作 綿 県 佐賀 市 本 庄 町 大 字 本 庄 11233 
熊本 県 熊本 市 中 央 区 下 通 2130 

脈 本 県 熊本 市 東 区 西原 +17 


年 中 無休 
年 中 無休 
年 中 無休 
年 中 無休 


年 中 無休 
年 中 無休 


年 中 無休 
年 中 無休 


年 中 無休 
年 中 無休 
年 中 無休 
年 中 無休 
年 中 無休 


無休 


年 中 押 人 
年 中 押 人 


和 押 人 


年 中 無休 
無休 


年 中 無休 
第 中 人 


年 中 無人 
第 中 無人 


年 中 無体 
年 中 無休 


年 無休 
年 中 無 
年 中 無休 


年 中 無休 
年 中 無休 


6 htp//mpckoubou jp/ 


全国 Shop ガ イド 


九州 (mt の ・ 沖 縄 


A テッ アッ 0962855013 


GU Mttps/eme applid oet eojp/ 


6 Mtp Mm biccaaeracow 
httpe//ny.edionjp/ 


Mtpe//megckosbou gp 
Mtp/inyedionjp/ 


htp/inyedionjp/ 
htp/w gigapasocon/ 


itp,//mme pkoboujp/ 
itp//nyedionp/ 


hit satisianyoragcu/ 


hitp,//mme pkoubou jp/ 
‘httpe//rm geckoubou pp 
http//rme.e-enomotojp/ 
ttye//mme-z0a.cojp/ 
titp//mmpekobou gp/ 

6 U http/rme pedepot coJp/ 


? 
6 
6 
? 
Gtp//mepeckobou pp/ 
6 
6 
6 
6 
ロ 


ソフ ト ア イラ ンド 熊本 店 0963749999 


ソフ マッ プ ブユ ー フ ロン ト 0363340780 
此 相 

パソ コン エ 記 馬 店 
アプ ライド 大 負 店 
パソコ ン エ 応 人 引 
アブラ イド 宮 剛 店 
パソ コン 工 記 宮 邊 


096334.0780 
75339700 
(097504201 
098523.0008 
985805901 
PCDEP0T 下 児島 店 09929.6600 
アブ ライ ド 諾 児島 向 = 0992578588 
パソ コン 工 記 用 児 島 店 0992503555 
ビッ ク カ メラ 箕 児 島 中 央 駅 店 034814111 
グッ ドウ ィ ル 和男 新 都心 店 096.9415670 
ソフ ト アイ ラン ド 沖 縄 店 096.898.2358 
グッ ドウ ィ ル 北谷 店 (038-982.7633 


6 U tttp//meapledtet ejp 


Utp/ereatronteoa/ 


Gitp/mepeckobougp/ 


GU tttp//emeappledtet cojp/ 


G6 htte//mmpekouboujp/ 
6 U http/rme pedepot cojp/ 


6 U ittp//emeappledtet cojp 


Whisedprinscojp/ 


6 Mitp/mappiiet etcojp/ 


Utpsl/meutrontcoa/ 
6 Uittps//rme anparacojp/ 


1 itps/mejanparacojp/ 
PU http//mm dosparaco jp 


& Utne pctoubosjp/ 
tttp/m msejpcojp/ 


http tarutsuee jp/ 
ee 


‘titrapplied oetco jp 


hitp.//mmetsutuno cojp/ 
tttp/m iccaeracoa/ 

Mtp//mepeckoobougp/ 
Mitp//mmatrontco/ 


6 Unttp//emgekoubou jp/ 


6 Mtp mappleteteojpl 


GU http/eme applied et cop 


G6 Mtl/maakeco jp 
Utpsl/emeutrontcoa/ 


& Uitg/mepekoubonjp/ 


6 Mitpmagpiet etcojp/ 


6 htp//mepckouboajp/ 
GU http/mupedepot co 


GU https//emeappled tet cojp/ 


6 htp//mepctoboajp/ 
GU http:/me pedepot op 
6 htp//mpckoutoa pl 
UMtp//meutront eon/ 


6 htp//mpckoutoujp/ 
GU httpy/mepedepoteop/ 


6 htp//mepekouboujp/ 
6 U itp//emjanparecojp 


6 tttpMmapptetoetcoppl 


M : モバ イル 、 


ネッ トワ ー ク 関連 ショ ッ プ 


1 0 


レジ デン ス 山 
RO 
熊 電 総 業 内 


江本 県 財 本 市 区 馬 波 2137 
パソ コン 選 芝 4 正 内 

層 オ 県 肖 本 市 南 区 且 閥 2137 
大 分 上 大 公証 昌 町 +6 

大 分 果 大 人 市 太字 宮内 7201 
宮 和 県 2 人 本 5665 


男 児島 県 児 島 市 虹 南町 8 
鹿児島 県 鹿児島 市 上 六 園 町 332 
鹿児島 県 児 島 市 天保 山 23 
鹿児島 県 鹿児島 市 中 央 町 1 

沖 旨 県 下 本 市 お も ろ ま ち 356 
沖縄 県 官 野 溢 市 大 山 339 沖縄 電子 内 
沖縄 県 中 玉 郡 北谷 町 美浜 31-6 


WER REPORT 2017 April 


EP ttmesupecop/ 


年 中 無休 Phttp//mmkumadencoa/ 


年 中 無体 hitp7/rmuuttontcom/ 
年 中 無休 
年 中 押 休 
年 中 無休 
年 中 無休 
年 中 無休 


年 中 無休 
年 中 無休 
入 中 無休 
年 中 無休 
年 貴人 
年 中 無休 
年 中 無休 


6 U ttt pe toubosjp/ 
GMitp//uappliedtet ce pl 
Ghitp//emepekououjp/ 

6 Uittp//emmagpledretcs 
G6 htc/Armepeckouboujp 


GU httge/Aeme pedepotcojp 
Mitpemeagpledetco pl 
hitpe//rme pkouboup/ 
Mtp,//re biccaneracon/ 
https//rm goodmill jp 
hetp/ekiraradersticojp/ 
tttp/eme goodril pl 
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DOS/V DataFile 


チッ プ セ ッ ト 


箇 Intel CPU 対応 


PC パー ツ を 選ぶ 上 で ぜひ と も 知っ て お きた い チ ッ プ セ 
ッ ト や GPU の 仕様 、 そ し て CPU の コー ド ネ ー ム 。 本 
項 で は これ ら に 加え て 、Windows に 搭載 され て いる 
各 機 能 や キー ボー ド シ ョ ー ト カッ ト 、 定 番 フ リー ソフ 
ト 、 さ ら に 自作 用 語 解 説 な ど を 集め て いる 。 本 誌 を 読 
む 際 に は 、 必 要 に 応じ て 参照 し て ほし い 。 


チッ プ 名 主 に 組み 合わ せる ICH 対応 CPU き 2 (SB) PCI Express 
Z270 1 チッ プ 構 成 Care i7/i5/i3, Pentium, Celeron DMI 3.0 (上 り 下り 各 4GB/s) CPU に よる CPU に よる 3.0x1 x 24 (最大 ) 
He270 1 チッ プ 機 成 Core i7/5/i3, Pentium, Celeron DMI 3.0 (上 り 下り 各 4GB/s) CPU に よる CPU に よる 30x1 x 20 (最大 ) 
B250 1 チッ プ 構 成 Core i7/i5/i3, Pentium, Celeron DMI 3.0 (上 り 下 り 各 4GB/s) CPU に よる CPU に よる 30x1 x 12 (最大 ) 
2Z170 1 チッ プ 機 成 Core i7/i5/i3, Pentium, Celeron DMI 3.0 (上 り 下り 各 4GB/s) CPU に よる CPU に よる 30x1 x 20 (最大 ) 
H170 ) Core i7/i5/i3, Pentium, Celeron DMI 3.0 (上 り 下り 各 4GB/s) CPU に よる CPU に よる 30x1 x16 ( 恒 大 ) 
B150 Core i7/5/i3, Pentium, Celeron DMI 3.0 (上 り 下 り 各 4GB/s) CPU に よる CPU に よる 30x1x8 (最大 ) 
H110 Core i7/i5/i3, Pentium, Celeron DMI 2.0 (上 り 下 り 省 2GB/s) CPU に よる CPU に よる 820x1x6 (最大 ) 
X99 Corei7 DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる 80x1x8 (最大 ) 
297 Core i7/i5/i3. Pentium, Celeron DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる 20x1x8 (最大 ) 
H97 Core i7/5/i3, Pentium, Celeron DMI2.0 (上 り 下 り 各 8GB/s) CPU に よる 820x1x8 ( 量 大 ) 
287 Pentium, Celeron DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる = 20x1x8 (大 ) 
H87 }、 Pentium, Celeron DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる HD Graphics シリ ー ズ 20x1x8 (最大 ) 
B85 Pentium, Celeron DMI 2.0 (上 り 下り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる HD Graphics シリ ー ズ 80x1x8 ( 恒 大 ) 
H81 }. Pentium, Celeron DMI2.0 (上 り 下り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる HD Graphics シリ ー ズ 20x1x6 ( 量 大 ) 
X79 DMI 2.0 (上 り 下 り 省 2GB/s) CPU に よる CPU に よる 20x1x8 
2Z77 }、 Pentium, Celeron DMI2.0 (上 より 下り 名 2GB/s) CPU に よる CPU に よる HD Graphics ズ 20x1x8 
H77 Pentium, Celeron DMI 2.0 (上 り 下 り 衝 2GB/s) CPU に よる CPU に よる 20x1x8 
275 }、 Pentium, Celeron DMI 2.0 (上 り 下 り 導 2GB/s) CPU に よる CPU に よる 20x1x8 
B75 Pentium, Celeron DMI 2.0 (上 り 下 り 衝 2GB/s) CPU に よる CPU に よる 20x1x8 
268 Pentium, Celeron DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる 20x1x8 
P67 Pentium, Celeron DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる 20x1x8 
H67 Pentium, Celeron DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる 20x1x8 
H61 }、 Pentium, Celeron DMI 2.0 (上 り 下 り 各 2GB/s) CPU に よる CPU に よる 20x1x§ 
X58 ICHIORACHTO QPI (上 り 下 5 各 18.8GB/s) CPU に よる CPU に よる 20x16x2,80x%1x4 
P55 1 チッ プ 和 構成 Pentium DMI (上 り 下 り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる 20x1x8 
H57 1 チッ プ 構 成 Pentium DMI (上 D り 下 り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる 20x1x8 
H55 1 チッ プ 模 成 Pentium DMI (上 り 下 り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる | 20x1x§ 
NMIO 1 チッ ブ プ 構成 DMI (上 り 下 り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる Graphics Media Accelerstor 3000 シリ ー ズ 20x1x4 
P45 ICHIOR/ACH10 Core 2 Quad/Duo, Celeron (SB 8OOMHzEL 上 +) 1.333MHz (333MHz x 4) PC3-8500/PC2-6400 8GB (DDR3) /16GB (DDRE)  — 20x16 x1 
645 ICHTOR/ICH10 Core 2 Quad/Duo, Celeron (SB 8OOMHz\ 上 ) 1.333MHz (333MHz X 4) PC3-8500/PC2-6400 8GB (DDR3) /16GB (DDR2) Graphics Media Accelerator X4500HD 20x16 x 1 
チッ プ 名 Uitra ATA Serial ATA RAD USB30 USB20 LAN PCI Express (レツ ) Po 
2Z270 6Gbps x 6 (最大 ) RAID 0/1/5/10 10 ( 履 太 ) 14 (最大 ) 1000BASET eR = 
Ha70 ご 6Gbps x 6 (最大 ) RAID 0/1/5/10 8 ( 晶 大 ) 14 ( 量 大 ) 1000BASET = a 
B250 6Gbps x 6 (最大 ) Ee 6 (最大 ) 12 ( 量 大 ) 1000BASE.T = 
Z170 6Gbps x 6 (最大 ) RAID 0/1/5/10 10 (最大 ) 14 (最大 1000BASE.T を 
H170 = 6Gbps x 6 (最大 ) RAID 0/1/5/10 8 (最大 ) 14 ( 地 大 ) 1000BASE-T a 
B150 6Gbps x 6 (最大 ) < 6 (最大 ) 12 (最大 ) 1000BASE.T =: = 
Hl110 = 6Gbps x 4 ( 量 ーー 4 ( 恒 大 ) 10 ( 量 大 ) 1000BASE-T を ee 
X99 3 6Gbps x 10 (最大) RAID 0/1/5/10 6 (最大 ) § 1000BASE.T = = 
297 = 6Gbps x 6 (最大 ) RAID 0/1/5/10 6 (最大 ) § 1000BASE.T ee 
H97 6Gbps x 6 (最大 ) RAID 0/1/5/10 6 (最大 ) § 1000BASE-T [=3 = 
2Z87 6Gbps x 6 (最大 ) RAID 0/1/5/10 (最大 ) § 1000BASET = 
H87 6Gbps x 6 (最大 ) RAID 0/1/5/10 6 (最大 ) § 1000BASE.T = 
B85 6Gbps x 4 (最大 )、 3Gbps x 2 ss 4 ( 恒 大 ) § 1000BASET_ 
H81 6Gbps x 8 (最大 )、 3Gbps x 2 a 2 8 1000BASE.T = = 
X79 6Gbps x 2, 3Ghps x 4 RAID 0/1/5/10 14 1000BASE-T = ee 
Z77 6Gbps x 2, 3Ghps x 4 RAID 0/1/5/10 4 10 1000BASE-T ee i 
H77 = 6Gbps x 2, 3Gbps x 4 RAID 0/1/5/10 4 10 1000BASE-T > 
275 = G6Gbps x 2, 3Gbps X 4 RAID 0/1/5/10 4 10 1000BASE-T ご es 
B75 人 6Gbps X 1、 3Gbps X 5 = 4 8 10008ASE-T 級 記 (スロット 才 提 公 開 ) 
268 = 6Gbps X 2, 3Gbps Xx 4 RAID 0/1/5/10 = 14 10008ASET = EE 
P67 ef 6Gbps x 2, 3Gbps X 4 RAID 0/1/5/10. 14 1000BASE-T er a 
H67 人 6Gbps x 2, 3Gbps X 4 RAID 0/1/5/10. es: 14 1000BASE-T 3 ee 
H61 = ‘36Gbps x 4 = oe 10 1000BASE-T = = 
P55 = 3Gbps x 6 RAID 0/1/5/10. 14 1000BASE-T を 4 
H57 = ‘36Gbps x 6 RAID 0/1/5/10. = 14 1000BASE-T = 4 
H55 = 3Gbps Xx 6 EE 12 1000BASE-T a 4 
NM10 = 3Gbps x 2 Be = 8 100BASE-TX 4 2 
ICHTOR ee 3Gbps X 6 RAID 0/1/5/10. ™. 12 1000BASE-T_ 6 4 
ICH10 3Gbps x 6 = me 12 1000BASE-T 6 4 
四 AND CPU 応 
チッ プ 名 EF Bridge 対 WCPU 和 を シス テム バス (SB) 対応 メモ リ 規 格 (最大 対 選 度 ) 最大 メモ リ 召 量 PCI Express 
A88X ATO/AB/AB/A4 UMI (上 り 下り 吉 1GB/s) CPU に よる CPU に よる (CPU に よる ) 20x1x4 
A78 ATO/AB/AG/A4 UMI (上 り 下り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる {CPU による) 2.0x1 x 4 
AB8H 本 A1O/AB/AB/A4 UMI (上 り 下り 吉 1GB/s) CPU に よる CPU に よる (CPU に よる ) 20x1 x 4 
A58 1 チッ プ 構 成 A1O/A8/AB/A4 UMI (上 り 下り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる RadeonR 3 ス HD 8000/7000 3! (CPUE ょ よる) 20x1 x4 
‘99OFX ‘S8950 FX, PhenomI\ Phenom, AthionI、 Athion 5.200MHz (上 り 下り 各 2.600MHz) _CPU に よる CPU に よる 820x16x2, 20x1x10 
‘990X ‘S8950 FX、 Phenom Il、 Phenom, Athion I 、 Athion 5.200MHz (上 り 下 り 各 2.600MHz) CPU に よる CPU に よる = 20x16x1, 20x1x6 
970 S8950 FX, PhenomIl、 Phenom, AthionI、 Athlon 4.800MHz (上 り 下 5 各 2.400MHz) CPU に よる CPU に よる 20x16x1,20x1x6 
A85X 1 チッ プ 構 成 A1O/A8B/AB/A4 UMI (上 り 下り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 7000 シリ ー ズ (CPU に よる ) 20x1x4 
A75 1 チッ プ 構 成 A8/A6/A4 UMI (上 り 下り 名 1GB/s) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 6000 シリ ー ズ (CPU に よる ) 20x1x4 
A55 1 チッ プ 坦 大 AB/A6/A4 UMI (上 り 下り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 6000 シリ ー ズ (CPU に よる ) 20x1x4 
ASOM 1 チッ プ 構 成 E450/E-350/C-60 UMI (上 り 下り 名 1GB/s) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 6000 シリ ー ズ (CPU に よる ) 20x1x4 
A45 1 チッ プ 場 成 E450/E-350/C-60 UMI (上 り 下り 各 1GB/s) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 6000 シリ ー ズ (CPU に よる ) 20x1x4 
B90FX 58850 Phenom』、 Phenom.AthionT、Athion、Sempron 5.200MHz (上 り 下り 各 2.600MHz) CPU に よる CPU に よる = 820%16x2, 20x1 x 10 
‘8906X ‘S8850 PhenomI、Phenom、Athlon、Athlon、 Sempron 。 5.200MHz (上 り 下り 各 2,600MHz) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 4290 20x16xX1,20x1x6 
8806 S8850 Phenom1l、Phenom、AthlonI、Athlon、 Sempron 。 5.200MHz (上 り 下 り 和 名 2.60OMHz) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 4250 80x16x1, 20x1x6 
870 S8850 PhenomIl、 Phenom、AthionIT、Athion、 Sempron 。 4.800MHz (上 り 下り 各 2.400MHz) CPU に よる CPU に よる 20x16x1,20x1x6 
790FX 58750/700 PhenomI、Phenom. AthlonI、Athlon、Sempron 5.200MHz (上 り 下り 名 2.60OMHz) CPU に よる CPU に よる i 280%16x2.20x1x6 
7906X. 58750/700 PhenomII、Phenom、AthlanI、Athlon、 Sempron 。 5.200MHz (上 り 下 り 各 2.6OOMHz) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 3300 20x16x1, 20x1x6 
790X 58710/700 Phenom1l、Phenom、AthionI、Athlon、 Sempron 。 5.200MHz (上 り 下 り 各 2.60OMHz) CPU に よる CPU に よる = 820x16x1,20x1x6 
785G ‘SB750/710 Phenom1l、Phenom、AthionT、Athlon、Sempron 。 5.200MHz (上 り 下 り 各 2.600MHz) CPU に よる CPU に よる Radeon HD 4200 20x16x1,20x1x6 
チッ プ 名 Uitra ATA Serial ATA RAD USB30 USB20 LAN PCI Express PC 
AB8X = 6Gbps x 8 RAID 0/1/5/10. 4 10 室 = 対応 (スロ ッ ト 欠 電 公 間 ) 
A78 = 6Ghps x 6 RAID 0/1/10 4 10 で 3 対応 (スロ ッ ト 政 電 公 開 ) 
A68H 庄 BGbps x 4 RAID 0/1/10 2 8 到 対応 (スロ ッ ト 欠 電 公開 ) 
A58 3Ghps x 6 RAID 0/1/10 = 14 っ = 負 応 (スロ ッ ト 夫 堪 公開) 
S8950 6Gbps x 6 RAID 0/1/5/10. * 14 T1000BASET 20x1x4 §5 
AB5X 6Ghps x 8 RAID 0/1/5/10 4 10 = 対応 (スロ ッ ト 座 天 公 開 ) 
A75 GGbps x 6 RAID 0/1/10 4 10 と 3 
A55 ‘3Gbps x 6 RAID 0/1/10 14 = 3 
ASOM 6Gbps x 6 = 14 20x1x4 ジ 
A45 3Gbps x 6 = 14 20x1x4 対応 (スロ ッ ト 数 電 公 ) 
58850 133 x 1 6Gbps x 6 RAID 0/1/5/10 ※ 14 T1000BASET 20x1x2 § 
58750 133x 1 ‘3Gbps x 6 RAID 0/1/5/10 12 1000BASET — § 
沙 実 際 は マザー ボー ド に よっ て 異な る 
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CPU コ ー ド ネー ム 人 解説 


画 Intel 


Kaby Lake 


ケイ ビー レイ ク 


! 8017 年 1 月 発売 の 第 7 世代 Core 


ズ 。 基本 設 
は Skylake と 同じ 改良 版 の 14nm+ プ ロ セ 
ス で 製造 され 、 最 上 位 の Core i7-77O00K は 、 定 格 


| 時 4.2GHz、Turbo Boost 時 4.5GHz と 、 従来 の 同 


TEXT : 編集 音 


クラ ス 製 品 と 比較 し 大 幅 な 高 ク ロッ ク 化 を 実現 。 ま 
た 、 メ モリ も DDR4-2400 に 対応 し 、 ビ デオ 機能 
も 改良 され る な ど 、 コ ア の 最適 化 に よる パフ ォ ー マ 
ンス アッ プ が 図ら れ て いる 。 


OBroadwell-E 


ブロ ー ド ウェル ・ イ オー 


201 6 年 5 月 発売 の 、14nm プ ロ セ スル ー ル を 採 
用 する ウル トラ ハイ エン ド CPU。 従来 同様 LGA 
2011-v3 や 最大 40 レ ー ン の PCI Express 3.0 に 
対応 し つつ 、Broadwell ベ ー ス の アー キテ クチ ャ を 


採用 し て 、 最 上 位 モ デル は 10 コア 20 ス レッ ド を 実 
現 。 メ モリ も DDR4-2400 の 4 チャ ン ネ ル 駅 動 に 対 
応 し 、LGA1511 環 境 に 対し て 2 倍 以 上 の メモ リバ 
フォ ー マ ン ス を 備え て いる 。 


3 


Skylake 


スカ イレ イク 


! 第 6 世代 の Core i シリ ー ズ 。 マ イク ロア ー キ テク チ 
! ヤ や 電力 制御 機構 が 改良 され た ほか 、 コ ン シ ュ ー マ 
向け で は 初め て 、 低 電圧 の DDR4 メ モリ に 対応 し 


ソケット が LGA1151 に 変更 され た た め 従 来 品 


と の 互換 性 は な い が 、 新 チッ プ セ ッ ト と の 組み 合わ 
せ で 、 プ ブ プラットフォーム 全体 を 高 機能 化し や すく な 
っ て いる 。 ち な み に 内 蔵 GPU も 改良 され 、QSV は 
H.265 に も ハー ドウ ェ ア 処 理 で 対応 し て いる 。 


OBroadwell 


ブロ ー ド ウェ ル 


Haswell を ベー ス に 14nm プ ロ セ ス へ と 高密 度 化 さ 
れ た 第 5 世代 の Core i シリ ー ズ 。2015 年 6 月 に リリ 
ー ス され た Core i7-5775C は 、 TDP 65W で あり 
な が ら 倍 率 ロ ッ ク フ リー と いう 新 機軸 。 内 蔵 GPU 


「Iris Pro Graphics 6200」 は 、 従来 比 2.4 倍 の 実 
行 エ ンジ ン 数 と 、128MB の 大 容量 キャ ッシュ 「eD 
RAM」 で 大 幅 に 強化 され て いる 。 CPU ク ロッ ク こ 
そ 抑 え め だ が 、 電 力 効 率 に 優れ た CPU だ 。 


Braswell 


ブラ スウ ェ ル 


! Bay Trail-M/D の 後継 と し て 登場 し た 、14nm 世 代 


の デス クト ッ プ 向け Atom プ ブロ セッ サ 。 Celeron/Pe 
ntium ブ ラン ド の 下位 モデ ル と し て ライ ン ナ ッ プ さ 


! れ て お り 、TDP が 6W 以 下 と 低 消費 電力 で 動作 する 


た め 、 フ ァ ン レス タイ プ の CPU オ ン ボ ー ド マザー ボ 
ー ド の ほか 、 小 型 の ベア ボー ン PC キ ッ ト 、 低 価格 で 
大 きめ の ノー ト PC な ど に 採用 され る こと が 多い 。 


OHaswell 


人 ハズ ウェ ル 


8013 年 6 月 に 登場 し た 、LGA1150 対 応 の 第 4 世 
代 Core i シリ ー ズ 。 動 作 ク ロッ ク や コア 数 に 第 3 世 
代 か ら の 大 き な 変 更 は な い が 、 新 命令 の 追加 や 命令 
発行 ボー ト な どの 強化 に より 性 能 は 向上 。 内蔵 GPU 


も 演算 ユニ ッ ト や メモ リア クセ ス の 構造 が 変更 さ 
れ 、 拡 張 性 の 高い アー キテ クチ ャ へ と 刷新 され て い 
る 。 ま た 、 統 合 ボ ル テ ー ジ レギ ュ レ ー タ (iVR) の 
内 蔵 で 、 電 力 供給 を より 細か く 柔 軟 に 制御 で きる 。 


面 Advanced Micro Devices (AMD) 


Godavari 


ゴー タダ ター} 


82015 年 5 月 に 登場 し た 、Steamroller ア ー キ テク 
チャ の 新 CPU。 基 本 的 に は 、Kaveri を リフ ァ イ ン し 
た も の で 、 最 上 位 モ デル の A10-7870K は 、Kaveri 
の 最上 位 モ デル A10-7850K よ り も 動作 周波 数 が 


高く 、CPU ク ロッ ク は 3.7GHz (Turbo CORE 時 
4GHz) か ら 3.9GHz (Turbo CORE 時 4.1GHz) 
へ 、GPU ク ロッ ク は 720MHz か ら 866MHz へ と 高 
速 化 され て いる 。 


OKaveri 


カベ リ 


282014 年 1 月 に 登場 し た 新 APU。4 個 搭載 され た CP 
U コ ア に 、 命 令 デ コー ダ や 1 次 キャ ッシュ な ど を 強化 
し た 、Steamroller ア ー キ テク チャ を 採用 。GPU と 
し て 、GCN ア ー キ テク チャ を 採用 し た スト リー ミン 


グ ブ プロ セッ サ を 512 基 (A10-7850K の 場合 ) 搭 
載 し て いる 。 CPU と GPU を 一 つの プロ セッ サ の よ 
うに 扱え る HSA に 対応 し た 初 の 製品 で 、TDP を 切り 
換え る Configurable TDP に も 対応 する 。 


Kabini 


| 


シス テム チッ プ も 統合 し た 、Jaguar コ ア を 最高 で 


! 4 個 搭載 する SoC タ イプ の 新型 APU。 オン ボー ド 実 


! 装 の A6/A4 シ リー ズ の ほか 、Socket FS1b (AM 
1) 対応 の Athlon/Sempron シ リー ズ を ライ ン ナ ッ 


プ し て いる 。 TDP は 25W と Intel の Bay Trail-D な ど 
より 高め だ が 、AVX/AES 命 令 へ の 対応 や GCN ア ー 
キテ クチ ャ の 強力 な GPU を 採用 する な ど 、 そ の 性 格 
付け は 大 きく 異な る 。 


OVishera 


ヴィ シュ ラ 


Zambezi 後 継 の FX シリ ー ズ 。 CPU コ ア に 、Bulldo 
zer ア ー キ テク チャ の 発展 版 で お る Piledriver モ ジュ 
ー ル を 採用 し 、 最 高 8 コ ア 構 成 が 可能 。TDP は その 
まま で 、 定 格 の 動作 クロ ッ ク が 最高 4GHz に 向上 し 


た ほか 、 ハ ー ド ウェ アブ プリ フェ ッ チ 機能 な ど が 強化 
され 、 性 能 も 向上 し て いる 。 ま た 、 全 モデ ル と も 倍 
率 ロ ッ ク フ リー で 、Turbo CORE を サポ ボー ト し て い 
る 。 
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グラ フィ ックス チッ プ 


NVIDIA 


Advanced 
Micro 
Devices 
(AMD) 


シリ ー ズ 名 


TITAN シ リー ズ 


GeForce TITAN シ リー ズ 


GeForce 10 シ リー ズ 


GeForce 900 シ リー ズ 


GeForce 700 シ リー ズ 


GeForce 600 シ リー ズ 


GeForce 500 シ リー ズ 


GeForce 400 シ リー ズ 


GeForce 200 シ リー ズ 


シリ ー ズ 名 
Radeon Pro Du 
Radeon RX 40! 


Radeon R9 300 シ リー ズ 


Radeon R7 300 シ リー ズ 
Radeon R9 200 シ リー ズ 


Radeon R7 200 シ リー ズ 


= 
Radeon HD 7000 シ リー ズ 


Radeon HD 6000 シ リー ズ 
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チッ プ 名 

TITAN X 

GeForce GTX TITAN X 
GeForce GTX TITAN Z * 
GeForce GTX TITAN Black 
GeForce GTX TITAN 
GeForce GTX 1080 
GeForce GTX 1070 
GeForce GTX 1060 
GeForce GTX 1050 Ti 
GeForce GTX 1050 
GeForce GTX 980 Ti 
GeForce GTX 980 
GeForce GTX 970 
GeForce GTX 960 
GeForce GTX 950 
GeForce GTX 780 Ti 
GeForce GTX 780 
GeForce GTX 770 
GeForce GTX 760 
GeForce GTX 750 Ti 
GeForce GTX 750 
GeForce GT 740 
GeForce GT 730 
GeForce GT 720 
GeForce GT 710 
GeForce GTX 690 * 
GeForce GTX 680 
GeForce GTX 670 
GeForce GTX 660 Ti 
GeForce GTX 660 
GeForce GTX 650 Ti BOOST 
GeForce GTX 650 Ti 
GeForce GTX 650 
GeForce GT 640 
GeForce GT 630(Kepler) 
GeForce GT 630 
GeForce GT 620 
GeForce GT 610 
GeForce GTX 590 * 
GeForce GTX 580 
GeForce GTX 570 
GeForce GTX 560 Ti 
GeForce GTX 560 
GeForce GTX 550 Ti 
GeForce GT 520 
GeForce GTX 480 
GeForce GTX 470 
GeForce GTX 465 
GeForce GTX 460 
GeForce GTS 450 
GeForce GT 440 
GeForce GT 430 
GeForce 210 


チッ プ 名 

Radeon Pro Duo * 
Radeon RX 480 
Radeon RX 470 
Radeon RX 460 
Radeon R9 Fury X 
Radeon R9 Fury 
Radeon R9 Nano 
Radeon R9 390X 
Radeon R9 390 
Radeon R9 380X 
Radeon R9 380 
Radeon R7 370 
Radeon R7 360 
Radeon R9 295X2 * 
Radeon R9 290X 
Radeon R9 290 
Radeon R9 285 
Radeon R9 280X 
Radeon R9 280 
Radeon R9 270X 
Radeon R9 270 
Radeon R7 265 
Radeon R7 260X 
Radeon R7 260. 
Radeon R7 250X 
Radeon R7 250 
Radeon R7 240 
Radeon R5 230 
Radeon HD 7990 * 
Radeon HD 7970 GHz Edition 
Radeon HD 7970 
Radeon HD 7950 
Radeon HD 7870 GHz Edition 
Radeon HD 7850 
Radeon HD 7790 
Radeon HD 7770 GHz Edition 
Radeon HD 7750 
Radeon HD 6990 * 
Radeon HD 6970 
Radeon HD 6870 
Radeon HD 6790 
Radeon HD 6770 
Radeon HD 6670 


コー ド ネ ー ム コア クロ ッ ク ブー スト クロ ッ ク 
GP102 1.417GHz 1.531GHz 
GM200 1GHz 1.075GHz 
GK110 705MHz 876MHz 
GK110 889MHz 98OMHz 
GK110 837MHz 876MHz 
GP104 1.607GHz 1.733GHz 
GP104 1.506GHz 1.683GHz 
GP106 1.506GHz 1.708GHz 
GP108 1.29GHz 1.392GHz 
GP108 1.354GHz 1.455GHz 
GM200 1GHz 1.075GHz 
GM204 1.126GHz 1.216GHz 
GM204 1.05GHz 1.178GHz 
GM206 1.127GHz 1.178GHz 
GM206 1.024GHZ 1.188GHz 
GK110 875MHz 928MHz 
GK110 863MHz 900MHz 
GK104 1.046GHz 1.085GHz 
GK104 98OMHz 1.033GHz 
GM107 1.02GHz 1.085GHz 
GM107 L192GHz 1.085GHz 
GK107 3MHz - 
GKA08/GF108 902/700MHz - 
GK208 797MHz - 
GK208 954MHz - 
GK104 915MHz 1.019GHz 
GK104 1.006GHz 1.058GHz 
GK104 915MHz 98OMHz 
GK104 915MHz 98OMHz 
GK106 980MHz 1.033GHz 
GK108 98OMHZ 1.033GHz 
eK108 928MHz - 
K10 1.058MHz - 
Ska08/GK107 1.046/900MHz - 
1.046/900MHz - 
F108 810MHz = 
GF108 ZOOMHz = 
GF119 810MHz - 
GF110 607MHz - 
GF110 772MHz = 
GF110 732MHz - 
GF114 822MHz - 
GF114 950~810MHz - 
GF116 900MHz 人 = 
GF119 B10MHz _ 
GF100 ZOOMHz - 
GF100 B07MHz = 
GF100 B07MHz = 
GF114/GF104 778/675MHz - 
GF106 783MHz - 
810MHz = 
ZOOMHz - 
589MHz - 
コア クロ ッ ク ブー スト クロ ッ ク 
非 公 開 1GHz 
Polaris 10 1.12GHz 1.266GHz 
Polaris 10 926MHz 1.206GHz 
Polaris 11 1.09GHz 1.2GHz 
Fi 非 公開 1.05GHz 
Lal 非 公開 1GHz 
Fi 非 公開 1GHz 
非 公開 非 公開 1.05GHz 
非 公開 非 公開 1GH: 
非 公 開 非 公開 970MHz 
非 公開 非 公開 970MHz 
非 公開 非 公開 975MHz 
非 公開 非 公開 1GHz 
Project Hydra 非 公開 1.018GHz 
awail 非 公 開 1GHz 
Hawaii 非 公開 947MHz 
非 公開 非 公開 918MHz 
非 公開 非 公 開 1GH: 
非 公開 非 公開 933MHz 
非 公開 非 公開 1.05GHz 
非 公開 非 公開 ‘925MHz 
非 公開 非 公開 925MHz 
非 公 開 非 公開 1GHz 
非 公開 非 公開 1GHz 
非 公開 非 公開 1GHz 
非 公開 非 公開 1.05GHz 
非 公開 非 公開 780MHz 
非 公開 625MHz - 
Malta 1GHz ー 
Tahiti 1GHz 1.05GHz 
Tahiti 925MHz - 
Tahiti 850/8OOMHz 925MHz/— 
Pitcain 1GHz 
Pitcairn B60MHz - 
Bonaire XT 1GHz - 
Cape Verde 1GHz - 
Cape Verde BOOMHz = 
Antilles 83OMHz - 
Cayman B88OMHz - 
Barts 9OOMHz = 
Barts 840MHz - 
Juniper 850MHz - 
Turks BOOMHz - 


メモ リ 速 度 


5.6Gbps 
7Gbps 
BGGbps 
7Gbps 
6Gbps 
5.4Gbps 
5Gbps 
5/1.8Gbps 
5/1.8Gbps 
5/1.8Gbps 
1.8Gbps 


4.008Gbps 
2.002~2.2GHz 


.67: 
1.60: 
2 ーー ーー 

1 eHa/gOOMHS 


800~900MHz 
500MHz 


メモ リ 速 度 
1.024GB/s 
1.75GHz 以 上 


179.2GB/s 
112GB/s 
640GB/s 
352GB/s 
320GB/s 
176GB/s 
288GB/s 
240GB/s 
179.2GB/s 
179.2GB/s 
179.2GB/s 
104GB/s 
96GB/s 
72GB/s 
72GB/s 
72GB/s 

非 公開 
6Gbps 
6Gbps 
5.5Gbps 
5Gbps 
4.8Gbps 
4.8Gbps 
6Gbps 
4.5Gbps 
4.5Gbps 
5Gbps 
5.5Gbps 
1.05GHz 
1.05GHz 
1.2GHz 
TGHz 


スペ ッ ク は 基本 的 に リフ ァ レ ンス 仕様 の も の 。 実際 の メモ リ 仕 様 、 動 作 ク ロッ ク 、 メ モリ 接続 バス 幅 な ど は ビデ オカ ー ド に より 異な る 


対応 メモ リ 
GDDRS5X 


GDDR5/DDR3 
GDDRS/DDRS 
GDDR5/DDRS 
DDR3 
GDDRS 
GDDRS 
GDDRS 
GDDRS 
GDDRS 
GDDRS 
GDDRS 


GDDRS 
GDDRS5/DDRS 
DDR3 
GDDRS5/DDRS 
DDR3 


GDDRS 
GDDR5/DDRS3 
DDR3 

DDRS 


対応 メモ リ 
HBM 


GDDRS/DDRS3 
GDDR5/DDR3 
DDRS3 

GDDRS 
GDDRS 
GDDR5 
GDDRS 
GDDR5 
GDDRS 
GDDR5 
GDDRS 
GDDR5 
GDDRS 
GDDR5 
GDDRS 
GDDRS 
GDDRS 
GDDRS 


メモ リ 容 量 
B 


1GB 
TGB/768MB 
1GB 
TGB/512MB 
16B 

512MB 


メモ リ 容 量 
4GBx2 
8GB 


1GB 
1GB/512MB 


メモ リバ ス 幅 スト リー ミン グ ブ プロ セッ 
38: 


4bit 
384bit 
384bitx2 
384bit 
384bit 
256bit 
256bit 
192bit 
128bit 
128bit 
384bit 
256bit 
256bit 
Tagbit 
128bit 
384bit 
384bit 
256bit 
256bit 
128bit 
128bit 
128bit 
128/64bit 
64bit 
64bit 
a56bitx2 
256bit 


384bitx2 
384bit 
320bit 
256bit 
256bit 
192bit 
64bit 
384bit 
S320bit 
E56bit 
256/192bit 
128bit 
128bit 
128bit 
64bit 


メモ リバ ス 幅 
4.096bitx2 
256bit 


512bitx2 
512bit 
512bit 
256bit 
384bit 
384bit 
256bit 
256bit 
256bit 
128bit 
128bit 
128bit 
128bit 
128bit 
64bit 
384bitx2 
384bit 
384bit 
384bit 
256bit 
256bit 
128bit 
128bit 
128bit 
256bitx2 
256bit 
256bit 
256bit 
128bit 
128bit 


サ 数 
3.584 


対応 DirectX 対応 バス 

12 PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 


0 
PCI Express 3.0 
PCI Express 3.0 
PCI Express 3.0 
PCI Express 2.0 
PCI Express 2.0 
PCI Express 2.0 


PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16/2.0 x8 
PCI Express 2.0 x8 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 
PCI Express 2.0 x16 


対応 バス 

PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 
PCI Express 3.0 x16 


3. 
PCI Express 3. 
PCI Express 3. 
PCI Express 3. 
PCI Express 2. 
PCI Express 3. 
PCI Express 3. 
PCI Express 3. 
PCI Express 3. 
PCI Express 3. 
PCI Express 3. 
PCI Express 3. 
PCI Express 3. 
PCI Express 3. 
PCI Express 2. 
PCI Express 2. 
PCI Express 2. 
PCI Express 2. 
PCI Express 2. 
PCI Express 


oo 
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DOS/V DataFile 


各種 イン ター フェ ー ス の 仕様 

⑧ 汎 用 イン ター フェ ー ス @ デ ジタル ディ スプ レイ イン ター フェ ー ス 

規格 名 最大 デー タ 転 送 速 度 規格 名 最大 解像度 (リフ レッ シュ レー ト ) 

USB 1.1 1.5MB/s シン グル リン ク DVI 1.920 x 1.200 ド ッ ト (60Hz) 

USB 2.0 B60OMB/s デュ アル リン ク DVI 2,560 Xx 1,600 ド ッ ト (60Hz) 

USB 3.0 500MB/s HDMI 1.0 ~ 1.2a 1.,920 x 1,.080 ドット (60Hz) 

USB 3.1 約 1.2GB/s HDMI 1.3 ~ 1.3a 2,560 Xx 1.440 ド ッ ト (60Hz) 

IEEE1394a 約 5OMB/s HDMI 1.4 ~ 1.4a 4.096 Xx 2,160 ド ッ ト (24Hz) 

IEEE1394b 約 400MB/s HDMI 2.0 4,096 x 2,160 ド ッ ト (60Hz) 

Thunderbolt 約 1.25GB/s DisplayPort 1.0 ~ 1.1a 2,560 Xx 1.600 ドッ ト (60Hz) 

Thunderbolt 2 約 2.5GB/s DisplayPort 1.2 4.096 x 2,160 ド ッ ト (60Hz) 

Thunderbolt 3 約 5GB/s DisplayPort 1.3 5.120 Xx 2,880 ドット (60Hz) 
DisplayPort 1.4 7.680 Xx 4,.320 ドット (60Hz) 

⑧ 内 蔵 ス ロッ ト Thunderbolt 82,560 x 1,600 ド ッ ト (60Hz) 

規格 名 最大 デー タ 転 送 速度 Thunderbolt 2 4.096 Xx 2,160 ド ッ ト (60Hz) 

ISA (16bit) 8MB/s Thunderbolt 3 4.096 x 2.160 ド ッ ト (60Hz) : 2 系 統 

EISA 33MB/s 

PCI (32bit/33MHz) 133MB/s 

PCI (64bit/66MHz) 533MB/s 

AGP 8X 2,133MB/s 

PCI Express x1 250MB/s 

PCI Express x16 ‘4.000MB/s PCI PCIExpress x1 

PCI Express 2.0 x1 500MB/s 

PCI Express 2.0 x16 8,000MB/s 

PCI Express 3.0 x1 約 1.000MB/s 

PCI Express 3.0 x16 約 16.000MB/s 

る スト レー ジイ ンタ ー フ ェ ー ス 

規格 名 最大 デー タ 転 送 速度 

Ultra ATA/33 33MB/s 

Ulitra ATA/66 66MB/s 

Ulitra ATA/100 100MB/s 

Ultra ATA/133 133MB/s 

Serial ATA (1.5Gbps) 1T50MB/s 

Serial ATA 2.5 (3Gbps) S300MB/s 

Serial ATA 3.0 (6Gbps) 600MB/s 


@ Serial ATA 2.5 の 拡張 機能 


ネイ ティ ブ コ マン ド リー ドコ マン ド を キャ ッシュ 内 で 並べ 換え て 効率 的 よ 

キュ ー イ ング (NCQ) く 実 行 する 機能 。 ラ ンダ ム ア ク セス 性 能 が 向上 する 

ホッ トブ ラグ シス テム の 電源 を 落と すこ と な く ド ライ ブ の 着脱 を 可 
能 に する 機能 

SATA-LED アク セス ノ ス タ ン バイ な ど ド ライ ブ の ステ ー タ ス を 知 


ら せ る イン ジ ケ ー タ LED の 仕様 


スタ ッ ガ ー ド スピ ン ア ッ プ 


複数 台 の HDD を 接続 し た 際 に 、 そ れ ぞ れ の HDD が ス 
ピン アッ プ す る タイ ミン グ を ずら すこ と で ピー ク 消 費 
電力 を 抑え る 機能 


ボ ポート セ レク タ ー つ の ドラ イブ に 異な る 二 つ の コン トロ ー ラ の ポー ト 
を 接続 する こと で 信頼 性 を 高め る 機能 

ポー トマ ル チ ブ ライ ヤー ポー ト を 分 岐 す る こと で 一 つの コン トロ ー ラ に 最大 15 
台 の ドラ イブ を 接続 で きる 機能 


ケー ブル ノコ ネ ク タ 仕 様 Vol.2 


eSATA や マル チレ ー ン 、RAID 用 バッ ク ブ レー ン な ど 
の 新 仕 様 の ケー ブル と コネ クタ を 追加 


3Gbps 転 送 Serial ATA 1.0a の 転送 速度 (1.5Gbps) の 2 倍 の 3 
Gbps の 転送 速度 を 実現 
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Serial ATA 1.0a 規 定 (必須 ) 


ケー ブル ノ 


基礎 技術 1.5Gbps 転 送 


主 な Serial ATA 2.5 拡 張 仕様 (任意 ) 


0 


スタ ッ ガ ー ド スピ ビン アッ プ 


コネ クタ 仕様 


イン ター フェ ー ス / フォ ー ム ファ クタ ー 


フォ ー ム ファ クタ ー 


トペ ーー 170mm (最大 ) 一 >» 


@ UCFF (NUC) 


101.6mm 
(最大 ) 
た — 305mm (最大 ) | | 101.6mm (最大 ) >| 
@ Mini-STX 


244 x 203mm 


| 


Mini-ITX 170 x 170mm 


格 


<ー 140mm (最大 ) > 
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zs " ” 4 ここ で は コー ド ネ ー ム 「Kaby Lake. 
5 年 使え る 高 性 能 ス タ ンタ ダ ター ド PC を 作ろ う コー ド 衝 a eas a 
2 yy -7700K」 と 、Intel Z270 チ ッ プ セッ 
Kab Lake マ 2) ト を 搭載 し た マザー ボー ド を 組み 合わ せ 
て 、 長 く 使え る 高 性 能 な スタ ンダ タダ ー ド P 
EE wm C を 作っ て みよ う 。PC ケ ー ス は 内 部 が 広 
ーー い 拡 張 性 に 優れ た モデ ル な の で 、 組 み 込 
YY, 周 み 作業 は ラク に 行なえ る 。 


TEXT : 竹内 亮介 
カテ ゴリ 製品 名 teh 
リー 製品 » 

CPU Intel Core i7-7700K(4.2GHz) Core i7-7700 

マザー ボー ド ASUSTeK PRIME Z270-A(Intel Z270) 

メモ リ CFD 販 売 CFD Panram W4U2400PS-8G(PC4-19200 DDR4 SDRAM 8GBX2) 

ビデ オカ ー ド ASUSTeK ROG STRIX-GTX1070-08G-GAMING(GeForce GTX 1070) 

SsD Intel SSD 600p SSDPEKKW512G7X1[M.2(PCI Express 3.0 x4)、512GB、TLC] 

HDD Western Digital WD Blue WD30EZRZ-RT(Serial ATA 3.0、3TB、5,400rpm) 

光学 ドラ イブ LG Electronics BH14NS58 BL(Serial ATA、BD-R/RE) 

PC ケ ニ ス | Cooler Master MasterBox 5 Black(ATX) コア 数 ノ ス レ ッ ド 数 は 4/8 で 定格 の 動作 クロ ッ ク は 

電源 ユニ ッ ト Corsair RM550x(550W、 ATX、 80PLUS Gold) 4.2GHz、Turbo Boost 時 は 4.5GHz ま で 自動 で ア 

CPU ク = ラー サイ ズ 無限 5( サ イド フロ ー、12cm 角 ) ッ プ する 第 7 世代 Core シ リー ズ の ハイ エン ドモ デル 
だ 。 倍率 ロッ ク が 解除 され て お り 、Intel Z270 搭 載 
マザー ボー ド と 組み 合わ せる こと で オー バー クロ ッ ク 
(OC) に も 対応 する 。 

ASUSTeK Computer / 2 ASUSTeK Computer 


ROG STRIX-GTX1070-08G-GAMING PRIME Z270-A 


GPU に GeForce GTX 
1070 を 搭載 する アッ パ 
ルク ラス の ビデ オ 
だ に 。 最新 3D ゲ ー 
ム は も ちろ ん 、「Virtual MI2 ス : ロ ツ ド を 2 基 装 備 

Reality」 (VR) ゲー ム 

の ブレ イ に も ピッ タリ 。 CPU が アン ロッ クモ デル な の で 、 マ ザー ボー ド も こ 
ビデ オカ ー ド の 負荷 が 低 れ に 対応 する Intel Z270 を 搭載 し た モデ ル を 選択 し _ バック パネ ル や ドラ イ バ DVD の ほか 、C 
いと き に は ファ ン を 止め た 。32Gbps の 帯域 を サポ ボー ト す る M.2 ス ロッ ト を 2 PU の 組み 込み を 助け る 「CPU Installatio 
て 静か に 利用 で きる 機能 基 装 備 す る ほか 、USB 3.1 対 応 の USB Type-C コ ネ nTooll や 、 ピ ン ヘ ッ ダ 接続 を 簡単 に 行 
も サポ ー ト する 。 クタ な ど 、 イ ンタ ー フ ェ ー ス が 充実 し て いる 。 な う 「Q-Connector] な ど が 付属 する 


a Intel 
Cooler Master Technology 
MasterBox 5 Black he 2G7X1 組み 立て 作業 に は 


強 


自作 PC の 組み 立て で は 工具 が 必要 に な 
る が 、 基 本 的 に は プラ ス ド ラ イ バ ー が 
1 本 あれ ば 事足り る 。 こ れ か ら 購 入 す 


各 シ ャ ドー ベイ は 着脱 
可能 な 構造 で 、 設 置場 
所 も ある 程度 自由 に 変 
更 で きる PC ケー ス 。 
組み 込む お バー ツ に 合わ 
せ て 内 部 構造 を 変更 で 
きる た め 、 拡 張 性 に 優 M.2 ス ロッ ト に 組み 込ん で 利用 する NVMe 対 応 の SS 
れる 。 ケ ー ス 内 部 は 広 D だ 。 シー ケン シャ ルリ ー ド が 1.775MB/s と 非常 に 
く 、 組 み 込 み 作 業 は し 高速 で ある に も か か わら ず 、500GB ク ラス の M.2 対 
や すい 。 応 SSD と し て は か な り 安 い 。 


よく 使う ネジ と 形状 が マッ チ す る 「+ 
2」 (JIS 規 格 ) と い 4 

メ だ 。 ホ ー ム セン 

て 握り や すい も の を 選ぶ と よい 。 


[問い 合わ せ 先 】 Intel: 0120-868686 (イン テル ) http://wwwinteLco.jp/、ASUSTeK Computer : infogtekwind.co.jp (テッ クウ イン ド ) 
, http://www.asus.com/jp/。-CFD 上 売 ーー https/Awww:cfd.codjp/ ム Western Digital:- 0120-994-420 httpi//www:wde:com/jp/ LG 
146 DOS/V POWER REPORT 2017 April Electronics : info@kelan.co.jp ( 写 安 ) / http://www.lg.com/jp、Cooler Master Technology : 03-5215-5650 (アス ク ) http://www.cool 
ermaster.co.jp//Corsair Components : 03-5812-5820 (リン クス イン ター ナシ ョ ナル ) / http://Www.corsair.com/、 サ イズ : support@sc 
Yihe-co.Jp 7 http:/Awww.scythe.co.jp/ 


手順 


CPU を 
取り 付け る 


まず は マザー ボー ド の CPU ソ ケッ ト に 、 CP 
U を 取り 付け よう 。 こ こ で は PRIME Z270-A 
に 同 梱 する 「CPU Installation Tool] を 使っ 
て 、 簡 単に CPU を 固定 する 方 法 を 紹介 する 。 C 
PU Installation Tool を 使う と CPU が 持ち や す 
く な り 、CPU ソ ケッ ト の 上 に CPU を 落と し て 
ピン を 破損 する 事故 を 防げ る 。 


. 、 
CPU を CPU ソ ケッ ト に 乗せ る 
CPU Installation Tool を 装着 し た 状態 の CPU を 、 
CPU ソ ケッ ト に 乗せ る 。 上 下 に 小さ く 突き 出 た 部 
分 が あり 、 こ こ に 指 を 引っ か ける よう に し て 持つ 
こと で し っ か り ホ ー ル ド で きる 


記 外 > モリ を 
取り 付け る 


メモ リ を メモ リス ロッ ト に 取り 付け よう 。 挿 
す メ モリ の 枚数 に よっ て 、 利 用 する メモ リス ロ 
ッ ト の 位置 は 変わ る 。 ど の メモ リス ロッ ト を 使 
うべ きか は 、 マ ザー ボー ド の マニ ュ ア ル に 記載 
され て いる 。 取 り 付 ける 前 に 一 通り 確認 し て お 
く こ と を 忘れ ず に 。 


切り 欠き を 合わ せ て 挿し 込む 

メモ リモ ジュ ー ル に は 切り 欠き が ある 。 そ の 切り 
欠き を 、 メ モリ スロ ッ ト の 突起 部 分 に 合わ せ て 挿 
し 込む 


Kaby Lake マ シン 組み 立て 講座 


三角 形 の マー ク に 注目 


CPU Installation Too!l に CPU を は め 込 む 
まず は 両者 の 左下 の 小さ な 三角 形 マ ー ク の 向き を 
合わ せ 、CPU Installation Tool の 裏側 に ある フッ 
ク に 、Corei7-7700K の 左端 を 挿し 込む 。 続 いて 
「 パ チン 」 と 小さ な 音 が する まで 右端 を 押し 込む 


CPU ソ ケッ ト の カバ ー を 戻す 
CPU ソ ケッ ト の カバ ー を 、 開 く と き と 逆 の 操作 で 
戻す 。 CPU Installation Tool は 付け た まま で よい 。 
戻し 終わ る と 同時 に 、 プ ラス チッ ク の 保護 カバ ー 
が 外れ る 


1 = 語 


准 半 メ モリ ー 構 成 


マニ ュ ア ル や シル ク プ リン ト を チェ ッ ク 

マニ ュ ア ル と マザー ボー ド 上 の シル ク プ リン ト を 
見 て 、 使 用 する メモ リス ロッ ト を 確認 する 。PRIM 
EZ270-A で メモ リ を 2 枚 使う 場合 は 、「DIMM_A 
2]」 と 「DIMM_B2] スロ ッ ト を 使う 


メモ リ を 押し 込ん で 固定 する 

メモ リモ ジュ ー ル の 左右 に 親指 を 当て 、 均 等 に カ 
を か け な が ら 下 に ギュ ッ と 押し 込ん で いく 。 最 後 
まで 押し 込む と 、 ツ メ が 自動 的 に ロッ ク さ れる 


CPU ソ ケッ ト の カバ ー を 開く 

CPU ソ ケッ ト の 右 に ある レバ ー を 一 旦 押し 込ん で 
右 に ずら し 、 さ ら に レバ ー を 上 に 引き 上 げ る と 、C 
PU ソケット の カバ パー が 開く 。 黒 い プ ラス チッ ク の 
保護 カバ ー は その まま で よい 


CPU の 基板 の 左右 に は 、 小 さく 丸く 切り 取ら 
れ た 部 分 が ある 。 こ こ を CPU ソ ケッ ト の 突起 
に 合わ せる こと で 、CPU Installation Tool が 
な い 場 合 で も CPU を 正しい 向き で 装着 で きる 


® A 

メモ リス ロッ ト の ロッ ク を 外す 

PRIME Z270-A で は 、 メ モリ スロ ッ ト の 片側 に ロ 
ッ ク 用 の ツメ が ある 。 ま ず は この ツメ を 外側 に 倒 
し て ロッ ク を 外 そ う 。 マ ザー ボー ド に よっ て は 両 
端 に ロッ ク を 持つ 


メモ リス ロッ ト の ロッ ク を 確認 

最後 に メモ リス ロッ ト の ロッ ク 部 分 を 確認 する 。 
ツメ が キチ ン と メモ リ の 切り 欠き 部 分 に は まっ て 
いれ ば 、 正 し く 装着 で き て いる 
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手順 


M.2 対 応 SSD を 
取り 付け る 


この 世代 の マザー ボー ド は 、M.2 ス ロッ ト を 
2 大 搭載 する も の が 増え た 。 マ ニュ アル や ウェ 
ブサ イト の スペ ッ ク シ ー ト で 対応 する 通信 帯域 
を 確認 し 、32Gbps に 対応 する M.2 ス ロッ ト に 
装着 し よう 。 PRIME Z270-A は どちら も 32 ' チッ プ セ ッ ト 側 
Gbps 対 応 だ が 、 今 回 は メン テ ナ ン ス の し ゃ す ーーーーーー beeen teamstas 
さ を 考 えて 、 チ ッ プ セッ ト に 近い M.2 ス ロッ ト チッ プ セ ッ ト に 近い M. 2 スロ ッ ト に 計 着 
を 利用 し た 。 PRIME Z270-A は 2 カ所 に M.2 ス ロッ ト を 装備 し て いる が 、 今回 は チッ プ セ ッ ト に 近い 位置 の スロ ッ ト を 利 
用 する 。 取 り 付け に は 、 マ ザー ボー ド に 付属 し て いる M.2SSD 用 の ネジ と スペ ー サ を 使う 


SSD を M.2 ス ロッ ト に 挿し 込む ジ で 固定 する 


スペ ー サ を 取り 付け る 


「2280] と いう シル ク プ リン ト の 近く に ある ネジ M2 スロ ッ ト の 凸 部 分 と 、M.2 対 応 SSD の 切り 欠き 次 に M.2 対 応 SSD を マザー ボー ド 側 に 
穴 に 、M.2 ス ロッ ト の スペ ー サ を 取り 付け る 。 手 部 分 を 合わ せ て 、 斜 め 上 方 向 か ら 奥 ま で 挿し 込む 。 ー サ と ネジ を 使っ て 固定 する 。 ドド か な り 小 さ 
回 し 程度 の 緩い 固定 で も 問題 は な い 逆 向 き で ムリ に 押し 込む と 故障 の 原因 に な る の で 、 く 、 一 般 的 な ドラ イ バ ー で は 固定 で き な い こと が 


SSD の 向き は よく チェ ッ ク し よう ある 。 そ ん な と き は 精密 ドラ イ バ ー を 使う と よい 


"Serial ATA ボ ー ト 
の 一 部 が 使え な い 
場合 も 


今 PRIME A 
M.2 ス ロッ ト は 、 一 部 の Serial ATA ボ ー ト と 排他 だ っ た a y EY 
り 、 帯 域 を 共有 し た りす る 場合 が ちる 。 そ うし た 競合 状態 "EE mw 2 スロ ッ ト を 使う と 、「Seri 
を 最初 に 把握 し て お か な いと 、M.2 対 応 SSD と 3.5/2.5 alATA 1]」 ポート が 利用 で 


イン チ デ バイ ス を 併用 する 場合 に トラ ブル が 起き る 。 マニ き な く な る 。 HDD や 光学 
ユア ル を よく 読ん で 確認 し て お きた い 。 B ドラ イブ は 別 の Serial AT 
- ーー A ポー ト に 接続 し よう 


CPU ソ ケッ ト に 近い 
M.2 ス ロッ ト と 帯域 を 共有 


チッ プ セ ッ ト 近 く の M.2 
スロ ッ ト と 同時 利用 で き な い 


固定 用 の 部 品 を 取り 出す 


放 條 cPU ク ー ラ ー を 
取り 付け る 


サイ ズ の 「 無 限 5」 は 、 サ イド フロ ー タ イブ 
の 大 型 CPU ク ー ラ ー だ 。Intel や AMD の さま ざ 
まな CPU に 対応 し て お り 、 バ ッ ク プ レー ト や ゃ や 固 
定 用 の ネジ な ど 、 付 属 品 は 多い 。 マ ニュ ア a 
よく 見 て 、LGA1151 対 応 CPU リ ソケット に | eT EE 
する 際 に 利用 する 部 品 だ け を 先 に 取り 出し 、 束 の A プ を 取り 出し て お こう 
ke 


理 し て 並べ て お く と よい 。 rr @ 8 £ a 、 
“Es er 


ト 
(マニ ュ ア ル で は 4)、 ネ ジ 小 ( 同 
6)、 バ ッ ク プ レー ト ( 同 7)、 
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バッ ク ブ レー ト を あて が う 


マザー ボー ド を 裏返し て 、CPU ソ ケッ ト の 裏側 に 
バッ ク プ レー ト を あて が う 。CPU ソ ケッ ト を 固定 
し て いる 2 本 の ネジ を 、 バ ッ ク プ レー ト の 穴 に 合わ 
せる と よい 


シリ コン グリ ス を 塗る 
注射 器 状 の シリ コン グリ ス の 容器 を 使っ て 、CPU 
の ヒー トス ブレ ッ ダ 上 に 少量 押し 出し 、 カ ー ド や 
へ ヘラ を 使っ て 塗り 広げ る 


ファ ンク リッ プ を 取り 付け る 
12cm 角 ファ ン に 、 フ ァ ン クリ ッ プ を 取り 付け る 。 
ファ ン の 風向 き が ヒー トシ ンク に 対し て 吹き 付け 
方 向 に な る よう に 、 フ ッ ク 状 に な っ て いる 先端 部 
分 を ファ ン の 四隅 に ある 穴 に ギュ ッ と 押し 込む 


Kaby Lake マ シン 組み 立て 講座 


スタ ッ ド ナッ ト で バッ ク プ レー ト を 固定 

バッ ク プ レー ト を 当て た 状態 を 維持 し な が ら 、 マ 
ザー ボー ド の リテンション 穴 か ら ス タッ ドナ ッ ト 
を 通し て パッ ク プ レー ト を 固定 する 。 手回し で 仮 
止め し た 後に 、 ド ライ バー で し っ か り 固 定 する 


ヒー トシ ンク を 乗せ る 

シリ コン グリ ス を 均等 に 塗り 広げ た ら 、 ヒ ー ト シ 
ンク を ヒー トス プレ ッ ダ の 上 に 乗せ る 。CPU と ク 
ー ラ ー の 接触 面 を 保護 する シー ト を は が し て お く 
の も 忘れ ず に 


ファ ン を ヒー トシ ンク に 固定 する 

最初 に 片側 の ファ ンク リッ プ を 、 ヒ ー ト シン ク の 
フッ ク に 引っ か ける よう に し で て で 仮 止め 。 次 に 逆 側 
の クリ ッ プ に 指 を 引っ か け て 、 力 を 入れ て 引っ 張 
り 、 逆 側 の ヒー トシ ンク の フッ ク に 引っ か ける 


ネジ 小 と スタ ッ ド ナッ ト を 使っ て マウ ン テ ィ ン グ 
プレ ー ト を 固定 する 。 LGA1151 で は 、 中 央 寄り の 
と に 注意 し た い 


固定 祥 を 使う こ 


NN 
ご 
付属 の ドラ イ バ ー で ネジ 止め する 
ヒー トシ ンク の 固定 人 金具 と マウ ン テ ィ ン グ プ レ ー 
ト を 使っ て 、 金具 の 両側 か ら バ ラン ス よ く ネ 
ジ 止 めす る 。 ネ ジ 止 めす る と き に は 、 付 属 の ドラ 
イ バ ー を 使う と よい 


、 、 > 
ファ ン の コネ クタ を 接続 する 

ファ ン ケ ー ブ ル を マザー ボー ド の CPU フ ァ ン 用 コ 
ネ ク タ に 接続 すれ ば 作業 は 終了 だ 。 最 後に ヒー ト 
シン ク が グラ グラ し て いな いか 、 フ ァ ン の 向き が 
正しい か な ど を 確認 する 


Core i7-7700K は CPU ク ー ラ ー が 付属 し な いた め 、 別 途 CPU ク ー ラ 「 プ ッシュ ピン 」 と いう 押し 込む だ け で 固定 で を る タイ プ の リ テ ン シ ョ 


ー を 用 意 す る 必要 が ある が 、 末 尾 に K が 付か な い 「Core i7-7700」 
や 「Core i5-7600」 な ど は 、Intel 純 正 の CPU ク ー ラ ー が 付属 する 。 


ン 機 構 を 採用 し て お り 、 非 常に 簡単 に 取り 付け られ る 。 最後 に ファ ン 
ケー ブル を マザー ボー ド の コネ クタ に 接続 する こと を 忘れ ず に 。 


⑪①CPU 付 属 の CPU ク ー ラ ー ② プ ッシュ ビン の 方 向 を 確認 ③⑨ リ テン ショ ン 穴 に 固定 する 
末尾 に K が 付か な い CP 取り 付け る 前 に 、 プ ブッ プッ シュ ピン の 先端 を 、 
U に は 、 薄 型 の アル ミ 製 シュ ピン の 方 向 を 確認 w マザー ボー ド の リ テ ン 


ヒー トシ ンク と 、9cm し よう 。 固 定 前 は 切り ショ ン 穴 に 挿し 込み 、 


I 径 の ファ ン が 組み 合わ 欠き 部 分 が フレ ー ム に 対角線 上 の ブッ シュ ビ ピ 
、. され た シン プル な 構造 重 直 に な っ て いる 状態 ン に 指 を 当て 、 均 等 に 
の CPU ク ター ラー が 付属 が 正しい カカ を 入れ て 押し 込む 
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固 電源 ユニ ッ ト の 
取り 付け 


PC ケー ス の 側板 を 外し 、 電 源 ユ ニッ ト を PC 
ケー ス 内 部 に 取り 付け よう 。 今 回 使う 「RM 
550x] は フル プラ グイ ンタ イプ な の で 、 電 源 
ユニ ッ ト へ の ケー ブル 接続 も 自分 で 行なう 必要 
が ある 。 組 み 込 む デ バイ ス の 数 に 合わ せ て 必要 
な ケー ブル だ け を 取り 出し 、 コ ネ ク タ に 挿し て 
お < く 。 


電源 ケー ブル を 電源 ユニ ッ ト に 挿す 

各 電 源 ケ ー ブ ル の 片側 の コネ クタ を 、 電 源 ユ 
ト に 挿す 。 EPS12V 電 源 ケ ー ブ ル は 両方 の コネ ク 
タ が 似 て いる の で 迷う が 、 マ ザー ボー ド に 挿す 側 
に は 「CPU] と 印刷 され て いる 


誠 マザー ボー ド を 
取り 付け る 


PC ケー ス に マザー ボー ド を 組み 込む に は 、「 ス 
ペー サ 」 と いう 金属 製 の 固定 金具 を 、 先 に PC ケ 
ー ス の マザー ボー ド ペ ベ ペース に 取り 付け て お く 必 
要 が ある 。 こ の スペ ー サ を きち ん と 固定 する た 
め に は 、 通 常 は ナッ トド ライ バー や ペン チ が 必 
要 だ が 、MasterBox 5 で は プラ ス ド ラ イ バ ー 
で 固定 する た め の ア ダブ プ ブタ が 付属 する 。 


バッ ク バ ネル を 取り 付け る 

PC ケー ス の 背面 に 、 マ ザー ボー ド に 同 杜 さ れる 「 バ 
ッ ク パ ネル ] を は め 込 む 。「 パ チン 」 と 音 が する ま 
で PC ケー ス の 内 側 か ら 押 し 込み 、PC ケ ー ス の フ 
レー ム に し っ か り は まっ て いる こと を 確認 する 
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WL 


JEPS12V 電 源 ケ ー ブ ル 


両側 板 と シャ ドー ベイ を 外す 
PC ケー ス の 背面 で 側板 を 固定 し て いる ネジ を 外 
し 、 側 板 を 若干 背面 方 向 に 引っ 張る と 、 側 板 を 外 
せる 。 ビ デオ カー ド を 組み 込む た め に 、 上 段 の 
35/25 イ ンチ シャ ドー ベイ も 外し て お 


電源 ユニ ッ ト を ケー ス 内 部 に 入れ る 
今回 の PC ケー ス で は 、 電 源 ユ ニッ ト は 下部 に 組 
み 込 む 。 フ ァ ン の 部 分 が 下 を 向く 配置 で 、 左 側面 
方 向 か ら 電源 ユニ ッ ト を PC ケー ス 内 部 に 入れ る 


ー ド を PC ケー ス に 入れ る 

ド を PC ケー ス 内 部 に 入れ よう 。 PC ケ 
ー ス の フレ ー ム に マザー ボー ド を ぶつ け て 、 基 板 
面 に 傷 を 付け る と 、 故 障 の | も な る 。 こ こ は 
慎重 に 作業 し た い 


スペ ー サ を 固定 する 
ケー ス に 付属 し て いる スペ 
マザー ボー ド ベ ー ス の 
部 分 は その まま に し て お く 。 次 に 付属 の アダ プ タ を スペ ー サ の 
上 か ら か ぶせ て 、 ド ライ バー で 固定 する 


使う ケー ブル を 確認 する 

今回 の 作例 で 使う 電源 ケー ブル は 、ATX24 ピ ビン 電 
源 ケ ー ブ ル 、EPS12V 電 源 ケ ー ブ ル 、PCI Expres 
s 電 源 ケ ー ブ ル 、 Serial ATA 電 源 ケ ー ブ ル が 2 本 で 、 
合計 5 本 だ 


イン チ ネ ジ で 背面 か ら 固定 する 

電源 ト の 背面 に ある 四 つ の ネジ 穴 を 使っ て 、 
電源 ユニ ッ ト を PC ケー ス に 固定 する 。 こ の ネジ 
止め 作業 が 終わ れ ば 、 電 源 ユ ニッ ト の 組み 込み は 


完了 


を 、 写 真 の 「O 〇 」 の 位置 に ある 
手回し で 仮 止 めす る 。「 六 」 の 


マザー ボー ド の 下 じ 


ファ ン ケ ー ブ ル な ど が 挟ま 
っ て いな いか を に ら 、 マ ザー ボー ド の 固定 
穴 か ら イ ンチ ネジ を スペ ー サ に 挿し 込み 、 ド ライ 
バー で ネジ 止め する 


Kaby Lake マ シン 組み 立て 講座 


ーー 4 


m2 マザー ボー ド に 
各種 ケー ブル を 
接続 する 


自作 PC を 利用 で きる 状態 に する に は 、 マ ザー 
ボー ド に 対し て さま ざま な ケー ブル を 接続 する 
必要 が ある 。 マ ザー ボー ド や PC ケー ス 、 組 み 込 
む バ パーツ の 構成 に より 、 接 続 す る ケー ブル の 数 
や その 種類 は 大 きく 変わ っ て くる 。 作 業 を 行 な 
う 前 に 、 マ ニュ アル を よく 見 て 確認 し て お こう 。 


⑤ ケ ー ス ファ ン 用 コネ クタ 

PC ケー ス が 装備 する ケー ス フ ァ ン の ケー ブル を 挿 
す 。 最 近 の マザー ボー ド な ら 、3 ピ ンタ イプ の ファ 
ン で も 問題 な く 制 御 で きる 


] Powersw ——= 


極性 は | ブル 
0 あら か じ め PC ケ ー ス の 
es & ピン ヘッ ダケ ー ブ ル を 挿 
8E 8 
= 8 
| 
⑧ 各 種 ビ ピン ヘッ ダ 


PC ケー ス の ピン ヘッ ダケ ー ブ ル を 接続 する 。HDD LED と POWER LED に は 「+」 と 「 一 」 と いう 極性 
が あり 、 ケー ブル と コネ クタ で 極性 を 合わ せ て 接続 する 必要 が ある の で 、 マニ ュ ア ル を よく 見 て 作業 し よう 。 
今回 は 「Q-Connector」 使う が 、 マ ザー ボー ド に よっ て は ケー ブル を ボー 


= ニー 


= 


a 


①ATX24 ビ ン 電 源 コ ネ ク タ 
電源 ユニ ッ ト の ATX24 ピ ン 電 源 
ケー ブル を 挿す 。 ケーブル の フッ 
ク と 、 コ ネ ク タ の 突起 部 分 を 合わ 
せ て し っ か り 奥 まで 固定 する 


⑦EPS12V 電 源 コ ネ ク タ 
電源 ユニ ッ ト の EPS12V 電 源 ケ ー ブ ル を 挿す 。 こ 
れ も ケ ー ブ ル に フッ ク 、 コ ネ ク タ に 突起 部 分 が あ 
る の で 、 位置 を 合わ せ て 固定 


③⑨USB 3.0 ビ ピン ヘッ ダ 
PC ケー ス の USB 3.0 ピ ン ヘ ッ ダ ケー ブル を 挿す 。 
ケー ブル が 太く て 取り 回 し に くく 、 抜 け や す い 。 
組み 込み の 最後 に 作業 する の も 一 つの 手 


④ フ ロン ト サ ウ ンド 用 ビン ヘッ ダ 
PC ケー ス の フロ ント サウ ンド 用 ピン ヘッ ダケ ー ブ 
ル を 接続 する 。 ケ ー ブ ル と コネ クタ の ピン が 欠け 
て いる 部 分 を 合わ せ て 挿し 込 も う 
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放 拓 ヒデ オカ ー ド を 
取り 付け る 


ビデ オカ ー ド は 、 マ ザー ボー ド の PCI Expres 
s 3.0 x16 ス ロッ ト に 組み 込む 。 今回 は カー ド 
長 が 約 29.8cm と 長い 製品 を 使う の で 、PC ケ 
ー ス の 3.5/2.5 イ ンチ シャ ドー ベイ ユニ ッ ト を 
1 基 取 り 外 し て いる 。 大型 の 高 性 能 な ビデ オカ 
ー ド を 組み 込む 場合 、 こ の よう に 内 部 構造 を 変 
更 し な けれ ば な ら な いこ と が ある 。 


拡張 スロ ッ ト の ロッ ク を 確認 
挿し 込み 終わ っ た ら 、 拡 張 ス ロッ ト の 端 に ある 品 
ッ ク を 確認 。 マ ザー ボー ド に よっ て 形 杖 は 異な る 
が 、 端 子 部 分 に ロッ ク が 食い 込み 、 簡 単に 引き 披 
け な い よう に な っ て いれ ば OK 


m_ る 3.5 イ ンチ HDD と 
9 
ET ブ を 
み ‘ 

3.5 イ ンチ HDD は 3.5/2.5 イ ンチ シャ ドー ベ 
イ ユ ニッ ト 、 光 学 ド ライ ブ は 5 イン チ ベ イ に 組 
み 込 む お 。 こ の PC ケー ス で は 簡単 な ロッ ク 機 構 を 
備え て お り 、HDD や 光学 ドラ イブ を ネジ 止め な 
し で 固定 で きる 。 一般 的 な PC ケー ス で は 、3.5 
イン チ HDD は イン チ ネ ジ 、 光 学 ド ライ ブ は ミリ 
ネジ で 固定 する 。 


' | ! 
トレ イ に 3.5 イ ンチ HDD を 組み 込む 
まず HDD の 左側 に ある ネジ 穴 に 、 ト レイ の 左側 に 
装備 する 突起 を 合わ せ て 挿し 込む も 。 次 に トレ イ を 
グッ と 開き 、 右 側 に ある 突起 を HDD の ネジ 穴 に 合 
わせ て 挿し 込む 
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拡張 カー ド 固 定 部 の カバー を 外す 

手回し ネジ を 外し 、 背 面 に 装備 する 拡張 カー ド 固 
定 部 の カバ パー を 外す 。 今回 の ビデ オカ ー ド は 拡張 
カー ドス ロッ ト 2 本 分 の スペ ー ス を 使う の で 、 カ バ 
ー も 2 枚 分 外し て お く 


* を ネジ 止め する 
拡張 カー ド 固 定 部 の カバ ー に 使わ れ て いた ネジ で 、 
ビデ オカ ー ド の ブラ ケッ ト を ネジ 止め し よう 。2 ス 
ロッ ト タ イ プ は 大 型 な の で 、 二 つの ネジ で し っ か 
り と 固定 し て お きた い 


Serial ATA ケ ー ブ ル を 接続 する 


今回 の ビデ オカ ー ド は 重い の で 両端 を し っ か り 掴 
ん で 持ち 、 マ ザー ボー ド の 拡張 スロ ッ ト の 位置 を 
確認 し て 挿し 込む 


PCI Express 電 源 ケ ー ブ ル を 挿す 
電源 ユニ ッ ト の PCIExpress 電 源 ケ ー ブ ル を 、 ビ 
デオ カー ド の 先端 に 装備 する PCIExpress 電 源 コ 
ネ ク タ に 接続 する 。 こ れ で ビデ オカ ー ド の 組み 込 
み は 終 わり だ 


3.5 イ ンチ HDD と 光学 ドラ イブ に 、Serial ATA ケ ー ブ ル を 接続 する 。3.5 イ ンチ HDD に は コネ クタ が フラ 
ッ ト な ケー ブル 、 光 学 ドライブ に は コネ クタ が し 字形 の ケー ブル を 使う と よい 


トレ イ を シャ ドー ベイ に 戻す 

トレ イ に 3.5 イ ンチ HDD を 固定 し た ら 、 レ バー を 
完全 に 開い た 状態 で シャ ドー ベイ に 挿し 込む 。 ト 
レイ を 挿し 込み 終え た ら 、 レ バー を 倒す と し っ か 
り 固 定 さ れ た 状態 に な る 


Serial ATA 電 源 ケ ー ブ ル を 挿す 

電源 ユニ ッ ト の Serial ATA 電 源 ケ ー ブ ル を 、 右 側 
面 か ら HDD の Serial ATA 電 源 コ ネ ク タ に 挿す 。 
電源 ケー ブル の 余っ た 部 分 は 、 ジ ャ マ に な ら な い 
場所 に 一 旦 ま と め て お く 


5 イン チ ベ イ の カバ ー を 外す 
前 面 下部 の メッ シュ は 、 メ ッシュ の 一 番 下 に 手 を 
当て て 引っ 張る こと で 外せ る 。 そ の 後 、5 イ ンチ ペ ベ 
イカ バー の フッ ク を 、 内 部 か ら 内 側 に 倒す と 、 こ 
の よう に カバ ー を 外せ る 


5 イン チ ベ イ を ロッ ク す る 
光学 ドラ イブ を 正しい 位置 まで 挿し 込ん だ ら 、5 イ 
ンチ ベイ の レバ ー を 「LOCK」 の 位置 に 戻す 。 ネ 
ジ 止 め な し で も し っ か り と 固定 で き 、 光 学 ド ライ 
ブ が ぐら つく こと は な い 


低 価格 な 2 ら .5 イ ンチ SSD を 使い た いと いう こと も ある だ ろう 。 そ の 場 
合 は 、 今 回 の 作例 で 3.5 イ ンチ HDD を 組み 込ん だ 3.5/8.5 イ ンチ シャ 


Kaby Lake マ シン 組み 立て 講座 


5 イン チ ベ イ の ロッ ク を 外す 
光学 ドラ イブ を 組み 込む 5 イン チ ベ イ の ロッ ク を 外 
そう 。 通常 は 「LOCK] と 書か れ た ほう に レバ パー 
が 倒れ て いる が 、「OPEN] の ほう に 


レバ ー を 倒す 


i LL 
Serial ATA 電 源 ケ ー ブ ル を 挿す 
光学 ドラ イブ の Serial ATA 電 源 コ ネ ク タ に 、 電 源 
ユニ ッ ト の Serial ATA 電 源 ケ ー ブ ル を 挿す 。 余 っ 
た ケー ブル は 、 ジ ャ マ に な ら な い 場 所 に 一 旦 ま と 
め て お く 


ドー ベイ の トレ イ に 、 ミ リネ ジ を 使っ て 固定 する の が 一 般 的 だ 。 ま た 


シャ ドー ベイ の 
トレ イ を 使う 
トレ イ に は 2.5 イ ンチ デ 
バイ ス 用 の ネジ 穴 が 用 意 
され て いる 。 こ こ に 25 
イン チ SSD を ミリ ネジ 
を 使っ て 取り 付け 、 HDD 
と 同じ よう に ベイ に 戻し 
て 固定 する 


光学 ドラ イブ を 前 面 か ら 挿し 込む 
Serial ATA ケ ー ブ ル を 5 イン チ ベ イ に 通し た 後 、5 
イン チ ベ イ の 前 面 か ら 光 学 ドラ イブ を 挿し 込む 


| 
Serial ATA ケ ー ブ ル を 挿す 

35 イ ンチ HDD と 光学 ドラ イ 続 さ れ て いる 
Serial ATA ケ ー ブ ル を マザー ボー ド に 挿す 。 マ ニ 
ュ ア ル を よく 見 て 、M.2 対 応 SSD と の 王 渉 を 避け 
よう 


今回 の PC ケー ス で は 、5 イ ンチ ベイ 下 の ス ペー ス と マザー ボー ド ベ ペー 
ス の 裏面 に 取り 付け る こと も 可能 で ある 。 


専用 の マウ ンタ で 
固定 


35/25 イ ンチ シャ ドー 
ペイ と は 別に 、25 イ ン 
チ デ パイ ス 専 用 の マウ ン 
タ を 用 意 し て いる 。5 イ 
ンチ ベイ 下 の ス ペー ス 
や 計 マザー ボー ド ペ ー ズ スズ 
裏 に 、2.5 イ ンチ SSD を 
ミリ ネジ を 使っ て 取り 付 
けら れる 
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手順 
起動 の 確認 を 
行なう 
PC の 物理 的 な 組み 込み 作業 は 、p.153 で 一 
旦 終了 だ 。 次 に 電源 を 入れ て UEFI を 起動 し 、 基 
本 的 な 設定 を 確認 する 。 新 し く 購 入 し た マザー 
ボー ド な ら と くに 変更 は 必要 な い は ず だ が 、 中 


古 で 購入 し た り 、 友 人 か ら 譲 っ て も ら っ た り し 
た マザー ボー ド で は 、 日 付 や 時 刻 、 ス トレ ー 


の モー ド な どの 確認 や 設定 を 行なう 必要 が ある 。 


UEFI を 起動 する 

PC 起動 後に キー ボ 

が 表示 され た ら 起 動 認 は OK。 中 古 マザー ボ 
ド で は 、 日 付 や 時 刻 が 正しい か 、 ス トレ ー ジ の モ 
ー ド が 「AHCI] に な っ て いる か を 確認 する 


手順 


Windows 10 を 
イン スト ー ル する 


UEFI が 正しく 設定 され て いる こと を 確認 し た 
ら 、Windows 10 を イン スト ー ル する 。 今回 は 
「Windows 10 Home」 (64bit 版 ) の DSP 版 
イン スト ー ル ディ スク を 使っ て 、 光 学 ド ライ ブ 
か ら イ ンス トー ル 作 業 を 行なう 。 と くに 難し い 
作業 は な い が 、 最 初 に 光学 ドラ イブ か ら 起 動 す 
る 際 に は 、UEFIl ネ イ テ ィ ブ モ ー ド を 選択 し よ 
に 


UEFI: HL-DT-ST BD-RE BH14NS58 (3406MB) 


MT TN 
P3: WDC WD30EZRZ-00Z5HBO (2861588MB) 
P4: HL-DT-ST BD-RE BH14NS58 (3406MB) 


UEFI ネ イ テ ィ ブ モ ー ド で 起動 する 
UEFI 画 面 で 「F8] キー を 押す と 、 起 動 デ バイ ス 
を リス ト で 表示 する 「Boot Menu] が 表示 され る 。 


TUEFI: ~」 と 表示 され て いる 項目 を クリ ッ ク 
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各 ケ ー ブ ル の 接続 状況 を 再 確認 する 
電源 を 入れ る 前 に 、 マ ザー ボー ド や 各 デ バイ ス の 
ケー ブル 接続 を 再 確認 する 。 と くに ピン ヘッ ダケ 
ー ブ ル は 細く て 抜け や すい の で 、 途 中 で 引っ か け 
て 抜け て いる こと が ある 


各種 ケー ブル を 整理 する 

一 旦 電源 を 切り 、 接 続 さ れ て いる ケー ブル を 整理 
し よう 。 今回 の PC ケー ス は 裏面 配線 用 の スペ ー 
ス が 広く 取ら れ て お り 、 ス ッ キ リ と 美しい 裏面 配 
線 が 行なえ る 


Windows: 


スト J ル D 


イン スト ー ル を 開始 する 

光学 ドラ イブ か ら Windows 10 の セッ ト ア ッ プ プ 
ログ ラム が 起動 する 。 ウ ィ ザ ー ド に 従っ て 作業 し 
て いこ う 


電源 ボタ ン を 押し て 電源 を 入れ る 

電源 ユニ ッ ト に 電源 ケー ブル を 挿し 、 電 源 背 面 の 
スイ ッ チ を 「 | 」 側 に し た ら 、PC ケ ー ス の 電源 
ボタ ン を 押し て PC を 起動 する 。 起動 し な い 場 合 
は ケー ブル の 接続 状況 を も う 一 度 確 認 し よう 


側板 な ど を 戻し て 作業 を 完了 

ケー ブル を 整理 し て ファ ン へ の 王 渉 が な いこ と を 
確認 し た ら 、 側 板 や メッ シュ 構造 の 前 面 パネ ル な 
ど を も と に 戻す 


イン スト ー ル ディ スク を 
光学 ドラ イブ に 入れ る 


PC を 起動 し た ら 光 学 ドラ イブ の 
トレ イ を 引き 出し 、Windows 10 
Home の イン スト ー ル ディ スク を 
トレ イ に 乗せ て も と に 戻す 。 さ ら 
に PC を 再起 動 す る 


4ows の ライ セン ス 認 証 


OPO lz Wingons DDC て イン スト ー ト 9 る 夫人 (は た B00 エディ を 
Mipdows ブロ クト キー を 入力 する が あり ます ブロ ダウ 1 
CE ル C 導 され CC い S が Werden が 細 さ れ て いた 知 O00 


3 窟 


ブロ が クト キー は の よう な 式 で す X0000-300026-30000632000630000 


Wa 
1 


本 (ンス トー すず 5 夫 る は ロト キー が 8 の ませ 4 を ます 


ブロ ダク ト ID を 入力 する 

イン スト ー ル 作業 の 途中 で 、Windows 10 の ブロ 
ダク ト ID の 入力 画面 が 表示 され る の で 、 パ ッ ケ ー 
ジ に 封入 され て いる プロ ダク ト ID を 入力 する 


Microsoft は 、 光 学 ド ライ ブ を 搭載 し な い 自 作 PC 
や ノー ト PC 向 け に 、Windows 10 の セッ ト ア ッ 
プ が 行なえ る USB メ モリ を 作る ユー ティ リティ を 
配布 し て いる 。 最 近 は 5 イン チ ベ イ を 搭載 し な い 
PC ケー ス が 増え て お り 、 そ うし た PC ケー ス を 使 
う 場 合 は 、 イ ンス トー ル 用 USB メ モリ を 先 に 作っ 
て お く と 便利 だ 。 


手順 


デバ イス ドラ イ バ 
な ど を 
イン スト ー ル する 


Windows 10 の イン スト ー ル が 終了 し た ら 、 
組み 込ん だ 各 バ パー ツ の デバ イス ドラ イ バ や 、 マ 
ザー ボー ド の ユー ティ リティ を イン スト ー ル し 
よう 。 基 本 的 に は 、 マ ザー ボー ド に 付属 する ド 
ライ バディ スク か ら イ ンス トー ル す れ ば よい 。 
その 最新 版 を 、Web サ イト か ら ダ ウン ロー ド し 
て イン スト ー ル し て も よい だ ろう 。 


ビデ オカ ー ド の デバ イス ドラ イ バ を イン スト ー ル 


ビデ オカ ー ド は 、 デ バイ ス ド ラ イ バ が 最新 版 で な いと 100% の 力 を 発揮 で き な 
い 。Web サ イト か ら 最 新版 を ダウ ン ロ ー ド し 、 イ ンス トー ル し て お く , 


更新 状態 


更新 プロ グ 5 ム の チェ ッ ク 


更新 の 居 訂 


Windows Defender 


ft227 更新 プロ グラ ム の 設定 
© EE 

② ライ セッ ス 認 是 

肌 。 問 発 者 向け RR 


Py Windows Insider Progtam 


ブロ グラ ム に 関す る 情報 を お 探し で すか が ? 


お 使い の デバ イス は 最新 の 状態 で す 。 最終 深 認 日時 : 昨日 、2040 


イン スト ー ル メデ ィ ア が 作れ る 
Microsoft の Web サ イト で は 、 イ ンス トー 
ル メ ディ ア を 作成 する ユー ティ リティ 「 メ デ 
ィ ア 作成 ツー ル 」 を 配布 し て いる 


rer 


FA テバ イス 
ト hoi7 FAA 
= F223 イ ブ 
スル イア 9 ラー 
男 ネッ トワ - ク アタ プター 


ot セッ 


ター 


Windows Update で 
最新 版 に する 

「 設 定 」 を 起動 し 、「 更 新 と 
セキ ュ リ ティ 」 か ら 呼 び 出 
せる Windows Update を 
行なう 。 こ れ で Windows 
10 が 最新 版 に な る 。 安 心 
し て 使う た め に 重要 な 作業 
だ 


お よび が - ム コッ トロ - ラ ー 


イッ ター フェ イス デバ イス 


OKI テイ デバ イス 


ISO フ ァイル を 作成 する 


必要 な メデ ィ ア を 選ぶ 


メデ ィ ア 作成 ツー ル で は 、 イ ンス トー ル 用 の 
USB メモ リ の ほか 、DVD メ ディ ア に 書き 込 
むこ と で セッ ト ア ッ プ 用 DVD を 作れ る TISO 
ファ イル 」 を 作成 で きる 


| 各種 デバ イス 

ドラ イ バ を 

イン スト ー ル する 
マザー ボー ド 付 属 の ド 
ライ バディ スク を 光学 
本 イプ に 入選 。、 ユ ー 
ティ リティ を 起動 し た 
ら 、 す べ て の 項目 に チ 
ェ ッ ク を 入れ て [イン 
スト ー ル ] ボタ ン を ク 
リッ ク し よう 。 数 回 の 
再起 動 後 、 約 40 分 で 導 
入 が 終わ っ た 


a DVDICD-ROM FF イプ 
WIDE ATA/ATAPI コ ント ロ - ラ ー 
fas WSD FIOKL9- 

の 入力 お よび 出力 


? マ ー ク が 付い た 
デバ イス 名 は な い 


デバ イス マネ ー ジ ャ ー を 
チェ ッ ク す る 

ユー ティ リティ な ど で す べ て の デ 
バイ ス ド ラ イ バ を イン スト ー ル し 
た ら 、 デ バイ スマ ネ ャ ー を 起 
動 し 、「?」 マー ク が 付い た デバ イ 
ス が な いか どう か を 確認 する 


ユニ バ - サ ル シリ アル バス コッ トロ - ラ ー 
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DOS/V DataFile 


最新 OS カタ ログ 


| 強化 され て 帰っ て きた スタ ー ト メニ ュー を 搭載 
最新 Windows の 上 位 エ ディ ショ ン 


Microsoft 


Windows 10 Pro 


スタ ー ト メニ ュー の 復活 、 新 し い 標 準 Web ブ ラウ ザ 、 生 体 認 
証 に よる サイ ン イ ン 、 音 声 認 識 に も 対応 する パー ソナ ル ア シ ス 
タン ト な ど 、 数 多く の 改良 を 重ね た 新 世 代 Windows の 上 位 エ 
ディ ショ ン で 、 リ モー ト デ ス クト ッ プ (ホス ト ) や ドメイン 参 
加 な どの 機能 を サポ ー ト する 。 


DSP 版 


バッ ケー ジ 版 


26,000 円 前 後 


| し た スタ ー ト メニ ュー を 装備 


| 使い や すさ を 高め た 最新 OS の 家庭 向け エディ ショ ン | | スタ ー ト ボタ ン が 復活 、OneDrive を 統合 し た 上 位 版 l 


Microsoft 


Windows 10 Home 


Windows 10 の 家庭 向け エディ 
ショ ン 。 改 良し て 再 実装 され た 
スタ ー ト メニ ュー や 、 新 し い タ 
スク 切り 換え な どの 基本 機能 は 
その まま に 、 企 業 ユ ー ザ ー 向 け 
の 機能 な ど を 省略 し て いる 。 な 
お 、Pro/Home と も 、 バ パッ ケー 
ジ 版 は 32bit 版 と 64bit 版 を 同 
梱 、 DSP 版 は それ ぞ れ 別 の バッ 
ケー ジ で 提供 され る 。 


LL 
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た タス ク 切 り 換え 画面 


1 前 


14,000 円 前 後 


馴 Microsoft 


Windows 10 


Pro 


mt 


更 纏 プログ ラム の イン スト ー ル 方 法 を 選ぶ 


Microsoft 


Windows 8.1 Pro 


Windows 8.1 の 上 位 エ ディ ショ 
ン 。 標 準 機能 に 加え て 、 ク ライ 
アン ト Hyper-V や BitLocker、 

リモ ー ト デス クト ッ プ (ホス 
ト )、 ド メイ ン 人 参加 な どの 機能 を 
持つ 。 な お 、DSP 版 で は 32bit 
版 と 64bit 版 は それ ぞ れ 別 の バ 
ッ ケ ー ジ で 提供 され る 。 


LL 


Insider Program に 登録 すれ ば 、 新 機能 を 積極 
的 に 導入 で きる 


= 


§ Windowsg1pro 


18, 前 後 


24.000 円 前 後 


| 


最新 OS カタ ログ 


| タッ チ 操 作 と マウ ス 操 作 を 融合 し た イン ター フェ ー ス | | 上 級 ・ ビ ジネス ユー ザー 向け の 上 位 エ ディ ショ ン 


Microsoft 


Windows 8.1 


Windows 8.1 の 基本 エディ ショ 
ン 。 ピ クト グラ ム 風 の アイ コン 
と タイ ル で 構成 され た 「 ス ター 
ト 画 面 」 を 搭載 し 、 デ スク トッ 
プ ブ PC・ メ ー ト PGC・ タ ゴブ レット 
の いずれ の 端末 で も 同じ Windo 
Ws 環境 が 提供 され る 。 互換 性 確 
保 の た め 、 従 来 の デス クト ッ プ 
UI も 用 意 さ れ て いる 。 


LL 


ト す る ホー ム ユ ー ザ ー 向 け エ ディ ショ ン | | 世界 中 の 文字 を 操る 国産 OS 


Microsoft 
Windows 7 
Home Premium 
Service Pack 1 


Windows 7 の 基本 機能 の み で 構 
成 さ れ た 低 価格 エディ ショ ン 。 
Windows 7 で 注目 され て いる A 
ero プ レビ ュー な どの 新 機能 を 一 
通り 利用 可能 。 搭 載 さ れる Medi 
a Center は Windows Vista に 
比べ 再生 可能 動画 フォ ー マ ッ ト 
が 増加 、 地 上 デジ タル 放送 に も 
対応 する な ど 、 エ ンタ テイ メン 
ト 機 能 が 充実 し て いる 。 


13.000 円 前 後 


13,000 円 前 後 


ダウ ン ロ ー ド 版 


DSP 版 


Microsoft 
Windows 7 
Professional 
Service Pack 1 


Windows 7 の 基本 機能 に 加え て 
ビジ ネス 向け 機能 を 搭載 し た エ 
ディ ショ ン 。 仮想 マシ ン 上 で Wi 
ndows XP の アプ リケーション 
を 実行 する こと が で きる Windo 
ws XP Mode、 ネ ットワーク 上 
に デー タ を バッ クア ッ プ する こ 
と が で きる ネッ トワ ー ク バッ ク 
アッ プ 、 ド メイ ン 参 加 機能 な ど 
を 利用 する こと が で きる 。 


EL 


バッ ケー ジ 版 


アッ プ グ レー ド 版 


パー ソナ ル メ ディ ア 
超 漢字 V 


標準 価格 : 19,440 円 


Windows 上 で 動作 する BTRON 
「B-right/V R4.5」 仕様 の 国産 
0S。 旧 字体 、 変体 仮名 な ど を 人 交 
む 18 万 種類 の 漢字 の ほか 、 世 界 
各国 の 文字 を 自由 に 扱え る の が 
特徴 。 ま た 、 日 本 語 入 カシ ステ 
ム 「VJE-Delta Ver 2.5」 の ほ 
か 、 ワ ー ブ プロ ソフ ト 、 図 形 編集 ソ 
フト 、 表 計算 ソフ ト 、 カ ー ド 型 デ 
ー タ ペー スソ フス フト 。 メー ルツ ソフ 
ト 、Web 閲 覧 ソフ ト な どの 基本 ア 


販売 終了 | l プリ ケー ショ ン も 搭載 し て いる 。 
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e 
Wi 


ndows 10 対 応 キ ー ボ ー ド ショ ー ト カッ ト 一 覧 


olalalelalEME 


+ + 和 ++ 和 + 二 + 了 + ゴゴ + 


回 季 


回 避 器 回 


+ 計 + 生 + ゴゴ + ゴチ + 生 + ゴ 二 + ト + 
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GEEIE 


m+ 
E+ 
+ 


oh 


! 
Q 


十 
回 


-- 


スタ ー ト メニ ュー〆 ス ター ト 画 面 を 開く 


仮想 デス クト ッ プ を 作成 する 


仮想 デス クト ッ プ を 切り 換え る 


仮想 デス クト ッ プ を 終了 する 


アブ リ ビ ュ ー を 開く 


アク ショ ン セ ンタ ー を 表示 する 


「Game DVR」J を 開く 


共有 を 開く 


設定 を 開く 


ワイ ヤレ ス デ バイ ス を 検索 する 


セカ ンド スク リー ン 設 定 を 開く 


Cortana 音 声 検索 を 行なう 


Cortana テ キス ト 検 索 を 行なう 


シス テム コマ ンド メニ ュー を 表示 する 


シス テム の ブロ バテ ィ を 開く 


スク リー ン シ ョ ッ ト を ピク チャ フォ ル ダ 
に 保存 する 


キー ポー ド の 1~0 に 対応 し た 位置 に ある 
タス ク バ ー 上 の ブロ グラ ム を 起動 


通知 領域 の アイ コン を 選択 
デス クト ッ プ を 表示 する 


エク スプ ロー ラー を 開く 


ネッ トワ ー ク 上 の コン ビュ ー タ を 検索 す 
る 
コン ピュ ー タ を ロッ ク す る 


すべ て の ウィ ンド ウ を 最小 化す る 


最小 化し た ウィ ンド ウ を すべ て も と の サ 
イズ に 戻す 


「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 」 を 開く 


タス ク バ ー 上 の タス クボ タン を 切り 換え 
る 


「 コ ンピュータ ー の 簡単 操作 セン ター」 を 
開く 


表示 中 の すべ て の ウィ ンド ウ を 透明 化 
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a 
ダイ アロ グ ボ ックス の ショ ー ト カッ ト 


Alt | 十 下線 付き 文字 


+W 
+E 
+ 回 
+Q 
+ 

Gn)+Q 

n+ 

Gn + 
十 左 ダ ブル クリ ッ ク 
+E) 
十 


アク ティ ブ ブ プロ グラ ム を 切り 換え る 


アク ティ ブ ブ プロ グラ ム や Windows を 終了 
する 


タス クマ ネー ジャ ー を 呼び 出し て アブ プリ 
の 強制 終了 な ど を 行なう 


デス クト ッ プ 、 ス ター ト ボ タン 、 検 索 ボ 
ックス 、 タ スク バー、 通 知 領域 、 タ スク 
バー 右端 の 順序 で フォ ー カ ス を 移動 する 


デス クト ッ プ 画面 を 画像 と し て クリ ッ プ 
ボー ド に コピ ー す る 


ダイ アロ グ ボ ックス 内 の 対応 する 項目 に 
移動 する 


ダイ アロ グ ボ ックス 内 の 次 の 項目 に 進む 
ダイ アロ グ ポ ックス 内 の 前 の 項目 に 戻る 


選択 され て いる ボタ ン を 押下 する 


ダイ アロ グ ボ ックス 内 の 「 キ ャ ン セ ル 」 
ボタン を 押下 する 


現在 の カー ソル 位置 が ポタ ン の 場合 は 押 っ 
下 し 、 チ ェ ッ クボ ックス な ら ON/OFF を 
切り 換え る 。 オ ブシ ョ ン ポ タン の と き は 
その オブ ショ ン ボ タン を 選択 する 


ファ イル お よび フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ に 対す る 操作 


アク ティ ブウ ィ ン ド ウ 以 外 を 最小 化 
ーー つ 前 に 開い て いた フォ ル ダ に 戻る 
戻る 前 に 開い て いた フォ ル ダ に 進む 


新しい フォ ル ダ を 作る 

現在 の ウィ ンド ウ 内 の すべ て の 項目 を 選 
択 す る 

文字 ' 列 や ファ イル な ど を クリ ッ プ ボー ド 
に コピ ー す る 

クイ ッ ク 検 索 ボ ックス に カー ソル を 合わ 
せる 

クリ ッ プ ボー ド の 内 容 を 貼り 付け る 
現在 の ウィ ンド ウ を 閉じ る 

文字 列 や ファ イル な ど を 切り 取る 

取り 消し た 操作 を や り 直 す 

ー つ 前 の 動作 を 取り 消し て も と に 戻す 


フォ ル ダ を 別 の ウィ ンド ウ で 開く 


ご み 箱 を 経由 せ ず に ファ イル を 完全 に 削 
除 す る 

選択 し た 項目 の コン テキ スト メニ ュー を 
表示 する 


十 
十 
十 
十 


周 
t り + 


FT 
填 


ロロ < 
面 耐 
ロ 
E+ 


因 了 6 


ウィ ンド ウ ま た は デス クト ッ プ の 複数 の 
項目 を 選択 する 


フォ ル ダ を エク スプ ロー ラー で 開く 


1 階層 上 の フォ ル ダ に 移動 する 


ファ イル や フォ ル ダ な ど を ご み 箱 に 移動 
する 


ファ イル や フォ ル ダ の 名 前 を 変更 する 


アク ティ ブウ ィ ン ド ウ の 操作 


アク ティ ブウ ィ ン ド ウ を 全 画 面 表示 に す 
る 
FLAVA NOE RMR 
ヒ 
アク ティ ブウ ィ ン ド ウ を 最小 化 。 最大 化 


し た ウィ ンド ウ を も と に 戻す 


アク ティ ブウ ィ ン ド ウ を 画面 の 半分 / 四 
分 の 一 の サイ ズ に 変更 


現在 開い て いる ウィ ンド ウ の メニ ュー の 
キー ショ ー ト カッ ト を 表示 する 


選択 し た ファ イル な どの 「 ブ ロバ ティ 」 
を 表示 する 


アク ティ ブウ ィ ン ド ウ を 画像 と し て クリ 
ッ プ ポー ド に コピ ー す る 


アク ティ ブウ ゥ ウィン ドウ の アプ リ ケ ー シ ョ 
ン メ ニュ ー を 表示 する 


アク ティ ブウ ィ ン ド ウ の 最後 の 項目 に 移 
動 す る 

開い て いる メニ ュー を 閉じ る な ど 、 さ ま 
ざま な 操作 を キャ ン セ ル す る 

アク ティ ブウ ィ ン ド ウ の 先頭 の 項目 に 移 
動 す る 

現在 表示 し て いる フォ ル ダ 内 を 対象 に 検 
索 を 行なう 

アド レズ バー ニ や ポロ ツジ ダウ シメ ニョ ュー 
の 一 覧 を 表示 する 

現在 の ウィ ンド ウ の 内 容 を 最新 の 情報 に 
更新 する 


Internet Explorer 11 (一 部 は Edge と 共通 ) Shift 
Ctr| 


スタ ー ト ペー ジ に 移動 する 


現在 の Web ペ ー ジ の 前 に 表示 し て いた 
ペー ジ に 戻る 


acl 戻る 前 に 表示 し て いた ペー ジ に 
Space 進む 


t+ 


a 


(a 
at) 
(Aa)+CE) < (t+ 
(a 
Ctrl 


Windows 10 対 f 


+E 
Gn+a 
Ctrl + 団 
+E 


+ 回 
+ 回 
+ 


十 左 ク リッ ク 


十 左 ク リッ ク 


+EN +E 


(+E + 
n+ 
+a 
cn)+E) 
m+ 


お 気に入り の 一 覧 を 表示 する 


「 ダ ウン ロー ド の 表示 と 追跡 ] を 表示 する 


も うー 一 つ 別 の IE の ウィ ンド ウ を 起動 し 
て 、 現 在 表示 中 の Web ペ ー ジ を 表示 する 


「 フ ァイル を 開く ] ダイ アロ グ ボ ックス を 
開く 


InPrivate ブ ラウ ズ を 開始 する 
新しい タブ を 開く 
現在 の ウィ ンド ウ 、 タ ブ を 閉じ る 


リン ク 先 の ペー ジ を 新しい タブ で 開く 


リン ク 先 の ペー ジ を 新しい ウィ ンド ウ で 
開く 

現在 表示 し て いる ペー ジ の 一 番 下 に 移動 
する 

ペー ジ の 読み 込み を 中 止 す る 


現在 表示 し て いる ペー ジ の 一 番 上 に 移動 
する 


以前 入力 し た URL の 一 覧 を 表示 する 


現在 の Web ペ ー ジ の 内 容 を 最新 の 情報 に 
更新 する 


リー ディ ング リス ト を 表示 する 


読み 取り ビュ ー を 切り 換え る 


コマ ンド プロ ンプ ト ※ 


カー ソル 位置 か ら 端 まで の 文字 列 を 選択 
する 


カー ソル の 隣 の 文字 列 を 選択 する 


文字 列 を 全 選 択 す る 
選択 し た 文字 列 を クリ ッ プ ボー ド に コピ 
ー す る 


クリ ッ プ ボー ド の 文字 列 を 貼り 付け る 


開い て いる タブ を 順に 切り 換え る 


「 お 気に入り の 整理 」 ダ イア ログ ポッ クス 
を 開く 


現在 の ペー ジ を お 気に入り に 追加 する 


アド レス バー 検索 を 行なう 


表示 中 の ペー ジ 内 を 検索 する 


履歴 の 一 覧 を 表示 する 


導 文 字 列 の 選択 を 有効 に する に は 、 コ マン ドブ プロ ンプ ト の プロ バ パティ で 「 テ キス ト 選 択 キー を 拡張 する 」 を ON に する 


MS-IME と サー ド バ パー ティ の IME を 切り 換 
える 


全角 ひら が な に 変換 する 
全角 カタ カナ に 変換 する 
半角 カタ カナ に 変換 する 
全角 英 数 字 に 変換 する 


半角 英 数 字 に 変換 する 
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Windows 10 機 能 比較 表 


Windows 10 Home 


Windows 10 Pro 


画 操作 性 と 機能 の ! 
カス タマ イズ に 対応 し た スタ ー ト メニ 
Windows Defender と Windows Firewall 
Hiberboot お よび InstantGo に よる 高速 起動 
TPM の サポ ー ト 

バッ テリ 節約 機能 


Windows a O 


自然 な 会 話 や 文章 入力 に 対応 

ユー ザー の 状況 に 合わ せ 先 を 見 越し た 提案 

リマ イン ダ 機 能 

Web、 デ バイ ス 内 、 ク ラウ ド に 対す る 検索 機能 

「 コ ル タ ナ さん 」 と 呼び か ける だ け で 起動 

Windows Hello 

指紋 認識 に ネイ ティ ブ 対 応 

顔 認識 お よび 虹彩 認識 に ネイ ティ ブ 対 応 

エン ター ブ プライ ズレ ベル の セキ ュ リ ティ 

画 マ ル チ タ スク 

仮想 デス クト ッ プ 

スナ ッ プ アシ スト (1 画面 に 4 オア プリ まで ) 

別々 の モー だ 導 の 本 本 に だ を スナ ッ プ 可能 
OneDrive の WSGB クラ ウド スト レー ジ に 簡単 アク セス 
読み 取り ビュ ー 
手描き 入力 の 標準 サポ ー ト 
aranst 

PE 

コト 
メー ル と 予定 表 


ololjolo|0 貞 Oo|o|o|o|o|o 


olo|o 同 Oo|o Oo 


0| 


ololo 


瑞 画 & テ レビ 

Windows ス ト ア 

Xbox ア プリ 

Xbox コン トロ ー ラ の サポ ー ト (有線 ) 

DirectX 12 グ ラフ ィ ッ ク の サボ ポート 

ゲー ム ス ト リー ミン グ (Xbox One か ら PC へ ) 
ゲー ム 録 画 機能 

ERiT ス の 明 化 

ドメイン 参加 

Group Policy Management 

BitLocker 

Enterprise Mode IE (EMIE) 

アサ イン ドア クセ ス 8.1 

リモ ー ト デス クト ッ プ 

クラ イア ント Hyper-V 

Direct Access 

基幹 業務 アプ リ の サイ ドロ ー デ ィング 

モバ イル デバ イス の 管理 

Azure Active Directory に 参加 する た め の Azure AD 参 加 機能 

(クラ ウド に ホス ト さ れ た アプ リ へ の シン グル サイ ン オ ン ) 

Windows 10 用 ビジ ネス スト ア 


画 セ キュ リティ 


Microsoft Passport 
Enterprise Data Protection 
Windows Update 


ビジ ネス 向け Windows Update 
現在 の ビジ ネス 向け エディ ショ ン 


ololjoloolo 


olololo|o2 


[9) 


olo 


olo 


olQ 
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P C 自作 用 


4K2K 


4.000x2,000pixel 


4.000x2.000 ド ッ ト 以 上 (も し く は 4.098x2,160 ド ッ 
ト ) の 解像度 の こと 。 単 に 4K く と も 言う 。 映 像 業界 放送 業界 で 
は ボス ト ・ フ ル HD (1.920X1.080 ドット) と し て 期待 され 
て いる 。 


ACPI 


Advanced Configuration and Power Interface 


Compaq ( 現 HP) 、Intel、Microsoft、Phoenix、 東 芝 を 中 
心 に 策定 され た 電源 管理 の 規格 。0S の 管理 下 で 、 本 体 や 周辺 
機器 の パワ ー セ ー ブ 、 電 源 ON/OFF 制 御 を 可能 に し た も の 。 


AES 


Advanced Encryption Standard 


NIST (National Institute of Standards and Technology 
: 米国 商務 省 標準 技術 局 ) に よっ て 標準 化 さ れ た DES の 後継 
と な る 暗号 化 方 式 。 全 世界 か ら 公 募 し た 中 か ら 、 秘 密 鍵 (共通 
鍵 ) 方 式 の Rijndael が 採用 され た 。 


AES-NI 


Advanced Encryption Standard-New Instructions 


Westmere 世 代 以 降 の CPU コ ア を 持つ Intel CPU の 一 部 に 導 
入 さ れ て いる 新 命 令 和 群 。AES の 暗号 化 復号 化 を 高速 化す る 効果 
が ある 。 同じ く 暗 号 処 理 の 高速 化 に 効果 が ある 「PCLMULQD 
Q」 と 呼ば れる 命令 も 一 緒 に 追加 され て いる 。 


AFT 


Advanced Format Technology ハー ド 


Western Digital が 導入 し た HDD の 拡張 フォ ー マ ッ ト 技 術 。1 
セク タ の サイ ズ を 4,.096byte に 拡張 する こと で デー タ の 実質 
的 な 記録 密度 を アッ プ さ せる と と も に 、 従 来 の 5 12byte セ ク 
夕方 式 を エミ ュ レ ー ト する こと で 0S な ど に 特別 な 変更 な し に 
利用 で きる よう に し た も の (Windows XP で フル バフ ォ ー マ ン 
ス を 発揮 させ る に は 専用 ソフ ト の 導入 が 必要 ) 。 


AHCI 


Advanced Host Controller Interface 


Intel を 中 心 と し た AHCI Contributor Group が 策定 する 、Seri 
al ATA 用 の ホス トコ ント ロー ラ の イン ター フェ ー ス 規格 。NC 
Q や ホッ トブ プラ グ な どの 機能 を 提供 する 。 


APU 


Accelerated Processing Unit ル ハル 


AMD A シリ ー ズ や E シ リー ズ CPU の こと を 指し て AMD が 使う 
呼称 。 開 発 コ ー ド ネー ム 「Fusion」 の 名 で 呼ば れ て いた 。 


PC 自作 用 語 解 説 


ARM 


Advanced RISC Machines, Inc. 


EE 


RISC マ イク ロブ プロセ ッ サ の 設計 開発 と ライ セン シン グ を 行 な 
っ て いる 英国 の IP ベ ンダ ー。 同社 が 設計 し た CPU コ ア や それ を 
使っ た CPU を 表わす 場合 も ある 。 


ATX 


Advanced Technologies eXtended 


Intel が 1995 年 に 提唱 し た PC 用 の フォ ー ム ファ クタ ー。 従来 の 
AT よ り も サイ ズ や 電源 の 仕様 な ど が 細か く 決 め ら れ て いる 。 最 
大 サイ ズ は 305Xx244mm。 よ りら り 小 型 の 規格 と し て 、microAT 
X や FlexATX が ある 。 


AVX 


Advanced Vector eXtensions 


Intel CPU の 拡張 命令 セッ ト の 一 つ 。201 1 年 初め に 登場 し た 
CPU、 コ ー ド ネー ム 「Sandy Bridge」 で 実装 され た 。 SSE の 
譜 を 引く 命令 セッ ト で は ある が 、 従 来 の 命令 フォ ー マ ッ ト と 
計 を 異 に する 。SIMD 演 算 ユ ニッ ト の 演算 幅 が 倍 の 256bit に 
拡張 され る な ど 、 浮 動 小数 点 演算 の 性 能 が 向上 する 。 


Byte EE 
バイ ト 。 デ ー タ 量 の 単位 。1byte は 通常 8bit。 


BCLK 


Base CLocK 


CPU や メモ リ 、 各 種 バ スイ ンタ ー フ ェ ー ス な どの 動作 周波 数 の 
基準 と な る クロ ッ ク 信 号 の こと 。CPU の 場合 、 こ の ベー スク ロ 
ッ ク に モデ ル 固 有 の 倍率 を か け 合わ せる こと で 実際 の 動作 周波 
数 を 生成 し て いる 。BCL と も 。 


BIOS 
Basic Input/Output System 


基本 入出 力 シ ステ ム 。0S と ハー ドウ ェ ア の 間 に 立っ て デー タ 
の 受け 渡し を 制御 する 基本 ソフ ト 。UEFI へ の 移行 が 進ん で い 
る 。 


bit 
binary digit 


ビッ ト 。2@ 進 値 の 最小 単位 。Byte と bit を 区 別 す る 場合 に は 、 b 
yte を B (大 文字 ) 、bit を b (小文字 ) で 表記 する こと が 多い 。 


bps 


bits per second 


EE 
ビッ トノ 秒 。 通信 な ど で 伝送 迷 度 や デー タ 量 を 表わす 単位 。 
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BTO 


Built-to-Order その 他 
ユー ザー の 希望 する 仕様 に 応じ て シス テム を 組み 立て 販売 する 
方 式 。 受注 生産 。 

Column Address Strobe 


DRAM の 信号 線 の 一 つ 。RAS を 指定 し た 後に この 信号 を 送る 
と 、 指 定 し た 列 ア ドレ ス の デー タ が DRAM か ら 出 力 さ れる 。 


cd 
candela 「 単位 | 


光度 (光源 の 明る さ ) を 表わす S| 単位 。 デ ィ ス プレ イ の 畑 度 は 
1 平方 メー トル あたり の 光度 (cd/m?) で 表わす 。 


CEB 


Compact Electronics Bay specification 


SSI (Server System Infrastructure) Forum が 策定 し た フ 
ォ ー ム ファ クタ ー。 ネ ジ 穴 と バッ ク バ ネル の 位置 は ATX と 同じ 
だ が 、 最 大 サイ ズ が 305x267mm と ATX よ り 短 辺 が 2cm ほ 
ど 長 く な っ て いる 。 自作 PC 向 け で は 豪華 な VRM を 実装 し た マ 
ザー ボー ド に この 規格 に 準拠 し た も の が 見 られ る 。 


cfm 

cubic feet per minute EE 
1 分 あたり に 動く 空気 の 体積 を 立方 フィ ー ト で 表わし た 風量 の 
単位 。 


CL 
CAS Latency 


メモ リア クセ ス 時 の タイ ミン グ 値 の 一 つ で 、CAS 信 号 を 出力 し 
て か ら 、 実際 に 入出 力 が 開始 され る まで の 遅延 時 間 の こと 。 


CODEC 


COder/DECoder 


コー デック 。 信号 処理 に お いて 信号 を 変換 、 逆 変換 する た め の 
ソフ トウ ェ ア や ハー ドウ ェ ア の 総称 。 


CPU 


Central Processing Unit ハー ド 


中 央 演算 処理 装置 。 コ ンピュータ に お いて 頭脳 と な る 部 分 。 メ 
モリ と の 間 で 数 値 の 演算 処理 を 行なう 。 


CSM 


Compatibility Support Module 


UEFI 非 対応 の デバ イス (BIOS の み に 対 応 す る デバ イス ) を U 
EFI 環 境 で 使え る よう に 互換 性 を 持た せる た め の レ イヤ ー モ ジ 
ュー ル 。 マ ザー ボー ド の UEFI セ ッ ト ア ッ プ に 本 機能 を 有効 ノ 無 
効 化 する 設定 が 用 意 さ れ て いる も の が ある 。 
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CUDA 


Compute Unified Device Architecture 


NVIDIA が 提供 する 同社 GPU 向 け の C 言 語 の 統合 開発 環境 。C 
コン パイ ラ 、 デ バッ ガ ノ ブ プロファイラ 、 専 用 ドラ イ バ 、 標 準 ラ 
イブ ラリ な ど が 含ま れる 。 


DAC 


Digital to Analog Converter ハー ド 
デジ タル 信号 を アナ ログ 信号 に 変換 する た め の 装 置 。 


dB 


deciBel その 他 


ある 物質 量 を 基準 値 と の 常用 対数 比 で 表わし た も の が B (Bel) 
で 、 電 気 ・ 通 信 分 野 で は 電磁 波 や 音 圧 の レベ ル を 示す の に 用 い 
る 。 数値 を 10 倍 に し て 扱い や すく し た dB が よく 使わ れる 。 


DDR SDRAM 


Double Data Rate Synchronous DRAM 
クロ ッ ク 信 号 の 両 エ ッ ジ に 同期 し て デー タタ 転送 を 行なう SDRA 
Me 

Double Data Rate 2 Synchronous DRAM 


JEDEC で 標準 化 さ れ た 、DDR の 2 倍 の クロ ッ ク で 動作 する 第 
@ 世 代 の DDR SDRAM。 


DDR3 SDRAM 


Double Data Rate 3 Synchronous DRAM 


JEDEC で 標準 化 さ れ た 、DDR2 の さら に 2 倍 の クロ ッ ク で 動 
作 す る 第 3 世代 の DDR SDRAM。 


DDR3L SDRAM 


Double Data Rate 3 Low voltage Synchronous DRAM バード 


DDR3 SDRAM の 低 電圧 規格 。 通常 の DDR3 SDRAM は 1.5 
V で 動作 する が 、DDR3L 対 応 の も の は 1.35V で 動作 する 。 


DDR4 SDRAM 


Double Data Rate 4 Synchronous DRAM 


第 4 世代 の DDR SDRAM。 DDR3 SDRAM の 2 倍 の デー タレ 
ー ト を 持つ 。 動 作 電圧 は 1.2V と 低 電圧 な の も 特徴 。 


Dual In-line Memory Module 
メモ リボ ー ド (メモ リモ ジュ ー ル ) の 規格 の 一 つ 。 一 般 に 用 い 
られ て いる 、 基 板 の 両 面 に 端子 を 配置 し た タイ ブ 。SIMM も 基 
板 の 両 面 に 端子 が ある が 、 裏 と 表 は 共通 。 


DirectX 
DirectX 


Microsoft が 開発 し た 、Windows 上 で グラ フィ ックス や オー 
ディ オ 、 ビ デオ な ど を 扱う た め の マ ル チ メ ディ ア 技 術 。 


DMI 


Direct Media Interface 


Intel が 開発 し た 、MCH と ICH を 接続 する た め の PCI Express 
ベー ス の イン ター フェ ー ス 。 従来 の HubLink の 266MB/s に 対 
し て 、2GB/s の 広帯域 を 実現 する 。915 チ ッ プ セッ ト 以 降 で 
採用 され 、 現 在 は DMI 3.0 (8GB/s) に 進化 し CPU と PCH の 
接続 に 用 いら れ て いる 。 


DOS/V 


PC DOS Jxx/V 


ドス ブイ 。IBM が 開発 し た 、 ソ フト ウェ ア で 日 本 語 表 示 を 行 な 
う AT 互 換 機 用 の DOS。 日 本 で AT 互 換 機 が DOS/V 機 と 呼ば れ 
る よう に な っ た の は これ に 由来 する 。 


DSP 版 


Delivery Service Partner 


Microsoft の 指定 販売 業者 用 の パッ ケー ジ 。 安価 に 手 に 入る こ 
と か ら 自 作 市 場 で は 人 気 が あ る 。 


Dsub 


D-subminiature FA 


コン ピュ ー タ や 電子 機器 を 接続 する た め に 広く 用 いら れる コネ 
クタ の 規格 。 現 在 で は アナ ログ ディ スプ ブ レイ 用 の 15 ピ ンコ ネ 
クタ が 主 に 使わ れ て いる 。 


DVI 


Digital Visual Interface ルード 


1999 年 に 策定 され た デジ タル ディ スプ レイ イン ター フェ ー ス 
規格 。 アナログ イン ター フェ ー ス の み 対 応 の DVI-A、 デ ジタル 
イン ター フェ ー ス の み の DVI-D、 双 方 に 対応 する DVII が ある 。 


ECC 


Error Correction Coding 


誤り 訂正 コー ディ ング 。 デ ー タ の 一 部 が 誤っ て も 自動 的 に 訂正 
可能 な デー タ 形 式 。 


EIST 


Enhanced Intel SpeedStep Technology 


Intel が 開発 し た 、CPU の クロ ッ ク と 電圧 制御 に よる 省 電力 技 
術 。 手動 また は 自動 に よる 単純 な モー ド 切 り 換え だ っ た 従来 の 
SpeedStep に 対し 、CPU の 負荷 に 応じ て ダイ ご 
換え 、 必 要 十 分 な バ パフォー マン ス を 、 最 小 限 の 3 
れる よう に する 。 
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EPS 


Entry Power Supply 


Intel、Dell、HP、SG、IBM な ど が 構成 する SSI (Server Sy 
stem Infrastructure) initiative が 2002 年 に 策定 し た 、 エ ン 
トリ ー レ ベル サー バー 向け 電源 仕様 。 


ESD 


ElectroStatic Discharge その 他 
静 電 放 電 。 電 子 機器 の 誤動作 や 損傷 な どの 問題 を 引き 起こ す 。 


ESR 


Equivalent Series Resistance 
等 価 直列 抵抗 。 コ ン デ ン サ が 持つ 抵抗 性 分 の 値 。 

exFAT 

extended FAT 


Windows Vista SP1 以 降 や SDXC メ モリ ー カ ー ド で 採用 され 
て いる ファ イル フォ ー マ ッ ト 。 従来 の FAT フ ァイル フォ ー マ ッ 
ト よ り も 最大 容量 な ど が 大 幅 に 強化 され て いる 。 


ExtendedATX 


Extended Advanced Technology eXtended ルー= ド 


ATX を 拡張 し た 規格 で 最大 サイ ズ は 305x330mm。 主 に ワ 
ー ク ステ ーション 向け の マザー ボー ド で 利用 され て いる 。 


FAT32 
32bit File Allocation Table 


Windows 95 OSR2 以 降 の Windows が サポ ー ト する 、 ク ラス 
夕 管理 が 32bit に 拡張 され た ファ イル シス テム 。 


FDB 


Fluid Dynamic Bearing ハル 


流体 軸受 け 。 油 や 空気 な どの 流動 体 を 使い 、 モ ー タ ー の スピ ン 
ドル (回 転 軸 ) を 支え る ベア リン グ (軸受 け ) 機構 。 静か で 面 
久 性 が 高く 、 軸 の ぶ が れ も 少 な い 。 


FDI 


Flexible Display Interface 


CPU に GPU 機 能 を 統合 し た Intel CPU (Haswell な ど ) が チ 
ッ プ セッ ト に ディ スプ レイ 出力 信号 を 送る た め の バ ス 。 最 大 帯 
域 は 10.8Gbps (2.7GbpsX4) 。 


FLOPS 


FLoating-point Operations Per Second 


1 秒間 に 実行 で きる 浮動 小数 点 演算 回 数 。 フ ロッ プス 。 
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fps 
frames per second 


EE 
フレ ー ム 〆 秒 。 ビデ オ や 動画 の 1 秒 あ たり の フレ ー ム 数 。 


GbE 
Gigabit Ethernet 


ーー ド | 
1Gbps の 伝送 速度 を 持つ イー サ ネ ッ ト 。1000BASE-T。 


Graphics Core Next 
AMD が Radeon HD 7000 シ リー ズ や R9/R7/R5 200/ 
300 シ リー ズ 、RX 400 シ リー ズ で 採用 する アー キテ クチ ャ 。 
汎用 コン ピュ ー テ ィング を 意識 し た 設計 で 、CU (Computing 
Unit) と 呼ば れる 演算 ユニ ッ ト を 最大 44 基 内 蔵 す る 。 


GDDR 


Graphics Double Data Rate 


グラ フィ ックス (ビデ オカ ー ド ) 用 の DDR メ モリ 。 最新 の 規格 
は GDDR5X。 


GiB 


Gibi Byte 


コン ピュ ー タ 関連 の デー タ 量 を 表わす 際 に 使わ れる 単位 。10 
の 9 乗 (=1,000.000,000) で ある G (Giga) B に 対し 、 
1KIiB は 2 の 30 乗 (=1.073.741,824) B を 表わす 。 


GND 


GrouND 
グラ ウン ド 。 電気 回 路 に お いて 常に OV (ゼロ ボル ト ) を 保っ 
て いる 部 分 。 

GUID Partition Table 


Mac OS X で 新た に 採用 され た パー ティ ショ ン 形 式 。 32bit 版 
Windows で は Vista 以 降 、64bit 版 Windows で は XP 以降 で サ 
ボ ポート し て いる 。 最大 8ZiB ( ゼ ビ バ イト : 1ZiB=27?B) の 
領域 を 管理 で きる 。 


GPU 


Graphics Processing Unit 3 


画面 出力 を 専門 に 制御 する プロ セッ サ 。 


HBM 


High Bandwidth Memory 


JEDEC で 規格 化 さ れ た GDDR5 の 後継 技術 で 、 グ ラフ ィ ッ ク 
ス DRAM 向 け 。512bit バ ス を 載せ た シリ コン ダイ 同士 を TSV 
で 接続 する 。 転 送 速 度 は HBM 1 で 500GB/s、HBM2 で 1 
TB/s。 
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HD Audio 

Intel High Definition Audio 
Intel が 2004 年 に 発表 し た PC 用 の オー ディ オア ー キ テク チ 
ャ 。32bit/192kHz、 最 大 7.1 チ ャ ン ネ ル に 対応 する 。AC 
'97 の 後継 規格 だ が 非 互換 。 


HDD 


Hard Disk Drive 


コン ピュ ー タ の 外部 記憶 装置 。 密 閉 容 器 中 で 高速 回 転 する 磁気 
ディ スク 、 ヘ ッ ド 、 モ ー タ ー、 制 御 回 路 が 収め られ て いる 。 


HDMI 


High Definition Multimedia Interface 


DVI を ベー ス に AV 機 器用 に アレ ンジ し た HDTV デ ィ ス ブレ イ 用 
の デジ タル イン ター フェ ー ス 規格 。 


HHHL 


Half Height Half Length ーー ド 


AIC (Add-in Card) フォ ー ム ファ クタ ー の 一 つ 。Full-Height 
Full-Length の 拡張 カー ド の 最大 サイ ズ (WxH) 312x107 
mm に 対し 、HHHL は 175.26x64.41mm。 高 さ は Low-Prp 
file と 同じ 。 


HPA 


HeadPhone Amplifier ハー ド 


ヘッ ド ホ ン ア ンプ 。 一 般 的 な スピ ー カ ー 用 アン プ と は 違い 、 へ 
ッ ド ホン 用 の 小 出 力 再 生 に 特 化 し て いる 。 


HSA 


Heterogeneous System Architecture ハー ド 


GPU を CPU の よう に プログ ラム で きる よう に する こと を 目 
的 と する ブロ グラ ミン グ ・ フ レー ム ワ ー ク 構想 。 AMD が 提唱 
し 、ARM な ど が 支持 を 表明 し て いる 。 


HT (HTT) 


Hyper-Threading (Technology) 
Intel の SMT 技 術 。 一 つの CPU コ ア が 二 つ の スレ ッ ド を 同時 に 
実行 する 機能 を 持つ 。 


HTPC 


Home Theater PC 


民生 の AV 機 器 と 同等 、 あ る い は それ 以上 に 高い 品質 で 映像 コ 
ン テ ン ツ を 再生 で きる 性 能 を 持つ PC。 


Hz 
Hertz EE 
ヘル ツ 。 周波 数 を 表わす SI 単位 。 


I70 


Input/Output 
入力 と 出力 。 外部 機器 と の デー タ の や り 取 り を 意味 する こと が 
多い 。 入出 力 。 

In Plane Switching 


液晶 表示 方 式 の 一 つ 。 液晶 分 子 を 基板 に 平行 な 平面 内 で スイ ッ 
チン グ す る 。 ジ グ ザ グ 電 極 構造 を 採用 し た 改良 版 を Super-IPS 
と 言う 。 


iVR 
integrated Voltage Regulator 


一 定 の 電圧 を 供給 する た め の 回 路 (VR) は 通常 、 基 板 上 に 実 
装 さ れる が 、Intel は 「Haswell」 世代 の CPU で VR を CPU バ 
ッ ケ ー ジ 内 に 統合 。 こ れ を iVR と 呼ん で いる 。 よ り 精 密 な 電圧 
供給 を 実現 する こと で 、 省 電力 性 の 向上 を 図っ て いる 。 


JBOD 


Just Bunch Of Disks 


複数 の ディ スク ( 主 に HDD) を 一 つの 大 容量 スト レー ジ と し 
て 扱う ディ スク 技術 。Spanning (スパ ン ニ ング ) と も 呼ば れ 
る 。 多く の RAID コ ント ロー ラ が サポ ー ト し て いる た め RAID の 
1 種 の よう に 扱わ れる こと も ある が 、 湊 密 に は RAID で は な い 。 


JEDEC 


Joint Electron Device Engineering Council EE 
半導体 デバ イス の 業界 団体 。 

KiB 

Kibi Byte 


コン ピュ ー タ 関連 の デー タ 量 を 表わす 際 に 使わ れる 単位 。10 
の 3 乗 (=1,000) で ある K (Kilo) BB に 対し 、1KiB は 2 の 10 
乗 (=1.024) B を 表わす 。 


LGA 


Land Grid Array 


半導体 パッ ケー ジ の 一 つ で 、 バ パッ ケー ジ の 片面 に 平板 な パッ ド 
(ラン ド ) を 並べ た タイ プ 。 


LLC 


Last Level Cache 


a 
Intel の Sandy Bridge 以 降 の マイ クロ アー キテ クチ ャ の CPU が 
備え る 3 次 キャ ッシュ の こと 。 コ ア ご と に 分 割 さ れ た キャ ッ シ 
ュ が リン グ バ ス で 接続 され て いる 。 
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LN2 
Liquid Nitrogen 


液体 窒素 の 組成 式 。 オー バー クロ ッ ク 時 の 液体 窒素 冷却 の こと 
を 「LN2 冷 却 ]」 と いう よう に 言い 換え て 使う こと が 多い 。 


Master Boot Record 
PC な どの 外部 記憶 装置 で 、 起 動 時 に 最初 に 読み 込ま れる 領 
域 。 シス テム が 存在 する 位置 な どの 情報 が 記録 され て いる 。 


MiB 
Mebi Byte 
コン ピュ ー タ 関連 の デー タ 量 を 表わす 際 に 使わ れる 単位 。10 
の 6 乗 (= 1.000.000) で ある M (Mega) B に 対し 、1MiB 
は 2 の 20 乗 (=1,048.576) B を 表わす 。 


MLC 
MultiLevel Cell 


パー ド | 
電位 の 違い を 使い ーー つの メモ リセ ル に 複数 bit を 格納 する 技術 。 


Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 
シリ コン の 酸化 膜 に 金属 の 電極 を 付け た 構造 の 半導体 を MOS 
と 言い 、MOSFET は この MOS 構 造 を 持っ た トラ ンジ スタ 。 今 
日 の 集積 回 路 で 広く 用 いら れ て いる 。 


Network Attached Storage 
ナス 。 通常 の サー バー か ら フ ァイル サー バー 機能 を 分 離し 、 専 
門 に 処理 させ る ネッ トワ ー ク スト レー ジ 技 術 。 


Native Command Queuing 
Serial ATA 2.5 か ら サ ポー ト さ れ た 、 複 数 の コマ ンド を バッ 
ファ リン グ し 、 最 適 な 順番 で 処理 し て いく 機能 。 


NTFS 


New Technology File System 


Microsoft が 開発 し 、Windows NT 以降 に 実装 され て いる ファ 
イル シス テム 。 セ キュ リティ 機能 や 圧縮 機能 な ど を サポ ー ト 。 


NUC 


Next Unit of Computing ハル 


Intel が 小型 PC 用 途 に 打ち 出し た 独自 の フォ ー ム ファ クタ ー。 
サイ ズ は 縦横 いずれ も 10.16cm。 
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oc 


Over Clock 
オー バー クロ ッ ク 。 定 格 を 超え る 高い クロ ッ ク で 動作 させ る こ 
と 4 

OpenCL 

Open Computing Language 


マル チコ ア CPU や GPU な ど 、 多 数 の 並列 処理 プロ セッ サ 向 け 
の ブロ グラ ム 開 発 環境 。C 言 語 ペ ベース で 、OpenCL Working G 
roup に よっ て 策定 され て いる 。 


OpenGL 


Open Graphics Library 
SGI が 開発 し 、OpenGL ARB が 管理 する 、2D/3 ロ グラ フィ ッ 
クス の た め の APl。 

Option ROM 


ビデ オカ ー ド や LAN カ ー ド 、RAID カ ー ド 、SSD な どの 拡張 カ 
ー ド に 格納 され て いる ファ ー ム ウェ ア 。 シ ステ ム の 初期 化 ・ 起 
動 時 に 読み 込ま れる 。 


0S 


Operating System 


オペ レー ティ ング シス テム 。 基 本 ソフ トウ ェ ア 。Windows、 
Mac OS、Linux な ど 。 ハ ー ド ウェ ア の 管理 お よび ユー ザー イ 
ンタ ー フ ェ ー ス の 提供 を 行なう 。 


0SD 


On Screen Display 


画面 上 に 、 文 字 や 画像 を 重ね 合わ せ て 表示 する 機能 。 デ ィ ス ブ 
レイ な どの 諸 設 定 を 画面 上 に 表示 し な が ら 調 整 す る 機能 と し て 
音 社 の 製品 に 採用 され て いる 。 


PCB 


Printed Circuit Board ハー ド 


写真 や 印刷 と 同様 の 技術 を 用 いて 配線 パタ ー ン を 作成 し た 電気 
機器 の 配線 基板 。 市 販 の 配線 基板 の ほとん ど が この タイ ブ プ 。 


PCH 


Platform Controller Hub 


Intel 製 チッ プ セ ッ ト の 通称 。 Nehalem コ ア の 一 部 と Sandy Br 
idge コ ア 以 降 の CPU と 接続 され る 、South Bridge 担 当 の 役割 
を 持っ た チッ プ 。 対象 と な る CPU が North Bridge 相 当 機 能 を 
内 蔵 す る た め 、1 チ ッ プ で 従来 の 機能 を カバ ー で きる 。 
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PCI 


Peripheral Component Interconnect 


PC 用 バス アー キテ クチ ャ の 一 つ 。 一 般 的 に 用 いら れる の は 32 
bit/33MHz の 拡張 バス 。 規 格 上 は 64bit/66MHz ま で 、PCI- 
X (3.0 で PCI に 統合 ) で は 133MHz ま で を サポ ー ト する 。 


PCI Express 


Peripheral Component Interconnect Express = 


PCI SIG で 規定 され た 、 高 速 シ リア ル バ ス 規格 、 お よび 拡張 ス 
ロッ ト の 仕様 。 基本 と な る 単位 「 レ ー ン 」 を 並列 し て 搭載 す 
る こと で 高速 化 が 図れ る の が 特徴 で 、 レ ー ン 数 は 「x1」 や 「x 
16」 の よう に 表現 され る 。 


PFC 


Power Factor Correction (Corrector) 


力 率 補正 、 力 率 改 善 。 力 率 を 改善 し て 高周波 電流 を 抑制 する こ 
と (Correction) 。 また は その た め の 回 路 (Corrector) 。 


PHY 


PHYsical layer 


物理 層 。 通 信 な どの 規格 に お ける 物理 的 な 伝送 方 式 (デー タ の 
電圧 仕様 な ど ) を 定め た も の 。 ま た 、 そ れ に も と づき 電気 信号 
な どの 出力 を 担当 する IC。 広義 に は ケー ブル 材質 や コネ クタ 形 
状 まで 含む 。 


Power On Self Test 
シス テム の 起動 時 に 行なわ れる ハー ドウ ェ ア の テス ト 。 障 害 が 
ある と 、 ビ ー プ 音 や メッ セー ジ な ど で 知 ら せ る 。 


PWM 


Pulse Width Modulation 


信号 に 応じ て バル ス の 幅 を 変化 させ る 変調 方 式 、 バ ルス 幅 変 
調 。 オー ディ オ 機 器 や 調 光 な ど 、 広 い 範囲 で 使わ れる 。 


RAID 


Redundant Arrays of Inexpensive Disk 


複数 台 の ディ スク ドラ イブ を 利用 し て 、 デ ィ ス ク の 容量 や 高速 
性 、 信 頼 性 を 向上 する 技術 。 


RMA 


Return Merchandise Authorization その 他 
返品 確認 。 製品 の 保証 期間 中 に 故障 が 疑わ れる 場合 、 メ ー カ ー 


や 代理 店 、 シ ョ ッ プ に 製品 を 送付 する が 、 そ の 受け 付け 窓口 を 
RMA と 呼ぶ 場合 が ある 。 


ROP 


Rendering Operation Processor 


GPU 内 部 の 機能 ブロ ッ ク の 一 つ で 、 レ ンダ リン グ 結 果 を ビデ オ 
メモ リ に 書き 出す 役割 を 持つ 。 NVIDIA GPU で は 内 蔵 さ れ て い 
る 固定 処理 ユニ ッ ト 「Raster Operation Processor」 の こ 
と 。 AMD GPU で は 「Rendering Output Pipeline」 と 呼 が 
が 、「Render Back-End」 と 呼ば れ て いた 時 期 も あっ た 。 


rpm 
revolutions per minute 


| 呈 全 | 
ディ スク な どの 回 転 系 に お ける 、1 分 あたり の 回 転 数 。 


S.M.A.R.T. 
Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology 


HDD の 自己 管理 解析 報告 機能 。 対応 ドラ イブ と コン トロ ー ラ 
で は 、 ド ライ ブ の 状況 や 総合 的 な 診断 情報 を 得 ら れる 。 


S/N 


Signal-to-Noise その 他 


信号 対 雑 音 比 。 信号 に 雑音 が 含ま れ て いる 場合 
の 比率 を 表わす 指標 。 通常 は 対数 を 取っ て dB (デシ ベル ) で 表 
わす 。 


S/P DIF 


SONY/Philips Digital Interface Format ES 


ソニ ー と Philips が 開発 し た 、 デ ジタル オー ディ オ 用 イン ター フ 
エー ス 規 格 。 多く の デジ タル AV 機 器 に 採用 され て いる 。 


SAS 


Serial Attached SCSI ハー ド 
シリ アル イン ター フェ ー ス の SCSI 規 格 。 


Serial ATA 


Serial ATA eg 


Serial ATA WG が 、2000 年 に リリ ー ス し た 、 シ リア ルイ ン 
ター フェ ー ス を 使っ た スト レー ジ 接 続 向け の 規格 。 


SFF 


Small Form Factor 


小型 の 省 ス ペー ス フ ォ ー ム ファ クタ ー の 総称 。 


SIMD 


Single Instruction Multiple Data (stream) 


デー タ 処 理 方 式 の 一 つ 。 一 つの 命令 で 、 異 な る 複数 の デー タ に 
対し て 同一 の 処理 を 行なう こと 。 単 一 命令 多重 デー タ 処 理 。 
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Single Level Cell 
メモ リ の 記憶 形式 の 1 種 で 、 一 つの メモ リセ ル に 対し て 1bit の 
み の 情 報 を 記録 する 方 式 を 指す 。MLC 方 式 と 区 別 す る た め に 使 
われ る 。 


SLI 


Scalable Link Interface ハー ド 


NVIDIA が 開発 し た 、 複 数 の ビデ オカ ー ド を 接続 し て マル チ ブ 
ロ セ ッ サ 化す る た め の ア ー キ テク チャ 、 お よび カー ド 間 を 接続 
する た め の 専 用 イン ター フェ ー ス 。 


SoC 


System on a Chip ルル 
シス テム を 構成 する さま ざま な 機能 を 一 つ に 集積 し た チッ プ 。 


SO-DIMM 


Small Outline-DIMM 
メモ リモ ジュ ー ル の 規格 の 一 つ 。 一般 に は 、 ノ ー ト PC に 用 い 
られ て いる 。 

Silicon-On-Insulator 


チッ プ の 製造 技術 の 一 つ 。 絶 緑 膜 の 上 に 回 路 を 組む こと に よっ 
て トラ ンジ スタ ー 基 板 間 の 不要 な 容量 (寄生 容量 ) を 低減 し 、 
高速 化 と 省 電力 化 を 実現 する 。 


SPD 


Serial Presence Detect ハー ド 


メモ リモ ジュ ー ル 上 の EEPROM に 記録 され て いる 情報 (メモ 
リ の 種類 や バラ メー タ な ど ) を 取得 する た め の 規 格 。 


SRT 


Smart Response Technology 


Intel の Sandy Bridge ア ー キ テク チャ 採用 CPU 向 け チ ッ プ セッ 
ト 「Z68」 以降 で 搭載 され て いる スト レー ジ 関 連 機能 。SSD 
を HDD の キャ ッシュ と し て 利用 する こと に より 、 大 容量 記録 
と 高速 転送 の 両立 を 図れ る 。 


SsD 


Solid State Drive 


半導体 ドラ イブ 。 記 憶 メ ディ ア に 磁気 ディ スク で は な く 、 半 導 
体 メ モリ を 使っ て 作ら れ た ドラ イブ 。 


Streaming SIMD Extensions 
Intel が 開発 し Pentium 四 に 搭載 し た 、 マ ル チ メ ディ ア 向 け の 
拡張 機能 。 主として 浮動 小数 点 演算 用 の SIMD 命 令 セ ッ ト 。 ス 
トリ ー ミ ング 処理 を 大 幅 に 高速 化す る 。 
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DOS/V DataFile 


SSE2 


Streaming SIMD Extensions 2 


Pentium 4 に 搭載 され た 、 マ ル チ メ ディ ア 向 け の 拡張 命令 セッ 
ト 。 単 精度 浮動 小数 点 演算 向け の SIMD 命 令 が 主体 だ っ た 従来 
の SSE に 対し 、 倍 精度 浮動 小数 点 演算 を サポ ー ト 。 整 数 演算 用 
の SIMD 命 令 も 拡張 され て いる 。 


SSE3 


Streaming SIMD Extensions 3 


Prescott コ ア の Pentium 4 や Nocona コ ア の Xeon に 搭載 さ 
れ た 、 マ ル チ メ ディ ア 向 け の 拡張 命令 セッ ト 。HT を 効率 よく 
動作 させ る た め の 命 令 や ビデ オ 処 理 な ど に 有効 な 命令 が 、 新 た 
に 13 個 追加 され て いる 。 


SSE4 


Streaming SIMD Extensions 4 ハー ド 


Penryn と Nehalem コ ア 向 け に 開発 し た 、 マ ル チ メ ディ ア 向 
け 拡 張 命 令 の 通称 。 正 確 に は 、Penryn に 搭載 され る SSE4.1 
と Nehalem に 搭載 され る SSE4.2 を 合わ せ た 呼 称 だ が 、SSE 
4.1 の み を 指す こと も ある 。 


SSSE3 


Supplemental Streaming SIMD Extension 3 


Core 2 Duo で 初め て 搭載 され た マル チ メ デ ィ ア 向け の 拡張 命 
令 。SSE3 を 拡張 し た も の で 、32 の 命令 が 追加 され て いる 。 


TBW 


Total Bytes Written 


総 書き 込み 量 。 SSD に お いて 、 メ ー カ ー が 保証 する 記録 可能 な 
総 デ ー タ 量 を 指す 。Tera Bytes Written と も 。 


TCP/IP 


Transmission Control Protocol/Internet Protocol 


イン ター ネッ ト で 使わ れ て いる プロ トコ ル 。 ネ ットワーク 上 の 
機器 の 住所 付け を 行なう IP と 、 プ ロト コル の 橋渡し を する TCP 
か ら な る 。Windows や Macintosh、UNIX、 汎 用 機 な ども TC 
P/IP が 扱え る た め 、 異 機種 相互 接続 と し て の 実績 も 高い 。 


TDP 


Thermal Design Power ハー ド 


熱 設計 電力 。 放 熱 対策 設計 の 目安 と な る 、 デ バイ ス の 放熱 量 。 


TiB 
Tebi Byte 


コン ピュ ー タ 関連 の デー タ 量 を 表わす 際 に 使わ れる 単位 。10 
の 12 乗 (=1.000,000.000.000) で ある T (Tera) B に 対 
し て 1TIiB は 2 の 40 乗 (=1.099.511,.627.776) B を 表 わ 
す 。 
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TLC 


Triple Level Cell 
NAND 型 フラ ッシュ メモ リ の 種類 の 一 つ 。 一 つの セル に 3bit の 


デー タ を 保存 する こと が で きる が 、 書 き 換 え 可 能 回 数 の 面 で は 
MLC よ り も 不利 。 


Turbo Boost 


Intel Turbo Boost Technology パー 


Intel の Core i シリ ー ズ に 搭載 され て いる 自動 オー バー クロ ッ ク 
機能 。 電流 、 電 力 、 温 度 の 状態 に 余裕 が ある と きのみ 、CPU ご 
と に 決め られ た 範囲 を 上 限 と し て 動作 クロ ッ ク を 上 昇 さ せる 。 


Turbo CORE 


Turbo CORE he 


AMD の CPU、Phenom II X6 シ リー ズ に 初め て 搭載 され た 、 
負荷 状況 に 応じ 、TDP の 枠 内 で 最大 3 コア の 動作 クロ ッ ク を 自 
動 的 に 引き 上 げ る 機能 。 


UAC 


User Account Control SEA 


ユー ザー アク セス 制御 。 ア カウ ント の 管理 者 特権 を 制限 し 、 一 
般 的 な 作業 を 最小 限 の 権限 で 実行 する 機能 。Windows Vista 
以降 が サポ ー ト 。 


UEFI 


Unified Extensible Firmware Interface 


Unified EFI Forum に より 標準 化 が 進め られ て いる ハー ドウ ェ 
ア 制 御用 イン ター フェ ー ス 規格 。2TB を 超え る パー ティ ショ ン 
を 扱え る GPT な ど が 含ま れる 。BIOS の 置き 換え を 目的 と し た 
も の で 、0S の 対応 も 必要 。 


UMA 


Unified Memory Architecture 


メイ ン メ モリ を グラ フィ ックス 用 に も 使用 する 方 式 。 専用 メモ 
リ を 用 意 する 必要 が な い の で コス ト を 削減 で きる 。 


USB 


Universal Serial Bus 


コン ピュ ー タ に さま ざま な デバ イス を 接続 する た め の 汎 用 シリ 
アル イン ター フェ ー ス 。 接続 デバ イス 数 は 最大 で 127 台 。 最大 
伝送 速度 は USB 1.1 で 12Mbps、 USB 2.0 で 480Mbps、 U 
SB 3.0 で 5Gbps、USB 3.1 で 10Gbps。 


USB PD 


USB Power Delivery 


最大 100W (20V、5A) を 給電 可能 な USB の バス パワ ー 規 
格 。 


VID 


Voltage Identification Digital 
CPU が 要求 する 電圧 の こと 。 マ ザー ボー ド は CPU が それ ぞ れ 
持っ て いる 固有 の VID に 応じ た 電力 の 供給 を 行なっ て いる 。 


VRD 


Voltage Regulator Down 


ーー ド | 


電圧 調整 器 。 入 力 し た 電圧 を 一 定 の 出力 電圧 に 変換 する 回 路 。 
ブラ グイ ン 式 の モジ ュー ル 「VRM」 に 対す る 、 オ ン ボ ー ド 実 
装 タ イブ 。 


VRM 


Voltage Regulator Module 


電圧 調整 器 。 入 力 電 圧 に か か わら ず 、 一 定 の 出力 電圧 を 得る た 
め の 回 路 。 


VT 


Virtualization Technology 


Intel が 開発 し た 、CPU の 仮想 化 技術 。 1 個 の CPU 上 で 異な る 
OS や アプ リケーション を 実行 で きる 。 


WDDM 


Windows Display Driver Model 


Windows Vista 用 と し て 新た に 設計 され た 、 ビ デオ カー ド 用 
ドラ イ バ の アー キテ クチ ャ 。Windows 7 で は WDDM 1.1 に 、 
さら に Windows 8 で は WDDM 1.2 に 進化 し た 。 


WHQL 


Windows Hardware Quality Labs 


Windows 対 応 の ハー ドウ ェ ア や ドラ イ バ の 検証 と 認定 を 行 な 
っ つっ て いる 、Microsoft の 機関 。 認定 され た 機器 は ロゴ が 取得 で 
きき 、HCL (Hardware Compatibility List : Microsoft が 提供 
する 、 各 社 の ハー ドウ ェ ア と Windows と の 対応 を 記し た リス 
ト ) に 記載 され る 。 


WoW64 


Windows On Windows 64 
64bit 版 の Windows 上 で 32bit ア プリ ケー ショ ン を 実行 する た 
め の サ ブシ ステ ム 。 

XL-ATX ハー ド 


マザー ボー ド メ ー カ ー の EVGA が 2010 年 に 提唱 し た フォ ー ム 
ファ クタ ー で 、 最 大 サイ ズ は 345 X265mm。 統 一 規格 で は 
な いた め メ ー カ ー に よっ て サイ ズ が 異な り 、GIGA-BYTE 製 品 
の 中 に は 最大 325x244mm の も の を XL-ATX と 呼称 する も の 
が ある な ど 、 一 部 に 混乱 が 見 られ る 。 
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XMP 


Intel eXtreme Memory Profile 


Intel が 定め た メモ リバ パラ メー タ の 自動 設定 仕様 。 標準 仕様 よ 
り 高 速 な DDR3 メ モリ (オー バー クロ ッ ク メ モリ ) を 対象 と す 


る 。 

、 

シー クタ イム 

Seek Time 
ディ スク ドラ イブ の ヘッ ド を 目的 の トラ ッ ク に 移動 する た め に 
必要 な 時 間 。 

wo 

シス テム バス 

System Bus ハー ド 
CPU と チッ プ セ ッ ト 問 を 結ぶ 伝送 路 。 プロセッサ バス 、FSB 
志和 も 。 

i 
パイ プラ イン 
Pipeline 


命令 の 実行 に 必要 な 処理 を 小さ な ステ ッ プ に 分 け 、 そ れ ぞ れ を 
個別 の ユニ ッ ト が 流れ 作業 の よう に 処理 し て いく こと に よっ 
て 、CPU の 処理 速度 を 向上 させ る 技術 。 


ヒー トパイプ 
Heat Pipe 
バイ ブ の 内 側 に 、 細 か な 網目 状 の 素材 (ウィ ッ ク ) を 貼り 、 そ 
の 中 を 真空 に し て 内 部 に わずか な 液体 (作動 液 ) を 封入 し た も 
の 。 一 方 の 端 で 液 が 加熱 され て 蒸発 、 管 内 の 圧力 差 で も う 一 方 
へ 移動 し た 後 、 冷 えて 液化 し た 作動 液 が 、 毛 細管 現象 を 利用 し 
て 戻っ て くる 仕組 で 、 熱 を 移動 させ る 。 


フォ ー ム ファ クタ ー 


Form Factor 


ハー トド | 
1981 年 に IBM が リリ ー ス し た PC/AT ベ ー ス の PC を リフ ァ レ 
ンス に 多く の ベン ダー が 製品 を 提供 し た こと に 始ま り 、 マ ザー 
ボー ド や ケー ス な どの 規格 を 指す と き に よく 使わ れる 。1990 
年 代 半 ば 以降 は Intel の デザ イン が リフ ァ レ ンス と な る 。 


プラ ッ タ 


Platter 


HDD 内 部 の 磁気 円 盤 。 HDD の 内 部 に 収め られ て いる 、 表 面 を 
磁性 体 で コー ティ ング し た 、 ア ルミ ニウム 合金 や 硬質 ガラ ス な 
ど を 使っ て 作ら れ た 円 盤 。 


” 
プロ セッ サー・ ナ ン パ バー 
Processor Number = 
Intel が 2004 年 に リリ ー ス し た 90nm プ ロ セ ス の Pentium M 
(Dothan) か ら 採 用 し た 、CPU の クラ ス (機能 ) と グレ ー ド 
(性 能 ) の 違い を 表わす アル ファ ベッ ト や 数 字 。 
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0S/V DataFile 


人 気 オ ン ラ イ > 


CCleaner 
1! PC 内 の 不要 な デー タ を 手軽 に 削除 で きる 


凍 発 元 Piriform 
計 WOS Windows 10/8.1/7 1 3 所 テ ムタ リー ニナ ー ツ フト . 下 な ジリ 

| ト ! [eb ブラ ウザ の 一 時 ファ 
UAL http:/wwwpiriform.com/ rT Pt 
1! 除 で きる 。 


ソフ ト 一 覧 


| 180 Workshop 


Glorylogic 1! 非常 に 半球 な 画面 デザ イン が 特徴 の ライ テ 
半 Windows 10/8.1/7 イィ ング ソフ ト 。 ディ スク イメ ー: 
URL http://www.glorylogic:.com/ TDi: 


(イメ ー ジ バッ クア ッ プ )、 デ ィ ス クイ メー 
(の フォ ー マ ッ ト 変 換 な ど が 行なえ る 。 


「 琴 列 岳 | pAEvon Tools Lite 


開発 元 Disc Soft 定番 の 仮想 CD/DVD/BD ド ライ ブ 作 成 ソ 
対 W5OS Windows 10/8.1/7 フト 。Windows 10 を 正式 サポ ー ト し て 
いる の も 特徴 。 本 ソフ ト で 作成 し た 仮想 デ 


CrystalDiskMark 


開発 元 。 ひよ び よ 
OS Windows 10/8.1/7 


スト レー ジ の デー タ 転 送 速 度 を 測定 する 定 
番 の ベン チマ ー ク 。 ロー カル お よび ネッ ト 
ワー ク 上 の SSD/HDD、 USB メ モリ 、 メ 


URL tt orn iam ie poh, イィ スク イメ ー ジ ファ イル だ け で な く 、VH URL http://crystalmark.info/ モリ カー ド 、 RAM デ ィ ス ク な ど 、 ド ライ 
D 形 式 や VMDK 形 式 、「TrueCrypt] イメ ゴブ と し て 認識 され て いる スト レー ジ の デー 
! 一 ジフ ァイル の マウ ント も 可能 。 夕 転送 速度 を 測定 可能 。 
CrystalDiskInfo BunBackup 
開発 元 ひよ び よ Hd ロー カル 接続 の SSD/HDD を 監視 で きる 開発 元 Nagatsuki 事前 に 作成 し て お いた ファ イル 情報 を も と 
対応 OS Windows 10/8.1/7 ! ソフ ト 。 ド ライ ブ の 型番 や 容 時 、 バ ッ フ ァ 対応 0S Windows 10/8.1/7 複数 フォ ル ダ の 内 容 の バッ クア ッ プ を 


! サイ ズ と いっ た 基本 情報 に 加え 、 電 源 投 入 
URL http://crystalmarkinfo/ 1 回 数 や 使用 時 間 、 温度 と いっ た S.M.AR 
情報 を 一 覧 で 確認 可能 。 


高速 に 行なう ツー ル 。1 回 目 の バ パック アッ 
ブ 時 に ファ イル 情報 を キャ ッシュ と し て 保 
存 し 、2 回 目 以 降 を 高速 に 行なえ る 。 


URL http:/nagatsukila.coocanjp/ 


「 琴 贅 策 | clary Utiities 


開発 元 。 GlarySoft,com 
対 W 選 0S Windows 10/8.1/7 
URL http://www.glarysoft:com/ 


さま ざま な バフ ォ ー マ ンス i 
つ に まとめ た PC の 統合 
ト 。1 ク リッ ク で 不要 な レジ スト リ 項 目 や 
キャ ッシュ ファ イル 、Cogkie 情 報 な どの 
検索 ・ 削 除 や 、 ス パイ ウェ ア ・ ア ドウ ェ ア 
! の 双 除 が 行なえ る 。 


DataRecovery 


開発 元 。 トキ ワ 個 別 教育 研究 所 
対応 OS Windows 7 
URL http://tokiwa.aeejp/ 


! SSD/HDD、 USB メ モリ な どか ら 削 除 し 
た ファ イル を 復元 する ツー ル 。 ご み 箱 を 空 
に し て し まっ た 場合 な ど 、 間 違っ て 出 除 し 
た ファ イル を 簡単 操作 で 取り 戻せ る 。 フ ァ 
イル 名 を 直接 指定 する ほか 、 フ ォ ル ダ 単 位 
で の 復元 に も 対応 。 


| EaseUS Todo Backup 


発 元 。 EaseUS Software 指定 し た ドラ イブ や 
対応 OS Windows 10/8.1/7 H | ル タ 、 フ ァイル を イメ ー で る ドッ 

アッ ャ ブ * '。 バ ッ ク ア ッ ディ ア ( 
POR イズ に 合わ せ て ファ イル を 分 割 し た り 、 ブ 
ーー ト 可 能 な 光学 メデ ィ ア を 作成 し た り で き 
! る 。 


| EO recuva 


Piriform 
0 Windows 10/8.1/7 
URL https://www.piriform.com/ 


内 蔵 SSD/HDD は も ちろ ん 、USB メ モリ 
な どの 外部 メデ ィ ア か ら 削 除 し て し まっ た 
ファ イル の 復元 が 行なえ る 。 使い方 も 簡 
単 。 発見 され た ファ イル を 米国 国防 総省 や 
国家 安全 保障 局 が 定め た 方 式 で 削除 する 機 
能 も 備え て いる 。 


| EaseUS Partition Master 


開発 元 。 EaseUS Software ! ドラ イブ 内 の デー タ を 破壊 する こと な く バ 
GOS Windows 10/8.1/7 ション の 作 記 ・ 前 除 - サ イズ の 更 更 

2 ティ ショ ン 編 集 ツ ー ル 。 Win 
eeeaa Son, dows 上 か ら GUI を 用 いて 自在 に バー ティ 
ショ ン を 編集 で きる の が 特 答 。 


WinMerge 


開発 元 。 Takashi Sawanaka、 
Thingamahoochie Software 


対 記 08 Windows 8/7 


URL http://www.geocities.co.jp/ 
SiliconValley-SanJose/8165/ 


: つ の ファ イル や フォ ル ダ を 比較 し て 相違 
点 を 色分け 表示 で きる プロ グラ マ 向 け の 開 
発 支援 ソフ ト 。 名 相性 点 を 個別 に 確認 する 
に は 、 メ ニュ ー や ツー ル ボ タン か ら [次 の 
差異 ] や [前 の 差異 ] を クリ ッ ク す れ ば 、 
| 該当 行 へ 移動 で きる 。 


| Virtual CioneDrive 


開発 元 Elaborate Bytes 名 種 イ メー ジフ ァイル を マウ ント で きる 仮 
OS Windows 10/8.1/7 ! 釧 ド ライ ブ 。 イ ンス トール 時 に ISO/BIN/ 

剛 IMG/CCD/DVD/UDF 形 式 の イメ ー. 
REE ァイル を 関連 付け る こと で 、 ダ ブル クリ 
| ク す る だ け で 仮想 ドラ イブ へ マウント で き 
! る 。 


| 琴 可 策 | vindousio フォ ント が 5 い の で - 鐘 葛 


開発 元 。 フリ ー ス タイ ル Windows 10 で は 、 ウィン 
対 W 世 OS Windows 10/8.1/7 ル バ ー や メ 


ステ ム フ ォ ント に 「Yu Gothic UJ 
88 RP/Soft/Winn | 名 用 し て いる が 、 本 ツー ル を 用 いれ ば 、 
ワン クリ ッ ク で 手軽 に 以前 の Windows に 
! 準拠 し た の も の に 変更 で きる 。 


| Classic Shell 


開発 元 Ivo Beltchev 
対 W5OS Windows 10/8.1/7 
URL http://www.classicshell.net/ 


Windows 8 以降 に Windows 7 以前 に 搭 
温 さ れ て いた スタ ー ト ボタ ン と スタ ー ト メ 
ニュ ー を 追加 で きる 。 新しい Windows へ 
乗り 換え て みた も の の 、 スタ ー ト メニ 
の 使い 勝手 が 変わ っ て いて な じ め な いと い 
う ユ ー ザ ー に お 勧め 。 


Auslogics Disk Defrag 


開発 元 。 Ausloglcs Software 思 片 化し た HDD を 高速 か つ 手軽 に 最適 化 
計 hOS Windows 10/8.1/7 で きる デフ ラグ ソフ ト 。Windows 標 準 の 
a 0 デフ ラグ ツー ル に 比べ て 最適 化 の 効果 は 若 
UAL http:/www.ausiogics.com/ EE ered 
最適 化 で きる の が 特徴 。 


「 環 天 箇 | ラッ シェ テース 


開発 元 。 ひば ら み つり ひろ 」 文字 に よる バス ワー ド の ほか 、 任意 の ファ 
対訳 OS Windows 10/8.1/7 ! イル を 解除 キー と し て 利用 可能 な ファ イ 
URL https://hibara.org/ ! ル ・ フ ォ ル ダ 暗 号 化 ツー ル 。 フ ァイル を 利 


| 用 する 場合 は 、 暗 号 化 し た ファ イル と 解除 
! キー ファ イル を 順に ドラ ッ グ & ド ロッ プ す 
| る だ け で OK。 


| 3DMark 


Futuremark 定番 の 3 ログ ラフ ィ ッ クス 用 ペンチ マー 
半 Windows 10/8.1/7 ク 。 DirectX 8/10/11/18 に 対応 し た 
URL http://www futuremark.com/ マニ ク の 大 の 僅か モニ 


用 意 さ れ て いる 。 八 つ の テス ト が あり 、 無 
慣 で 使用 可能 な "Basic Edition" で は そ 
の うち 六 つ を 利用 で きる 。 


| BurnAware 


開発 元 。 Bumaware 
対 W 記 OS Windows 10/8.1/7 
URL http://www.burnaware.com/ 


CD/DVD/Blu-ray Disc に 対応 し た シン 
プル な ライ ティ ング ソフ ト 。 音楽 CD や D 
VD-Video、 デ ー タ ディ スク 、 ブ ー ト ディ 
スク が 作成 で きる 。 ISO イ メー ジ の 編集 に 
も 対応 し て いる 。 


「 琴 贅 生 | oveE Backupper 


開発 元 = AOMEI Technology 
対 記 OS Windows 10/8.1/7 
URL http://www.backup-utility.com/jp/ 


指定 し た ドラ イブ や バー ティ ショ ン を : 
と バッ クア ッ プ で きる ソフ ト 。 イメ 
クア ッ プ の ほか 、 ド ライ ブ や パーテ 
ョ ン の 内 容 を その まま コピ ー し た クロ ー ン 
を 作成 する こと も 可能 。 
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| 生 可 | Everything 


人 気 オ ン ラ イン ソフ ト 一 覧 


os | TeraPad 


復元 も で きる ほか 、0S を 別 の ドラ イブ へ 
! 移動 し た り 、 マ スタ ー ブ ー ト レコ ー ド を リ 
! ビル ド し た り で きる 。 


開発 元 David Carpenter ! あら か じ め 全 ドラ イブ の イン クス を 作 開発 元 寺尾 進 ! 軽快 に 動作 する フリ ー の テキ スト エディ 
対応 08 Windows 8/7 | 成す る こと で 、 フ ァイル を な 高速 に 検索 で き 対応 O08 Windows 8/7 ! タ 。 行 番号 や ルー ラー の 表示 、 ク リッ カブ 
! る 。 イン クリ メン タル サー チ に 対応 し て い i ! ル URL、 ア ンド ゥ ・ リ ドゥ 機 能 な ど 、Wi 
URL http://www.voidtools.com/ | る ほか 、AND/OR 検 索 や ワイ ルド カー URL htto://www '5f.biglobe.ne.jp/t- | ndowe 標 準 の メモ 帳 に は な い 多 く の 機 能 
| ド 、 正 規 表現 な ど 、 多 彩 な 検索 を 行なえ | を 備え て いる 。 
| る. ! 
| AOMEI Partition Assistant Apache OpenOffice 
開発 元 AOMEI Technology ! 高 機能 な バー ティ ショ ン 編 集 ソ フト 。 バー 開発 元 The Apache Software Foundation ワー プロ や 表 計 算 な ど を 含む フリ ー の オフ 
対応 OS Windows 10/8.1/7 ! ティ ショ ン の 拡張 ・ 分 割 ・ 結合 に 加え 、 ド 対応 O08 Windows 10/8.1/7 イス 統合 環境 。 オフ ィ ス 統合 環境 の 標準 的 
URL http://www.disk-partition:oom/ ーー 凍 寺 4 URL http://www.openoffice.org/ と 言え る 「Microsoft Office] と 操作 性 


や デー タ の 互換 性 を 持ち 、「Word」 や 「Ex 
cel]l な どの ファ イル を 読み 書き で きる の 
が 特徴 。 


FastCopy 


開発 元 。 白水 章 
hOS Windows 10/8.1/7 
URL http://ipmsg.org/private/ 


デバ イス の 限界 に 近い バフ ォ ー マ ンス を 発 
揮 す る こと を 目的 に 開発 され た 、 フ ァイル 
コピ ー・ 削 除 ツー ル 。 大 容量 バッ ファ を 利 
用 し て 複数 の ファ イル を 一 気 に 読み 出し ・ 
書き 込む 仕組 で 、Windows の キャ ッシュ 
を 使用 し な い 。 


「 2 庫 舞 は が さ 作 家 


開発 元 。 ルー トブ ロ 
対応 OS Windows 10/8.1/7 
URL http://www.hagakisakka jp/ 


入力 し た あて 名 の レイ アウ ト を リア ル タ イ 
ム に ブ プレビュー で きる あて 名 印刷 ソフ ト 。 

愛 取 人 の 氏名 や 住所 を 入力 する と 、 均等 机 
り 付 けさ れる と 同時 に 文字 数 に 合わ せ て 自 
動 的 に フォ ント の 大 き さ な ど が 決め られ 
る . 


Diskinfo 


開発 元 。 らく ちん 
hOS Windows 10/7 
URL http://www.rakuchinnjp/ 


指定 フォ ル ダ 内 で の ファ イル ・ サ ブフ ォ ル 
ダ の 占有 率 を 棒グラフ で 表示 する ソフ ト 。 
占有 率 は 棒グラフ だ け で な く 数 値 で も 表示 
され 、 サ ブフ ォ ル ダ 内 も 同時 に チェ ッ ク す 
る こと が 可能 。 


LibreOffice 


開発 元 。 LibreOfice contributors and/or their 


yos affllates 
URL Windows 10/8.1/7 


http://lalibreoffice.org/ 


オー プン ソー ス の オフ ィ ス 統合 環境 「Ope 
nOffice.org」 の 派生 ソフ ト 。 ワー ブロ 、 
表 計 算 、 ニタ ペー 
ス 、 ド ロー、 数 式 編集 が 念 まれ 、「Micros 
oft Office」 と 操作 性 や デー タ の 本 換 性 を 


備え る 。 


EE Fat32Formatter 


発 元 。 トキ ワ 個 別 教育 研究 所 
0 Windows 7 
URL http://tokiwa.aee:jp/ 


32GB 以 上 の ディ スク 領域 を FAT32 形 式 
で フォ ー マ ッ ト で きる ツー ル 。 mac0S や 
Linux な ど 、Windows 以 外 の 0S が 混在 す 
る 環境 で 、 大 容量 の 外 付 け HDD を 使い 回 


| cubePDF 


開発 元 。 キュ ー ブ ・ ソ フト 
対応 OS Windows 10/8.1/7 
URL http:/www.cube-softjp/ 


仮想 ブリ ンタ と し て 動作 し 、PDF フ ァ イ 
ル を ファ イル と し て 作成 で きる ソフ ト 。 フ 
オン ト の 埋め 込み に 対応 し て いる の が 特徴 
で 、 特 殊 な フォ ント を 使用 し た 文書 も 意図 


し た い 場 合 な ど に 便利 。 し た 表示 を 保っ て PDF 化 で きる 。 
「 琴 紅 策 | Driver Booster Adobe Reader 
開発 元 IObit Information Technology ! 吉 種 ドラ イ バ を 一 括 し て アッ プ デ ー ト で き 開発 元 Adobe Systems ! テキ スト と 静止 画像 ベー ス の 一 般 的 な PD 
対 選 O08S Windows 10/8.1/7 | る 便利 ツー ル 。Windows の 復元 ポイント 対応 OS Windows 10/8.1/7 ! F フ ァイル だ け で は な く 、Flash ム ー ビ ー 
| が 自重 作成 され る た め 、" シ ステ ム の 優 元 " oa/ ! や MP3/WMF 形 式 な ど が 埋め 込ま れ た P 
ME A ! 機能 を 使っ て も と の 状態 に 戻す こと も で き URL pe </eropatadohe cam/ip/ja/ 。 ! DF や 、 電 子 書籍 eBook" の 表示 に 対応 
| る. | する な ど 、 多彩 な ファ イル 形式 に 対応 し た 


PDF ビ ュー ア 。 


‘EE FileMany 


Shougo Suzaki 
0 Windows 10/8.1/7 
URL http://codepani 


重複 ファ イル を 検索 し て 削除 で きる ソフ 
ト 。 た と え フ ァイル 名 が 異な っ て いて も 、 
ファ イル サイ ズ や ハッ シュ 値 で 比較 する た 
め 、 指 定 し た フォ ル ダ 内 に ある 重複 ファ イ 
ル を 見 付け 出し て 一 括 削 除 で きる 。 


PrimoPDF 


開発 元 Nitro PDF 
対応 OS Windows 7 
URL http:/www.primopdf.com/ 


Office 文 書 や Web サ イト な ど 印 刷 可 能 な 
各種 ファ イル を PDF 文 書 と し て 保存 で き 
る ソフ ト 。 仮想 プリ ンタ と し て 動作 する 。 

作成 し た PDF 文 書 は フォ ント を 埋め 込め 
る ほか 、 文字 列 の コピ ー や キー ワー ド 検 索 
に も 対応 する 。 


Lhaplus 


開発 元 Schezo 20 種類 以上 の 形式 に 対応 し た DLL 不 要 の 
OS Windows 8/7 | 圧 編 ・ 展 開 ソ フト 。 デス クト ッ プ 上 の アイ 
s コン に アー カイ ブ を ドラ ッ グ & ドロップ し 
ob ! て 圧 縮 ・ 展 開 で きる ほか 、 右 クリ ッ ク メ ニ 
| ュー に ファ イル を 圧 較 ・ 展 開 する 概 能 を 所 
! 加 で きる 。 


pdf_as 

開発 元 うち じゅ う 

対応 OS Windows 10/8.1/7 

URL http://uchijyu.s601.xrea.com/ 


PDF フ ァイル の 結合 、 ペー ジ の 分 居 ・ 描 
出 ・ 削 除 と いっ た 大 本 的 な 編集 機能 に 加 
え 、 ヘ ッ ダ ・ フ ッ タ の 設定 や し お り を 追加 
で きる PDF 編 集 ソ フト 。 ヘ ッ ダ ・ 


EE +Lhaca 
開発 元 村山 富男 
対応 OS Windows 


URL http://park8.wakwak.com/app/ 
Lhaca/ 


ドラ ッ グ & ドロ ッ プ 操作 で LZH/ZIP 形 式 
の 圧縮 ・ 展 開 が で きる Lhasa 風 の 圧縮 ・ 
展開 ソフ ト 。「+Lhacal の アイ コン に 圧 
縮 フ ァイル を ドロ ッ プ する と 展開 、 圧縮 フ 
アイ ル 以 外 の ファ イル を ドロ ッ プ する と 圧 
玉 を 開始 する 。 


rn | Foxit Reader 


開発 元 。 Foxit Software 
対 WW0S Windows 10/8.1/7 
URL http://www foxit.cojp/ 


独自 エン ジン の 搭載 に より 高速 で 起動 する 
フリ ー の PDF ビ ュー ア 。 画面 は 2 ペイン 
構成 。 文書 内 の フォ ー ム に 文字 列 を 入力 し 
て 印刷 し た り 、 フ ォ ー ム 内 容 を 入力 し た P 
DF を 上 書き し た り 、 別名 保存 し た りす る 
こと も で きる 。 


7Zip 


導 発 元 lgor Paviov ! 7z 形 式 の 理 庫 ファ イル を 圧 結 ・ 展 開 す る 
IEOS Windows 10/8.1/7 | た め の ツ ー ル 。ZIP/GZIP な どの 圭 庫 ファ 

| イル の 圧 細 ・ 恨 開 も 可能 で 、 厩 開 だ け で あ 
A TG CR れ ば ARJ/CAB/LZH/RAR な ど 幅 広い 形 
| 式 に 対応 する 。 IS0 や VHD 形 式 の イメ ー 
| ジ を 展開 する 機能 も 内 える 。 


CubePDF Utility 


開発 元 。 キュ ー ブ ・ ソ フト 
対応 OS Windows 10/8.1/7 
URL http://www.cube-softjp/ 


PDF の 編集 や セキ ュ リ ティ 設定 な ど を 行 
な える ツー ル 。 複数 PDF フ ァイル の 結合 
や 、PDF フ ァイル を ペー ジ ご と に 分 割 し 
た り 入 れ 換え た りす る こと が 可能 。 フ ァ イ 
ル の 分 割 は 1 ペー ジ 単 位 で 行なえ る 。 


Explzh 


pon software エク スプ ロー ラー の 機能 を 拡張 で きる 圧 
a Windows 10/8.1/7 細 ・ 屋 開 ソ フト 。 エク スプ ロー ラー の お ク 
URL http://www.ponsoftware.com/ リッ ク メ ニ ュー に 追 加 さ れる 「 埋 庫 作成 」 


や 「 即 時 解凍 」 と いう メニ ュー 項目 を 使っ 
て 簡単 に 圧 編 ・ 展 開 を 行なえ る 。 


秀丸 エディ タ 


開発 元 。 サイ トー 企画 
対応 OS Windows 10/8.1/7 
URL http://hide.maruo.cojp/ 


定 苦 の テキ スト エディ タ 。 高速 動作 、 多彩 
な カス タマ イズ 、 高 機能 な マク ロ 言 語 な ど 
が 特徴 で 、IME の 再 変 換 機 能 対応 、 常 時 秀 
丸 の タ スク トレ イ 表 示 、 キ ーー 割り 当て な ど 
豊 電 な 機能 を 持っ て いる 。 
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DOS/V DataFile 


EE Vlery 
開発 元 Kuro 
対応 OS Windows 10/8.1/7 
URL http://www.haijin-boys.com/ 


プラ グイ ン や マク ロ も 利用 で きる 、Unico 
de 対応 の 高 機能 か つ 多 機 能 な テキ スト エ 
ディ タ 。 拡張 子 別 の 色分け 、 単 語 補 完 、 正 
規 表現 対応 の 検索 ・ 置 換 、 さ ら に キー カス 
タマ イズ や カラ ー 印 刷 な ど 、 便 利 な 機能 が 
数 多く 搭載 され て いる 。 


Thunderbird 


開発 元 。 contributors to the Mozilla Projeot 
対 WKOS Windows 10/8.1/7 
URL http://www.mozillajp/ 


Web ブ ラウ ザ 「Mozilla」 か ら 機 能 を 独立 
させ た メー ル ソ フ ト 。 ベイ ズ 理 論 を 用 いた 
フィ ル タ リ ング 機能 で 迷惑 メー ル 対 策 で き 
る の が 特徴 。 3 ペイ ン 形 式 を 採用 し て お 
り 、 各 ペイ ン の 配置 を 3 種類 か ら 選 択 可 


PDF-XChange Editor 


開発 元 。 Tracker Software Products 
対 WEOS Windows 10/8.1/7 
URL http://www.tracker-software.com/ 


! 軽快 で 多 機 能 な PDF ビ ュー ア 。 


"リボ ポン " 
ユー ザー イン ター フェ ー ス を 備え 、 テ キス 
ト の ハイ ライ ト や 挿入 、 図 形 や オリ ジ ナ ル 
スタ ンプ の 追加 、 フ リー ペイ ント な ど と い 
つた 簡易 的 な 編集 に 対応 する 。 


アバ スト 無料 アン チ ウ イル ス 


開発 元 AVAST Software 
対 EOS Windows 10/8.1/7 
URL http://www.avast.cojp/Index 


| リア ル タ イ ム 監 視 機能 を 指 載 し た フリ ー の 
ウイ ルス 対策 ソフ ト 。 SMTP/POP3/IM 
AP4 ブ ロト コル を 監視 し て 送受 信 メ ー ル 
を チェ ッ ク し た り 、 任意 の ファ イル を 実 
行 ・ コ ピー し た 際 に ウイ ルス が 混入 し て い 
る か を 検査 し た り で きる 。 


Binary Editor BZ 


開発 元 cmos、devil.tamachan 
対 EOS Windows 


UAL https://code.google.com/p/ 
Beeditore/ 


構造 体 の メン バー を リス ト に し て 該当 する 
場所 を 色分け 表示 で きる 多 機 能 バ イナ リエ 
ディ タ 。 実行 ファ イル や 画像 ファ イル な 
ど 、 あ ら ゆ る ファ イル を バイ ナリ レベ ル で 
編集 で きる 。 


| IP Messenger 


開発 元 白水 韻 章 、 朝 日 ネッ ト 
EOS Windows 10/8.1/7 
UAL http:/ipmsg.org/private/ 


TCP/IP を 利用 する メッ セ ー ツ フス 
ト 。 LAN 内 で 「IP Messenger」 を 使用 
中 の ユー ザー を 選択 し て メッ セー ジ を 送信 
する 。 IP ア ドレ ス を 直接 指定 すれ ば 、 イ 
ンタ ーネット 上 の ユー ザー と メッ セー ジ の 
送受 信 を する こと も 可能 。 


付箋 紙 21FE 


開発 元 。 ROTO 
対 50S Windows 10/8.1/7 
URL http:/www.rotoa1.net/husen/ 


ネッ トワ ー ク 経由 で の メッ セー ジ 送 受信 機 
能 付 き 付 箋 ソフ ト 。 自由 に サイ ズ を 変更 で 
きる 付箋 を デス クト ッ プ 上 に いく つも 配置 
で きる ほか 、LAN や イン ター ネッ ト に 接 
続 し て いる コン ピュ ー タ に も 周り 付け る こ 
と が で きる 。 


| Urav Nc 


開発 元 。 UitraVNC Team 
OS Windows 10/8.1/7 
URL http://www.uvne.com/ 


「VNCJ 吾 換 の PC リモ ー ト 操作 ソフ ト 。 
ネッ トワ ー ク 経由 で ほか の PC の デス クト 
ブ 画 面 を 表示 し て 、 操 作 を 可能 に する 。 
リモ ー ト PC へ の ログ イン に Windows の 
ユー ザー 認証 を 利用 する こと も 可能 。 


| EE FrFTP 


発 元 。 FFFTP Project、 
Sota& で 協力 いた だ いた 方 々 


Windows 10/8.1/7 
https://0sdn.jp/projects/ffftp/ 


OS 
URL 


1 左右 分 割 型 の 日 本 語 FTP ク ライ アン ト 。 


ウィ ンド ウ 内 左右 に ロー カル ディ スク 側 と 
ホス ト 側 の ファ イル 一 覧 を 表示 し 、 ド : 
グ & ド ロッ プ や 右 ク リッ ク メ ニ ュー な どの 
操作 で 転送 で きる 。 


「 NetEnum 


開発 元 。 リア ライ ズ 
対 EOS Windows 10/8.1/7 
URL http//erealize.com/ 


」 検索 対象 の ワー ク グ ルー プ 名 や ドメイン 名 
を 選択 する だ け で 、 ネ ットワーク で 接続 さ 
れ た マシ ン の コン ビ ピュータ 名 と IP ア ドレ 
ス 、MAC ア ドレ ス な ど を 一 覧 表 で 表示 す 
る ソフ ト 。 


Tera Term 


Audacity 


能 を 拡張 し た り で きる 。 


開発 元 TeraTerm Project ! Telnet と シリ アル 接続 に 対応 し た ター ミ 発 元 Audacity Team VST ブ プラ グイ ン に 対応 する フリ ー の 非 破 
対 EOS Windows 10/8.1/7 ! ナル エミ ュ レ ー タ 「Tera Term Pro] を 、 Windows 8/7 壇 サ ウン ド 編 集 ソ フト 。 非 破 圭 編集 の た め 
n ! 多く の 開発 者 の 手 で 拡張 し た バー ジョ ン 。、 < 処理 が 速く 、 音 声 の 切り 出し や エフ ェクト 

URL http://ttssh2.osdn:jp/ 本 き な 導 下 宮 は が コー FUTF SG 誠 寺 URL http://audacityteam:org/ の 

と 、SSH/SSH2 ブ ロト コル に よる 接続 へ が 無 抽 限 な の が 特徴 。 
1 の 対応 。 
Firefox use MD 

開発 元 contributors to the Mozilla Project ! さま ざま な アド オン を 導入 する こと で カス 開発 元 Spencer Kimball, Peter Mattis and オー ブン ソー ス で 開発 され て いる 画像 処理 
対応 08 Windows 10/8.1/7 ! タマ イズ で きる 、 オ ー ブ ン ソー ス の タブ 切 the GIMP Development Team ソフ ト 。 高価 な 有償 グラ フィ ックス ソフ ト 
UR alee り 換 え 型 Web ブ ラウ ザ 。 アドオン を ダウ 半 EOS Windows 10/8.1/7 に も 引け を 取ら な い 多 機能 さ が 多 力 。 レ イ 
ン ロ ー ド する こと で 、 外 観 を 変更 し た り 機 URL http://www.gimp.org/ ヤー 機能 だ け で な く 、 エ フェ クト や ブラ シ 


な ども 皿 富 に 揃え る 。 


続 ブ ロト コル に も 対応 し て いる の が 特徴 。 


EE ore co 
凍 発 元 。 Google ! Google が 開発 し た Web ブ ラウ ザ 。 レン タダ 開発 元 。 清水 治朗 、 田 中 和文 自由 に 弧 種 を カス タマ イズ で きる 8 次元 渦 
OS Windows 10/8.1/7 ! リン グエン ジン に “Blink"、JavaSocript OS Windows 10/8.1/7 搬 CAD ソ フト 。 作 に 利用 で きる 内 は 9 
エン ジン に は 独自 開発 の "V8" を 哲 載 し (あり 、 画 面 に 点線 で 表示 され る の み で 
URL htto.//wwwgooglecojp/chrome/ | エン ジン に は 独自 剖 発 の V8" を 手 埋 し URL http://www iweadnet/ ed 
に シン ブル で 、 畔 快 に Web サ イト を 表示 の 色 や 幅 な ど を 自由 に カス タマ イズ で き 
| し て いく こと が で きる 、 る 

WinSCP nview 
発 元 。 Martin Prikryl オー ブン ソー ス で 開発 され て いる FTP ク 昌 発 元 Irfan Skilan 首 声 ファ イル や ムー ビー も 再生 可能 な 画像 
GOS Windows 10/8.1/7 ライ アン ト 。 FTP の ほか 、SCP や SFTP HOS Windows 10/8.1/7 ビュ ー ア 。 画像 の トリ ミン グ 、 回 転 、 失 
URL https//winscp.net/ip/ i っ た 5 を 用 寺 る 宮 多 析 の い 押 URL http:/www.irtanview.net/ 素 境 小 な お め 半 か ゴッド ラス ベト 表 府 


さと いっ た 色調 補正 、 さ ら に 赤目 の 修正 な 


ンク 先 が 悪 性 コー ド 


送受 信 デ ー タ を SSL/TSL で 暗号 化す る F どの 加工 処理 まで 行なえ る 。 
TPS に も 対応 。 
AVG AntiVirus 編 小 専 用 。 
開発 元 AVG Technologies ! フリ ー の ウイ ルス 対策 ソフ ト 。 常 詩 し て リ 半 元 Akihiro Koyanagi ウィ ンド ウ に 画像 を ドラ ッ グ 8&8 ドロップ す 
対応 O08 Windows 10/8.1/7 ! アル タイ ム に ウイ ルス 侵入 を 監視 で きる ほぼ 放 Windows る だ け で 、 指 定 し た ドッ ト サ イ ズ に 捧 小 す 
UPL et EDO RL | か 、 ス パイ ウェ ア ・ ア ドウ ェ ア の 検出 ・ 婦 UAL http://sectionnet/ る ソフ ト 。 複 数 画像 の 一 括 編 小 も 可能 。 縮 


小 サ イズ は テン ブレ ー ト か ら 選 択 で きる ほぼ 
か 、 挫 横 そ れ ぞ れ 任意 の ドッ ト サ イ ズ を 指 
定 可能 。 


| Wireshark 


開発 元 Gerald Combs and contributors 
対 WEOS Windows 10/8.1/7 
URL http://www.wireshark.org/ 


ネッ トワ ー ク に 流れ る バケ ッ ト 情 報 を リア 
ル タ イ ム で 調査 で きる 、 高 機能 な バ パケット 
取得 ・ ブ ロト コル 解析 ソフ ト 。 有線 ・ 無 線 
LAN や “InfiniBand" な ど さ ま ざま な イ 
ンタ ー フ ェ ー ス に 対応 し て いる 。 


GOM Player 


開発 元 。 GRETECH JAPAN 
対 EOS Windows 10/8.1/7 
URL http://www.gomplayerjp/ 


! DVD-Video®MP4/MOV/AVI/WMV/ 
M4V な ど 、 多 く の 動 画 や 音楽 ファ イル 形 
式 に 対応 し た メデ ィ ア プレ イヤ ー。 さま ざ 
まな コー デック を 内 蔵 し て お り 、 別途 コー 
ッ ク を イン スト ー ル し な く て も 大 抵 の 動 
画 フ ァイル を 再生 で きる 。 
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XMedia Recode 


開発 元 Sebastian Dorfier ! 
対応 OS Windows 10/8.1/7 
URL 


http://www.xmedia-recode.de/ i 


さま ざま な 形式 の 動画 ファ イル を 各種 携帯 
プ ブレイ ヤー 向 け に 一 括 変 換 で きる ソフ ト 。 
AVI/MPEG/WMV/MOV/FLV/SWF/M 
P4/3GP/MKV と いっ た 動画 形式 に 対応 
し て お り 、 メ ー カ ー と 機器 名 を 選 志 だ け 
で 、 最適 な 形式 に 変換 し て くれ る 。 


フラ 


人 気 オ ン 


イシ 


ソフ ト 一 覧 


radiko ガ ジェ ッ ト 


開発 元 radiko 
対応 OS Windows 7 
URL http://radikojp/ 


PC で ラジ オ 放 送 を 聴取 で きる サー ビス 
"radiko.jp" を 、Web ブ ラウ ザ を 使わ ず に 
利用 で きる 公式 ト 。 基本 的 な ユー 
ザー イン ター フェ ー ス は ほぼ “radiko.jp* 
の スマ ー ト ホン アブ リ 版 と 同じ 。 


WinShot 


開発 元 。 WoodyBells y 
守 OS Windows i 
URL http://www.woodybells.com/ ! 


スク リー ン シ : 


ト を 撮っ た 直後 に 印刷 や 


| 保存 が 可能 な キャ プチ ャ ソフ ト 。 タ スク ト 


レイ に 常 諸 し 、 複 数 の キー を 組み 合わ せ た 


ホッ トキ ー を 押す だ け で 、 素 早く 印刷 し た 
り 、 減 色 ・ リ サイ ズ 加 工 し て 保存 し た り で 
きる 。 


| 還 8 誠 畑 reo:ac 


開発 元 。 Robert Kausch 
対 WOS Windows 8.1/7 
URL http:/www.freac.org/ 


音声 ファ イル の 形式 を 統一 し た いと き に 便 
利 な オー ディ オ エ ンコ ー ダ 。 MP3/AAC/ 
MP4/0gg Vorbis/FLAC/Bonk/WAVE 
形式 の 音声 ファ イル を 相互 に 一 括 変 換 で き 
る 。 音楽 CD を 指定 形式 で リッ ピン グ す る 
こと も 可能 。 


EE Ti 


WoodyBells 
9 Windows 
URL http://www.woodybells.com/ 


デジ カメ 画像 な どの 加工 や 挨 正 が 簡単 な 操 
作 で 行なえ る レタ ッ チ ソフ ト 。 全 機 能 が メ 
ニュ ー か ツー ル バ ー ボ タン か ら 利 用 で きる 
な ど 、 初 心 者 に も 直感 的 に 操作 で きる 工夫 
が 施さ れ て いる 。 


| Winamp 


開発 元 Nullsoft 
対 hOS Windows 
URL http://www.winamp.com/ 


音声 ・ 動 画 フ ァイル を 再生 で きる マル チ メ 
ディ アプ レイ ヤー。 MP3/WAVE/MIDI/ 
MOD/Ogg Vorbis 形 式 な どの 音声 ファ イ 
ル 、AVI/ASF/MPEG/NSV 形 式 な どの 動 
画 フ ァイル 、 CD オー ディ オ の 再生 に 対 
b。 


SoundEngine 


開発 元 。 コー ドリ ウム 
守 OS Windows 8/7 
URL http://soundenginejp/ 


WAVE フ ァイル の 切り 抜き や エフ ェクト 
の 付 加 な ど が で きる 波形 編集 ソフ ト 。 ステ 
レオ また は モノ ラル 形式 の WAVE フ ァ イ 
ル を 読み 込ん で 、 レ ゾ ナ ンス や ハイ バス ・ 


AIMP 


開発 元 。 Artem lzmaylov 
対応 OS Windows 10/8.1/7 
URL http://www.aimp.ru/ 


CD や 各種 オー ディ オフ ァイル を 再生 する 
た め の プ レイ ヤー ソフ ト 。 軽快 に 動作 する 
の が 特徴 で 、 作 者 の Web サ イト で 視覚 効 
果 の プラ グイ ン や スキ ン が 多数 公開 され で て 


ロー バス な どの フィ ル タ 効果 を 与え られ いる 。*ASIO" や "WASAP『 に 対応 し 
る . て いる 。 
XnView Giam 
開発 元 Pierre-e Gougelet 500 竹 類 以上 も の 形式 の 画像 ファ イル を 開発 元 。 古江 半 GIF/MNG 形 式 の アニ メー ショ ン 画 像 を 作 
OS Windows 表示 で きる 、 エ クス プロ ー: OS Windows 成す る ソフ ト 。 画像 編集 ソフ ト な ど で 作 
UAL http://www.xnview.com/ スン ローマ = 本 URL http://furumizo.net/tsu/ し た 敵 作 ファ イル を 1 コマ まつ 旨み し 。 コ 


ル を ツリ ー ヘ ドラ ッ グ する こと で ファ イル 
移動 で き 、 右 クリ ッ ク か ら コ ピー・ 削 除 な 
ども 可能 。 


マ の 表示 間 陽 の 設定 な ど を 行なっ て アニ メ 
ン を 作成 し て いく 。 


| EEE paint ret 


侍 元 。 dotPDN LLC、Rick Brewster、 ' 
contributors 


Windows 10/8.1/7 i 
http://www.getpaint.net/index.html 


対応 OS 
URL 


自動 選択 や ヒス ト グ ラ ム 補正 な どの 高度 な 


! 機能 を 持つ レタ ッ チ ソフ ト 。 シャ ー プ ・ ぼ 


か し ・ モ ザイ ク ・ 油 彩 な どの 各種 フ ィ ル 


! タ 、 色 調 ・ 彩 度 ・ 明 る さ 補 正 、 ペ イン トブ 


ラ シ と いっ た 基本 機能 の ほか 、 
な ども 搭 江 。 


ノイ ズ 除 去 


聞 々 ハヤ えも ん 


開発 元 。 山内 良太 
対応 OS Windows 7 
URL http:/www:.edolfzoku.com/ 


WAVE/MP3/WMA/Ogg Vorbis/AIFF 
対応 の 音楽 プレ イヤ ー。 音楽 ファ イル の 再 
生 速 度 と 音程 を 、 お 互い に 影響 を 与え ず 個 
別に 変更 で きる の が 特徴 。 た と えば " 耳 コ 
ピ " し た い 音 楽 を 、 音 程 を 変え ず に ゆっ く 
り と 再生 で きる 。 


VE Vix 


発 元 K_OKADA ! 
: Windows Bd 
URL :/ enw.vector.c0.jp/vpack/ ! 

gy 浴 ! 


エク スプ ロー ラー 風 の ファ イル 管理 機能 を 
あわ せ 持 つ 統合 画像 ビュ ー ア 。 画像 ファ イ 
ル は エク スプ ロー ラー の よう な アイ コン 表 
示 や 、 画 像 の サム ネイ ル 表 示 な ど が 可能 。 
圧縮 ファ イル 内 の 画像 ファ イル も 必 開 せ ず 
に 表示 で きる 。 


cam 


開発 元 。 Ohsoft 
対応 OS Windows 8/7 
URL http://0ohsoftnet/ 


キャ ブチ ャ 範囲 を 指定 し て 録画 ボタ ン を 揮 
す だ け と いう 凍 単 操作 で 使え る シン ブル な 
動画 キャ プチ ャ ソフ ト 。 音声 や マウ スカ ー 
ソル も キャ ブチ ャ で きる た め 、PC の 操作 
方 法 を 説明 する 動画 な ど 、 さ ま ざ ま な 動画 
作成 に 活用 で きる 。 


| 還 四 畑 革 pscain 


開発 元 = Glen Sawyer | 
対 hOS Windows 1 
URL http://mp3gain.sourceforge.net/ 


複数 MP3 フ ァイル の 音量 を 均一 化 で きる 
ソフ ト 。 簡単 な 操作 で 指定 し た 大 準 音量 の 


! 数値 に 近く な る よう 自動 で 壮 節 され る 。 音 


量 調 師 は MP3 デ ー タ に 含ま れる 音量 の 係 
数 を 書き 換え る こと で 行なう の で 、 音 質 の 
劣化 が 起こ ら な い 。 


| waifu2x-caffe 


開発 元 ltogegie 

対応 OS Windows 

URL https://github.com/litcggie/ 
i2x-caff 


アニ メ 調 の 画像 を 、 驚く ほど ハイ クオ リ テ 
イィ に 拡大 で きる ツー ル 。GPGPU に も 対応 
し て お り 、 高 速 か つ 省 メモ リ で の 動作 が 期 
待 で きる 。 GUI 版 と CUI 版 の 2 種類 が 用 意 
され て いる 。 


VLC media player 


開発 元 。 the VideoLAN Team 
対応 OS Windows 10/8.1/7 
URL https://www.videolan.org/vic/index. 


jarhtml 


多く の メデ ィ ア 形式 や スト リー ミン グ ブ ロ 
トコ ル に 対応 する 高 機能 な メデ ィ ア プレ イ 
ヤー。 主要 な 動画 ・ 音 声 コ ー デ ッ ク を 内 蔵 
し て お り 、 名 種 コ ー デ ッ ク を 別途 イン スト 
RI 
で きる 。 


開発 元 ypsitau 
対 WOS Windows 10/8.1/7 
URL http://app.gura-lang.org/gurashot/ 


「 国 陣 誠 仁 ぉ っ ち で 記 明 写真 Gura Shot 


デジ カメ な どの 画像 を も と に 、 証 明 写真 用 
の 画像 を 作成 で きる ソフ ト 。 顔 写真 の 傾き 
眉 正 や 色 補正 の ほか 、 履 歴 書 や 各種 資格 な 
どの 申請 時 に 必要 な サイ ズ で 切り 出す こと 
も で きる 。 


Inkscape 


開発 元 。 Bryce Harrington、 Bulia Byak、 Jon 

Cruz、MenTaLguY ほ か | 
対訳 OS Windows 8/7 ! 
URL http://Inksoape.org/en/ ‘ 


ベク トル 形式 の 画像 を 作成 で きる 多 機 能 な 
ドロ ー ソ フト 。 基 本 図形 の 配置 や マウ ス 操 


| 作 に よる 自由 曲線 の 描画 に より 、 バ ス を 使 


っ た ベク トル 形式 の 画像 を 作成 で きる 。 ビ 
トマ ッ プ を ベク トル に 変換 する 強力 な ト 
レー ス 機 能 も 。 


| MusicBee 


開発 元 。 Steven Mayall 
対応 OS Windows 10/8.1/7 
URL http:/www.getmusicbee.com/ 


CD リッ ピン グ 機 能 や 携帯 音楽 プレ イヤ ー 
と の 連係 、 タ グ 情 報 編集 な どの 機能 を 備え 
た 多 機 能 な ライ ブラ リ 型 の 音楽 プレ イヤ ー 
2 ト 。 正確 な 音声 抽出 が 行なえ る の が 特 


os Ralpha Image ez 


nilpo 
a Windows 7 
URL http://nilposoftinfo/ 


複数 の JPEG/BMP/PNG 画 像 を 一 括 で 高 

品位 か つ 高速 に 拡大 ・ 縮 小 で きる ソフ ト 。 
リサ イズ し た い フ ァイル を ドラ ッ グ & ド ロ 
ツ ッ プ し て 追加 、 サ イズ を 指定 する だ け と い 
う シ ンプ ル な 操作 。 


sr | Studio ftn Score Editor 


開発 元 ftn 
対応 OS Windows 10/8.1/7 
URL http://studio-arts.bglb.jp/studio-ftn/ 


! いっ た 人 に 


五 線 護 上 に 音符 や 休 符 な ど を 直接 配置 し て 


! いく スコ ア 入 力 型 の MIDI シ ー ケ ン サ 。 諸 


面 は 読み 書き で きる が DTM は 初め て 、 と 
勧め 。 高 機能 な シェ アウ ェ ア 


版 も ある 。 
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画 beyerdynamic の ヘッ ド ホ ン 、DT 1770 PRO 
を 購入 。 ソー ス に 忠実 な モニ タ サ ウン ド と いう や つ 
だ が 、 何 度 も 聞い た CD に こん な に 情報 が 入っ て い 


この か 、 作 成 者 の 意図 は そう だ っ た の か と 、 た び た 
び 気 付か され る 。 同 時 に スピ ー カ ー 環 境 で の 音 作り 
に 改善 の 余地 が ある の も 認識 し 、 ス ピー カー が 欲し 
く な る と いう 好 循 環 。 ( さ ) 


画 セ ー ル で な ん と な く 買 っ て お いた Bluetooth マ 
ウス を 5 年 以上 が ぶり に 引っ 張り 出し て みた と ころ 、 
左右 の 滑り 止め ラバ ー が 、 手 が 真っ 黒 に な る ぐら い 
ペッ ト ベ べ ト で ビッ クリ 。1 回 も 使っ て いな い の に ! 
これ が 加水 分 解 か と 思っ て 捨て て し まっ た け 
ど 、 ヌ メリ を 取る 方 法 も いろ いろ ある みた い 。 今後 
は ラバ ー コ ー テ ィング は 避け る よう に し ます 。( 遠 ) 


月 号 読 者 プレ ゼン ト 
当選 者 発表 


厳正 な る 抽選 の 結果 、 下 記 の みな さま が 当選 され まし た 。 
282017 年 4 月 20 日 まで に 届か な か っ た 場合 に は 、 下 記 の 
メー ル ア ド レス まで ご 一 報 く だ さい 。 
E-mail:dosv-power-report@impress.co.jp 


©Micro-Star International Z170A GAMING PRO CARB 
ON 福岡 県 山本 遥 希 Q ア イ テ ィ ー シ ー 朱 誤 AT-PI314 
神奈 川 県 江口 了 威 @Kingston Technology HyperX Clou 
d Core 筆 塚 彰 @ ラ トッ クシ ステ ム RP-HD2UP4 
K 東京 都 津幡 潤 @Kingston Technology ノベル ティ グ 
ッ ズ セッ ト 栃木 県 澤村 百 男 ズ 茨城 県 名 廊 大 晃 グ 岐阜 県 
山崎 七 末 / 京 都 府 陽 川 満 / 高 知 県 久保 典之 @ZOTAC Int 
ernational ノベル ティ グッ ズ セ ッ ト 福島 県 二瓶 祐介 / 東 
京都 栄 山 遼 / 三 重 県 辻井 克則 

( 称 は 略 さ せ て いた だ きま し た ) 


イン プレ ス 
カス タマ ー セ ンタ ー 


E-mail 


画 模 様 替え の さなか に テレ ビ の 上 げ 下 げ を し た ら 腰 
に きた 。 う ちの は 2007 年 発売 の 古い や つ な の 
で 、 バ ッ ク ラ イト は LED じ ゃ な く て CCFL だ し 、 重 
さ は スタ ンド 込み 32kg。 購 入 当 時 は 重い な が ら も 
持ち 上 げ ら れ た ん だ けど 。 何 と 言う か 、 い わ ゆ る 老 
化 で ある 。 最近 の は 50 型 で も 15kg な か っ た りす 
る の で 、 時 代 を 感じ る 。 ( ま ) 


画 タ ッ プ 操作 で きず に いら いら する スマ ホ VR に 業 
を 煮やし 、Android 対 応 の VR ゴー グル を 購入 。 フ 
ル HD で 非 VRN ア プリ も 両 眼 に 表示 。 本 体 の 操作 
キー の お か げ で Google マ ッ プ や YouTube な ど 、 
あら ゆる 操作 が 単体 で で きる 。 バ ッ テ リ は 5 時 間 以 
上 上 持つ し 価格 も 1 万 円 ちょ っ と と リー ズ ナ ブル 。 不 
満 は 、 お 茶 が うま く 飲 め な いこ と くら い だ 。 ( 出 ) 


画 先 日 、 突 如 思 い 立 っ て 隣県 の 温泉 地 ま で 一 泊 で ふ 
治 へ 。 平 日 か ら な ん と な く 考 え は し て いた 
々 手配 が 完了 し た の は 当日 午前 。 それで 
も ちゃ ん と し た 温泉 付 を ホテ ル に まれ た し 、 一 
応 郷土 料理 も 食べ られ た し 、 ま ず ま すず 満足 の 週末 を 
過ごせ た の だ っ た 。 便利 な 世の中 に な っ た も ん だ よ 
な ぁ 、 と 各種 サー ビス に ! (内 ) 


お 詫び と JE 


まし た の で B 困 正 し ま す 。 読者 の みな さま 、 な ら び に 関係 者 の 
みな さま に 大 変 ご 迷惑 お か けし まし た こと を 深く お 詫び 申し 


上 げ ま す 。 


DOS/V POWER REPORT 編 集 部 


・p.62 ~ 63 総力 特集 「Kaby Lake 活 用 の 極意 」 Kaby La 


ke 自作 プラン そ の 
ビデ オカ ー ド の 製品 名 と 価格 


誤 ) ZOTAC GeForce 1080 AMP Edition (ZT-P10800 


C-10P)、 実 売価 格 : 90.000 円 前 後 


FE) ZOTAC GeForce 1080 AMP Extreme (ZT-P 


10800B-10P)、 実 売価 格 : 100.000 円 前 後 


これ に 伴い 、 作 例 の : 
294.000 円 前 後に 訂正 し ます 。 


東京 都 千代 田 区 神田 神保 町 一 丁目 105 番 地 
info@impress.co.jp 
TEL : 03-6837-5016 < FAX : 03-6837-5023 


落丁 ・ 乱 丁 本 は お 手数 で す が 上 記 カ スタ マー セン ター まで 連絡 の 上 で お 送り くだ さい 。 送 料 弊社 負担 に て お 取り 替え い 
た し ます 。 た だ し 、 古 書店 で 購入 され た も の に つい て は お 取り 替え で きま せん 。 


な 回 答 の た め に E-mail の ご 
内 容 に 関し て の 問い 合わ せ は 下記 の 


記事 の 内 容 に 関す る ご 質問 


DOS/V POWER REPORT お 問い 合わ せ フ ォ ー ム 


http://www.dosv.jp/info/contact.htm 
製品 フト rr 


を お 勧め し ます 
事 の 内 容 に 関す る ご 質問 」 を ご 利用 下さ い 


周辺 急 機器 な ど ) の 操 


記事 の 内 容 に 関す る ご 質問 は 左記 の Web サ イ 
ト の 「 お 問い 合わ せ は フォ ー ム 」 も し く は 、 編 
集 部 まで 直接 書面 に て お 問い 合わ せく だ さ 
い 。 内 容 に 関す る ご 意見 、 ご 提案 な 
ど は 読者 アン ケー ト に て お 寄せ くだ さい 。 


具合 の 


| 


| 格 も 284.000 円 前 後 で は な く 、 


2017 年 5 月 号 は 


3 月 29 日 ( 水 ) 
発売 予定 


基礎 か ら 始 め る 
パソ ゾ ソコ ン 自 作 
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※ 予 告 な く 変 更 さ れる 場合 が あり ます 。 
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2017 年 4 月 号 


ワッ クス グラ フィ ックス 


AQUATIC Design 
池田 久美 子 
ワッ クス グラ フィ ックス 


高橋 結花 
栗谷 清美 


若林 直樹 (STUDIO 海 童 ) 
高橋 敏也 


株 式 会 社 帆 風 
大 日 本 印刷 株 式 会 社 


第 一 紙 業 株 式 会 社 
国際 紙 バ ルプ ブ 商事 株 式 会 社 


伯 田 敦 グ 吉田 和彦 / 丸 岡 重 之 
岩 織 康子 岩本 環 磨 ズ 江 口 慎也 


清水 栄二 / 高 橋 伸行 / 野 原 大 輔 園 井 佑介 
山崎 哲 広 / 五 十 褒 戦 子 〆 中 林 さ や か 


田 武 
佐々 木 修司 

適 山健 太郎 

松本 俊哉 

出町 学 グ 内 田奈 仁 


目 瀬 肖 道 ご 南 出 大 介 ノ 山本 倫 弘 べ 中 山 買 史 

性 内 亮介 石川 ひさ よし ご 許 澤 正芳 野村 百 也 
アイ ティ ニース 

イン サイ トイ メー ジ 


2017 年 2 月 28 日 


、M 届 川 
所 株 式 会 社 イ ンプ レス 
101-0051 
都 千代 田 区 神田 神保 町 一 丁目 105 番 地 
株 式 会 社 イ ンプ レス 出版 営業 統括 部 
TEL: 03-6837-4635 
株 式 会 社 イ ンプ レス 営業 統括 部 
TEL : 03-6837-4631 
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